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Vorwort. 


Die  vorliegende  Sammlung  von  Beispielen  und  Aufgaben  soll  in 
erster  Linie  mit  der  Behandlung  statisch  bestimmter  Träger  vertraut 
machen,  numerische  Grundlagen  für  Constructionsübungen,  Dimen- 
sionenberechnungen und  Vergleiche  mit  graphischen  Ableitungen  auf 
der  Hochschule  bieten  und  dem  projectirenden  Ingenieur  mittelst 
vollständig  durchgerechneter  Zahlenbeispiele  bequeme  Methoden  für 
die  Berechnung  der  am  meisten  vorkommenden  Träger  an  die  Hand 
geben.  In  zweiter  Linie  soll  die  Sammlung  das  Verständniss  meiner 
Theorie  der  statisch  bestimmten  Träger  für  Brücken  und  Dächer  er- 
leichtern ,  die  Anwendung  der  dort  besprochenen  Beziehungen  und 
Rechnungsverfahren  zeigen  und  weniger  wichtige,  aber  doch  praktisch 
noth wendige  oder  zweckmässige  Ergänzungen  der  Theorie  liefern. 
Schliesslich  wünsche  ich  durch  Vereinfachung  der  Berechnungen  und 
zahlenmässige  Klarlegung  der  Eigenschaften'  verschiedener  Con- 
structionen  zu  grosserer  Freiheit  bei  der  Auswahl  von  Trägern  mit 
Bücksicht  auf  technische  und  ästhetische  Bedürfnisse,  auch  in  ge- 
wöhnlichen Fällen,  beizutragen. 

Bezüglich  der  Theorie  kann  auf  das  Vorwort  zu  dem  oben  er- 
wähnten Werke  verwiesen  werden.  Den  acht  Abschnitten  des 
Letzteren  entsprechen  die  acht  Abschnitte  dieser  Sammlung.  Die 
in  den  einzelnen  Beispielen  verwendeten  Formeln  sind  jedoch  im 
Allgemeinen  angeführt,  sodass  ähnliche  Berechnungen  auch  ohne 
Rückgreifen  auf  die  Theorie  erledigt  werden  können.  Etwaige  Ab- 
weichungen gegen  die  angenommenen  Fahrbahnlagen,  Diagonalen- 
stellungen u.  s.  w.  wird  man  in  dem  beim  Ansätze  der  Formeln 
citirten  Paragraphen  berücksichtigt  finden.  Für  den  Studirenden 
kann  es  zur  Förderung  der  Selbstthätigkeit  zweckmässig  sein,  bei 
eigenen  Berechnungen  nach  Durchsicht  entsprechender  Beispiele  nicht 
nur  die  gegebenen  Abmessungen  und  Belastungen,  sondern  je  nach 
Umständen  auch  die  Diagonalenstellung,  Fahrbahnlage,  Trägerform 
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IV  Vorwort. 

oder  das  Trägersystem  zu  ändern.  Für  praktische  Zwecke  geht  man 
am  besten  direct  auf  den  in  Frage  kommenden  Fall  los,  und  zwar 
immer  auf  den  möglichst  speziellen,  sodass  z.  B.  für  die  Berechnung 
eines  Parallelträgers  nicht  bei  Trägern  mit  beliebigen  Gurtungs- 
formen und  für  die  Berechnung  von  Trägern  mit  Verticalen  nicht 
bei  beliebigen  Systemen  nachgesehen  wird.  Auf  abweichende  Ver- 
fahren und  eventuelle  Vereinfachungen  ist  gelegentlich  in  den  Schluss- 
bemerkungen zu  den  einzelnen  Beispielen  hingewiesen.  Die  ange- 
wandten Buchstabenbezeichnungen  sind  vielfach  erklärt,  in  anderen 
Fällen  können  die  am  Ende  der  Theorie  gegebenen  Verzeichnisse  dort 
gebrauchter  Buchstaben  und  Worte  zu  schneller  Orientirung  dienen. 

Die  aufgenommenen  Beispiele  und  Aufgaben  sind  natürlich  den 
oben  erwähnten  Zwecken  angepasst,  sodass  manche  derselben  nicht  un- 
mittelbar praktischen  Bedürfnissen  entsprechen,  sondern  zur  Klärung 
der  Theorie,  zur  Erleichterung  von  Vergleichen  und  Begründung  von 
Vereinfachungen  gegeben  wurden.  Wiederholungen  vollständig  gleich- 
artiger Berechnungen  sind  vermieden  und  nirgends  ist  mehr  zugelassen 
als  die  auftretenden  Besonderheiten  mit  sich  brachten.  Letztere 
möglichst  zu  berücksichtigen,  schien  jedoch  schon  deshalb  angezeigt, 
damit  der  praktische  Ingenieur  ohne  spezielle  Studien  immer  sofort 
den  bequemsten  Weg  einschlagen  kann.  Viele  Beispiele  sind  unter 
gleichen  Voraussetzungen  bezüglich  der  Spannweite,  Trägerhöhe, 
Felderzahl  u.  s.  w.  berechnet,  um  so  den  Einfluss  verschiedener 
Belastungsarten,  Trägerformen  und  sonstiger  Bedingungen  hervor- 
treten zu  lassen.  Die  Formberechnung  ist  ebenfalls  aufgenommen. 
Der  Berechnung  mit  Radlastzügen  und  Lastäquivalenten  (Eisenbahn- 
brücken) ist  dieselbe  Aufmerksamkeit  gewidmet  wie  der  Berechnung 
mit  constanter  gleichmässig  vertheilter  Verkehrslast  (Strassenbrücken). 
Bei  Dachbindern  ist  auch  der  schiefe  Winddruck  berücksichtigt. 

Der  besseren  Unterscheidung  wegen  sind  numerische  Berech- 
nungen als  Beispiele  (Anzahl  130),  Formelnentwicklungen  als  Auf- 
gaben (Anzahl  50)  bezeichnet.  Letztere  zu  verfolgen  hat  für  den  einen 
Zweck,  welcher  Aufschluss  über  die  Entstehung  darin  gegebener 
Formeln  sucht,  oder  die  Theorie  überall  durchdringen  will,  oder 
auch  Uebung  in  selbstständigen  Ableitungen  erstrebt.  Die  Berech- 
nung einer  grösseren  Anzahl  verschiedenartiger  Zahlenbeispiele  jedoch 
und  die  Durchsicht  möglichst  vieler  derselben  wird  jedem  Studirenden 
der  Ingenieurwissenschaft  nützlich  sein.  Um  die  Auswahl  zu  er- 
leichtern, ist  ein  sehr  ausführliches  Inhaltsverzeichniss  beigegeben 
und  darin  zu  den  einzelnen  Beispielen  und  Aufgaben  bemerkt,  nach 


Vorwort  V 

welchem  Paragraphen  der  Theorie  sie  etwa  gelost  werden  können, 
ohne  dass  damit  andere  Verwendungen  ausgeschlossen  sind.  Bei 
Uebungen  wird  man  im  Allgemeinen  mit  den  einfachsten  Fällen 
beginnen. 

Wie  die  Theorie  der  statisch  bestimmten  Träger  einen  Theil 
meiner  Vortrage  über  Analytische  Hxeorie  der  Ingen  ienrconstructionen 
wiedergiebt,  so  ist  die  vorliegende  Sammlung  von  Beispielen  und 
Aufgaben  im  Anschlüsse  an  die  begleitenden  Uebungen  entstanden. 
Demnach  sind  alle  Losungen  analytisch  oder  numerisch,  nicht 
graphisch,  vorgenommen,  wobei  ich  freilich  nur  meinen  Neigungen 
zu  folgen  brauchte  und  im  Einklänge  mit  meiner  Ansicht  über  die 
Bedeutung  der  beiden  Methoden  blieb.  Da  ferner  an  hiesiger  Hoch- 
schule die  Uebungen  im  Dimensioniren  zweckmässiger  Weise  mit  den 
Constructionsübungen  verbunden  sind,  so  bleibt  auch  diese  Sammlung 
auf  Formberechnungen  und  statische  Berechnungen  beschränkt.  Um 
jedoch  den  Bedürfnissen  der  verschiedenen  Dimensionirungsverfahren 
gerecht  zu  werden,  bei  welchen  für  jeden  Constructionstheil  ent- 
weder nur  die  absolut  grosste  Grenzbeanspruchung  oder  beide  Grenz- 
beanspruchungen oder  diese  und  die  Beanspruchung  durch  die  feste 
Last  bekannt  sein  müssen,  ist  überall  Bedacht  auf  Feststellung 
dieser  drei  besonderen  Beanspruchungen  genommen,  welche  zu  voll- 
ständigem Einblick  in  das  Kräftespiel  ohnehin  nothig  sind.*) 

Schliesslich  erlaube  ich  mir  an  den  freundlichen  Leser  die  Bitte, 
mich  von  etwa  gefundenen  Fehlern  recht  bald  benachrichtigen  zu 
wollen.  Dass  solche  hier  und  da  vorhanden  sind,  ist  anzunehmen, 
da  nicht  alle  Beispiele  in  allen  Theilen  doppelt  gerechnet  werden 
konnten.  Auch  in  den  so  umfangreichen  theoretischen  Entwicke- 
lungen  dürfte  sich  noch  Manches  besser  machen  lassen.  Ich  werde 
für  jede  private  wie  öffentliche,  wenn  nur  sachliche  und  wohlgemeinte 
Belehrung  jederzeit  dankbar  sein. 

Stuttgart,  im  Januar  1887. 

Der  Verfasser. 


*)  Eine  vollständige  Uebersicht  der  gebräuchlichen  und  bis  in  die  neueste 
Zeit  vorgeschlagenen  Dimensionirungsmethoden  nebßt  Beispielen  der  Anwendung, 
sowie  eine  Barstellung  und  Discussion  der  neueren  Yersuchsergebnisse  und 
sonstigen  Erfahrungen  über  die  Elasticität  und  Festigkeit  von  Schmiedeeisen, 
Flusseisen  und  Stahl  enthält  das  demnächst  erscheinende  Werk:  Weyrauch, 
StabiliU  des  constructions  en  fer  et  en  oder  et  calcul  de  leurs  dimensions,  traduit 
et  annote"  par  M.  Svilokossitch,  Paris  1888. 
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)dx 


I.  Abschnitt, 
Beliebige  ebene  Träger. 

Aufgabe  1.     Concentrirte  Lasten. 
Es  sind  die  Werthe  der  Integrale 

X  X 

fxj?Pdx,  fj?P(x*-a< 

-J  0  ./         0 

0  0 

and  der  Diflferentialquotienten 

d  £  P(X'  —  o8)  dx  2  P{x  —  aY 

0  0  

dx  '  dx 

zu  berechnen. 

Nach  §  4,  5)  6)  hat  man   bei  beliebigem  Ausdrucke  der  Func- 
tion q>(x,  d) 

x  x 

/•  *  *         /• 

(1)  /  2?<p(x,a)dx  =  2^P  I  <p(x,a)dzf 


0 

x 


d  2P<p  (x,  a)  * 

(2)  __? _   ^  p  dg>(xta) 

l*  X  4mtm  u  X 

0 

Demgemass  folgen  die  Werthe  der  oben  gegebenen  Integrale 

X  X 

(3)  f*2***-2pf*d*  =2  p(")'Zm.  - 1 2  *<?-*>> 


0 


x  x 

2jP(x*  -  «*)  äx  —  ^P/  (z*  -  a~)  dx 

0  0         •/ 


0 
x 


—  5  2P&  —  3xa'  +  2a3) 


U 
Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben. 


2  Erster  Abschnitt.  —  A.  1—2. 

und  die  Werthe  der  gegebenen  Differentialquotienten 


X 


d  2  P(x*  —  a*)  *  * 

0  0 

dx£P(x  —  a)s  *  * 

,  v  o  \^  -rkd(xi  —  2axi+xat)         V^/  N/f>  N 

0  0 

Integrationen  und  Differentiationen  von  der  Art  1)  2)  kommen  be- 
sonders in  der  Theorie  der  Biegung  gerader  und  einfach  gekrümmter 
Stäbe  vor.  Doch  hat  man  auch  in  §  9  und  A.  10  Beispiele  solcher 
Differentiationen. 

Aufgabe  2.     Stetig  vertheilte  Lasten. 

Es  sollen  folgende  Summen  berechnet  werden: 

x  I 

^Pa,  ^P(l-a) 

0  x 

für  eine  gleichmässig  vertheilte  Last  von  p  per  Längeneinheit, 

^(Pa  (l  -a)(P  +  la-  as) 

0 

für  gleichmässig  vertheilte  Lasten  p  von  0  bis  z  und  p    von  z  bis  l, 

X  X 

0  Ü 

für  eine  stetig  vertheilte  Last  des  Gesetzes 

p  =  a  (l  —  a)  ~ 

bei  constanten  l,  f,  wonach  die  p  wie  die  Ordinaten  einer  Parabel 
durch  die  Punkte  0  und  l  mit  verticaler  Axe  variiren. 

Nach  §  5,  6)  haben  wir  bei  beliebigen  Streckengrenzen  v}  w  und 
beliebigen  Ausdrücken  von  p,  <p(x,a) 

w 

(1)  ^j  P<p(x>a)  =   /  <p{x7a)pda. 

9 

Demgemäss  erhält  man  für  die  zwei  ersten  der  oben  gegebenen  Sum- 
men mit  constantem  p 

X 

(2)  %  Pa  -pfada  =p  (*)"[  =  ?f, 

0 


Beliebige  ebene  Träger.  3 


1 

(3)   ^P(l  -  a)  =pf(l  ~  a)-da-p  (la  -  ?)]"[  -*£zpi£. 

X 

Weiter  ist  mit  p  von  a  =  0  bis  a  =  0  und  p   von  a  =  0  his  a  =  l 

z 

^Pa(l-  a)  (P  +  la-  a*)=p  I (Pa  —  2Za»  +  a*)da 


0 
t 


/  /  (Pa  - 


+P  I  (lsa-2la3  +  a*)da, 
woraus  bei  gleichem  Vorgehen  wie  oben 
(4)     ^  P<1  ~  «)  C1  +  *«  -  <>*)  =  *>  ff  -  £  +  <6) 

,/Zö  Z3**    ,     Zs4  ^ 


oder  auch 

1 


.      ,/*  Pz*    .    Iz*        z*\ 

+  *(ö    -"2+2    -    ö) 


(5)  ^  P"('  -a)(F+la-  a2)  —  ?£ 

+  -^P(J—  *Y  (2^3  +  4P*  +  U*  -  2^) 

und   speziell    wenn   die   Last  von   0  bis  l  gleichmässig   vertheilt  ist, 
mit  p  =  p  oder  z  =  l, 

1 

(6)  ]£Pa(!  ~  «)  (*2  +  la  -  a2)  =  ^. 


Für  die  oben  erwähnte  parabolische  Belastung  schliesslich  liefert 
1)  die  beiden  letzten  verlangten  Summenwerthe 

X 

x  p 

t7)  2  P=  V  I  (I  -  «)  ada  -  J7.  **(3*  -  2«), 

0  •_/ 


0 


2  -P(*  —  «)  —  ^  /  (0  -  a)  (J  —  a)a, 


X 


~     J2       /     (^« 


Ja2  -  za2  +  «3)rfa  _  g  (21  -  x) . 


1 


* 


4  Erster  Abschnitt.  —  A.  2—4. 

Zu  weiterer  Uebung  kann  man  die  Formeln  §  10,  4)— 6)  oder 
§  23,  6)  7)  oder  auch  §  66,  12)  13)  und  andere  berechnen. 

Aufgabe  3.     Bewegte  Lasten. 

Es  sollen  die  Differentialquotienten 

d£P(e  —  a)  dZP(x*—a*)  d2Pa(x  —  a)* 

_c _0 __0 

da  '  da  }  da 

für  ein  zwischen  den  Streckengrenzen  c  und  v  bezw.  0  und  x  bleibendes 
System  von  Lasten  P  in  festen  Entfernungen  berechnet  werden. 

Nach  §  6,  5)  hat  man  bei  beliebigen  Streckengrenzen  v,  w  und 
beliebigem  Ausdrucke  der  Function  <p(x,a) 

m  dZPtp{x,a)  « 

(1)  _• V*  -pdtp(x,a) 

da  ^^  da 

V 

Wir  erhalten  hieraus  die  verlangten  Werthe 

d£P(z  —  a)  •         1#  x  * 

(2)       .,.       _  2^-2,, 

c  c 

d£P{a?—  o9)  * 


0 

X 


dSPaix  —  aY  * 

W  ~    da  —  ^J  da 

o 

z 

=  2  P(s  —  tf)  (x  —  3a) . 
u 

Zu  weiterer  Uebung  kann  man  die  Formeln  §  25,  7)  oder  §  59,  7) 
8)  oder  auch  §  68,  14)— 16)  berechnen. 

Aufgabe  4.    Träger  mit  beliebig  gerichteten  äusseren  Kräften. 

Für  die  Schnittkräfte  und  Schnittmomente  ebener  Träger  sollen 
Beziehungen  analog  denjenigen  des  §  7  unter  der  Voraussetzung  ab- 
geleitet werden,  dass  die  äusseren  Activkräfte  beliebige  Richtungen 
in  der  Trägerebene  haben. 

Wir  gehen  ganz  wie  in  §  7  vor.  Zwischen  den  Schnitten  0  und 
s  mögen  in  Punkten  der  Abscissen  elf  e2, . . .  und  Ordinaten  clfca>... 


Beliebige  ebene  Träger.  5 

äussere  Activkräfte  Rlf  R^, . . .  auf  den  Träger  kommen,  deren  Ver- 
ticalcomponenten  Kx ,  Kt) . .  .  und  deren  Horizontalcomponenten  Lu 
Li} . .  .  seien.  Die  K  und  L  sollen  als  positiv  gelten,  wenn  sie  von 
oben  nach  unten  (entgegengesetzt  der  Richtung  der  wachsenden  Ordi- 
naten)  bezw.  von  rechts  nach  links  wirken  (entgegengesetzt  der  Rich- 
tung der  wachsenden  Abscissen).  Dann  hat  man  für  den  beliebigen 
Schnitt  s  die  resultirende  Horizontalkraft  (Fig.  1) 

s 

(1)  H.  =  H-^L, 

0 

die  resultirende  Verticalkraft 

s 

(2)  r.-v-^JK, 

0 

und  das  resultirende  Moment  hinsichtlich  eines  beliebigen  Dreh- 
punkts der  Coordinaten  u,  w 

8  * 

(3)  M9  =  M+  Vu  —  Hw  -  ^  K(u-  e)  +  ^  L(iv-c). 

O  0 

Auch  hier  bedeuten  die  Grenzen  der  2J  Schnitte,  also  im  Allgemeinen 
nicht  Abscissen. 

Es  sei  Ra  die  resultirende  Schnittkraft  und  ^  der  Winkel,  wel- 
chen ihre  Richtung  mit  der  Abscissenaxe  bildet;  dann  hat  man  für 
die  Gomponenten  von  R8  in  beliebigen  Richtungen,  welche  die 
Winkel  q>  mit  der  Abscissenaxe  bezw.  Ordinatenaxe  einschliessen 

(4)  Ns  =  Vs  sin  <p  -f-  Hs  cos  g>  =  Rs  cos  {$  —  y) 

(5)  Ts  =  Vg  cos  9?  —  H9  sin  <p  =  R9  sin  (f  —  <p) . 

Für  den  Winkel  #  gilt  weiter 

(6)  tg  *  =  ]l 

und  für  die  als  Absolutwerth  aufzufassende  Resultante 

(7)        Ra  =  VE*  +  v?  =  Vw  +  V  =  -~  -   V 


cub  i/>         Hin  ip 

Wir  nehmen  nun  rechts  von  Schnitt  s  einen  Trägerpunkt  der 
Coordinaten  l,k  an  und  durch  denselben  einen  beliebig  geformten 
Schnitt  l  so,  dass  zwischen  den  Schnitten  0  und  l  keine  Auflager 
liegen.  Gleichung  3)  liefert  dann  für  das  Moment  im  Schnitte  l  be- 
züglich des  Drehpunktes  l,  k 

1  1 

M!  =  M+Vl-  HJc-^j  K(l  -  e)  +  ^  L(Jc  -  c), 

0  0 


6 


Erster  Abschnitt. 


A.  4-5. 


(8)  y0  =  F=; 


und  hieraus  folgt  für  die  Verticalkraft  im  Schnitte  0 

i  i 

ll'—M+Hk+^JKQ—  e)  —  ]>JL(k  —  c) 

0  0 

Durch  Substitution  dieses  Ausdrucks  in  2)  erhält  man  mit  s  =  l  die 
Verticalkraft  im  Schnitte  l 

(9)     F,  =  -  r  —  \     M'  -  M+Uk—^?  Ke—^LQc-c) 


o 


o 


Die  Subtraction  dieser  Gleichung  von  8)  ergibt 

i 

(10)  Fo-F.-r+F'-^Jr. 


o 


Diese  Formel  drückt  aus,  dass  die  Summe  der  Verticalreactionen 
gegen  einen  beliebigen  Trägertheil  gleich  der  Summe  der  Vertical- 
componenten  aller  äusseren  Activkräfte  auf  denselben  ist. 

Aufgabe  5,     Spezielle  Fälle  zur  vorigen  Aufgabe. 
Die  Formeln  der  vorigen  Aufgabe  für  die  am  Schlüsse  des  §  8 
betrachteten  Fälle  zu  spezialisiren. 


Die  Schnitte  und  Punkte  0,  l  sind  ganz  wie  in  §  8  anzunehmen. 
Fassen  wir  zunächst  einen  Träger  mit  zwei  beliebigen  Gelenkauf- 
lagern ins  Auge.  Wegen  M  =  0,  M'  =  0  erhält  man  das  Moment 
in  einem  beliebigen  Schnitte  s 


(i) 


8  a 

Mt  =  Vu  —  II  w  —  ^  K(u  —  6i)  +  ^  L  {w  —  c) 

0  0 


uud  die  Verticalreactionen  der  Auflager 

r    i  i 


00 


(3) 


V  = 


r  = 


i 
i 


.    0  0 

l 

+  2nk  —  °)  - j[k 

0 


L    0 
L    0 


Die  übrigen  Gleichungen  der  Aufgabe  4  bleiben  ungeändert  1)— 3) 
gelten  für  beliebige  Bogen  und  Balken  mit  zwei  Gelenkauflagern  und 
ist  also  der  in  §  8  zuletzt  betrachtete  Fall  bereits  erledigt.  Der 
Werth  des  Horizontalbchuhs  H  hängt  von  weiteren  construetiven 
Mitteln  ab  oder  ergibt  sich  aus  der  Elasticitätstheorie. 

Handelt  es  sich  beispielsweise  um  den  in  §  8  behandelten  Balken 
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mit  einem  verschiebbaren  und  einem  unverschiebbaren  Gelenkauflager, 
so  legen  wir  den  Ursprung  der  Coordinaten  in  das  Letztere  und  er- 
halten nach  A.  4,  1) 

i 

0 

wonach  der  Horizontalschub  und  die  Horizontalkraft  in  #  einem  be- 
liebigen Schnitte  s 


(4) 


0  « 


Die  Beziehungen  1)  —  3)  nehmen  hiermit  folgende  speziellere  For- 
men an 

r    i  i 


(5) 


(6) 


1 
l 


.     0  0 


c 


L    0 
r     i 


r= 


2*' 


(?) 


M,= 


+ 


J— « 


L    0 


2  k, 


2'- 

0 


L    0 


0 


u 


L-     *  * 


während  wir  natürlich  auch  nach  1)  — ,3)  mit  4)  rechnen  können. 

Für  den  Balkenträger  mit  einem  festgespannten  und  einem  frei 
schwebenden  Ende  haben  wir  wie  im  vorigen  Falle  nach  A.  4,  1) 


(8) 


l 


h.-2l- 


0 


Durch  Substitution    des   Ausdrucks  für  H  in  A.  4,  9)  folgt   wegen 
y*  «=  0  und  M'  =  0  das  Moment  im  Einspannungsquerschnitt 

(9)  M-^Lc-^Ke, 

0  0 

und  hiermit  aus  A.  4,  8)  die  Verticalkraft  daselbst 


(10) 


v-2*- 

0 


Mit  8)  —  10)  aber  liefert  A.  4,  3)  das  Moment  in  einem  beliebigen 
Schnitte  5 
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i  / 


(11)  M.=  ^K(u-e)-^L(u>-c). 


0  0 


Lässt  man  die  L  verschwinden,  so  gehen  alle  Formeln  in  die  ent- 
sprechenden des  §  8  über. 

Beispiel  1.     Curven  der  Momente  und  Verticalkräfte. 

Für  den  in  Fig.  2  angedeuteten  Träger  sind  zu  bestimmen:  a) 
die  Stützenreactionen ,  b)  die  Verticalkräfte  Vx  und  Momente  Mx 
soweit,  dass  die  Curven  dieser  Grössen  verzeichnet  werden  können 
(Fig.  3),  c)  die  Werthe  von  Mx  und   Vx  für  x  =  4m. 

a)  Greifen  bei  den  Abscissen  alf  a2, . . .  die  Lasten  l\y  P2, . . . 
am  Träger  aß,  dann  sind  nach  §  8,  8)  die  Stützenreactionen 

i  i 

(1)  V={^P(l-a),  r-^Pa, 

0  u 

wonach  im  vorliegenden  Falle 

V  =  -^  (6  .  8  +  4  .  7  +  10  .  5  +  3  .  2)  =  13,2  tn , 

F—  ^  (6  .  2  +  4  .  3  +  10 .  5  +  3  .  8)  —    9,8  tn. 
Natürlich  hätte  man  auch  rechnen  können 

r  =  2*  P  -  V=  23  —  13,2  =  9,8  tn  . 
o 

b)  Für  die  Verticalkraft  und  das  Moment  in  einem  beliebigen 
Querschnitte  x  hat  man  nach  §  8,  6)  7) 

X  X 

(2)  VX^P-^P,  Mx=Vx-^P{x-a). 

0  0 

Da  nun  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  P  die  Curve  der  Vx 
horizontal  und  diejenige  der  Mx  geradlinig  verläuft,  so  können  wir 
die  erstere  sofort  auftragen,  während  zur  Verzeichnung  der  letzteren 
genügt,  die  Mx  bei  den  Angriffspunkten  der  P  zu  kennen.  Es  fol- 
gen aber  aus  2) 

für  x  =  2  Mx  =  13,2  .  2  =  26,4  mtn, 

n    x  =  3  Mx  =  132  .3  —  6.1  =  33,6  mtn, 

.,    x  =  5  Mx  =  13,2  .5  —  6.3  —  4.2  =  40,0  mtn , 

„    x  =  8  Mx  =  13,2  .8-6.6-4.5—  10. 3.=  19,6  mtn. 
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c)  Die  Werthe  aller  am  Träger  vorkommenden  Verticalkräfte 
liegen  zwischen  denjenigen  bei  den  Stützen 

F0=F=13,2     und     Vi r  — —  9,8, 

während   das    grösste  Moment   nach  x  =  5  liegt,    nämlich   da,    wo 
die  Verticalkraft  von 

Vx  =  13,2  -  (2  +  3)  =  8,2  in  Vx  =  13,2  -  (2  +  3  +  10)  =  -  1,8 

übergeht,  also  den  Werth  Null  durchschreitet.    Für  x  =  4  liefert  2) 

Mx  =  13;2  .4  —  6.2  —  4.1  =  36,8  mtn, 
7*  =  13,2  —  6  —  4  =  3,2  tn. 

Beispiel  2.     Träger  mit  Zwischenträgern. 

Es  sollen  die  Stützenreactionen  V,  V'}  H  und  die  Stabkräfte  0,  U 
des  in  Fig.  4  verzeichneten  Bogenträgers  von  30  m  Spannweite  mit 
parabolischem  (einer  Parabel  mit  verticaler  Axe  eingeschriebenem)  Un- 
tergurt berechnet  werden:  a)  für  die  angedeutete  Locomotivbelastung, 
b)  für  den  Fall,  dass  noch  eine  weitere  Locomotive  gleicher  Anord- 
nung mit  dem  Schlote  gegen  die  vorhandenen  auf  die  Fahrbahn  ge- 
stellt wird.  Länge  der  je  ein  Feld  überspannenden  Fahrbahnträger 
X  =  v  —  c  =  3m. 

Bezeichnen  f  den  Pfeil  und  p  den  Parameter  der  Parabel  des 
Untergurts,  wird  ferner  der  Ursprung  der  Coordinaten  in  ein  Kämpfer- 
gelenke gelegt  und  die  Abscissenaxe  horizontal  angenommen,  so  lau- 
tet die  Scheitelgleichung  der  Parabel 

wir  erhalten  für  x  =  0 

T  -  W 
und  durch  Elimination  von  p 

(1)  •  V--j[*(l-x). 

Speziell  für  unsern  Fall  folgt  mit  l  =  30,  f '  =  5 


wonach  bei 

30  —  x 

3=     0 

3          6          9 

12 

15  m, 

y=    0 

1,8        3,2       4,2 

4,8 

5  m. 
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Die  Resultante  der  Stabkräfte  0,  U  geht  stets  durch  den  Schnitt- 
punkt ihrer  Richtunglinien,  dessen  Entfernung  d  vom  Ende  des  drit- 
ten Feldes  sich  ergibt  aus 

d:  1,8  =  d  +  3:2,8, 

sodass  d  =  5,4  m  und  die  Abscisse  des  Schnittpunkts  gleich  14,4  m  ist. 
Für  die  äusseren  Kräfte  des  Trägers  im  Ganzen  hat  man 

i  i 

(2)  VI  -2p(I  —  a)  =  0,  VI  -2*  Pa  =  0 

0  0 

und  für  die  äusseren  Kräfte  des  Trägertheils  vor  dem  Schnitte  s, 
wenn  der  Drehpunkt  für  Ms  in  den  Durchschnitt  der  Richtungslinien 
von  0,  U  gelegt  wird  und  6  die  Länge  des  durch  U  beanspruchten 
Stabes  bedeutet, 

(3)  K-^+Pj-O, 

0 

(4)  Ä+o+ü-*-~0, 

(5)  M,  =  0  —  Vu  -  Hw  —^K(u  -  e) . 


o 


Aus  diesen  Gleichungen  lassen  sich  U}  0,  H  bestimmen. 
Im  Belastungsfalle  a)  hat  man  nach  2) 

F  =  1  (6 .  15  +  6 .  13,7  +  6 .  12,4  +  4 .  11,2  +  5 . 8,2 

+  6 . 4  +  6 . 2, 7  +  6 . 1 ,4  +  4 . 0,2)  =  1 2,7  3  tn, 

F'=  go  (6 .  15  +  6 .  16,3  +  6 .  17,6  +  4 .  18,8  +  5 .  21,8 

+  6 .  26  +  6 .  27,3  +  6 .  28,6  +  4 .  29,8)  =  36,27  tn, 

i 

Probe  2,jP  =  6-6  +  2-4  +  5  ™49- 

o 

Sodann  ergeben  sich  nach  5)  3)  4) 

12,73  .  14,4  -  H.  6  =  0,  H  =       30,55  tn, 

12'7;}  +^riti  =  0'  U 40'23  tn ' 

30,55  +  0  -  40,23  ^  =  0 ,  0  =         7,64  tn , 

Bei  letzteren  beiden  Ansätzen  war  zu  beachten,  dass  o  =  j/l  +  3* 
=  3,16  m  ist. 
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Im  Belastungsfalle  b)  hat  man 
F=  12,73  +  ^(6. 19  +  6. 20,3+6.21,6+4.22,8  +  5.25,8)  =  32,25  tn, 

F'=  36,27  +  ^(6.11  +  6.  9,7  +  6.  8,4+4.  7,2+5.  4,2)  —  43,75 tn, 

I 

Probe  2^  =  9.6  +  3.4  +  2.5         =76, 
o 

und  da  nun  nach  §  10,  1) 

f6)  2*= 2P+  f  2p(v  -  «)> 

0  0  c 

3  C  P 

(7)  ^K(u  -e)  =  2?P("  "  a)  +  "ir2P(v  ~  «)' 

0  0  C 

so  folgen  weiter 

32,25.14,4  -i/.6— 5.10,2—  8'*  (4.1,8  +  6.0,6)  =  0,    H=     63,86  tn, 

32,25—  5-  l  (4.1,8  +  6.0,6)+ ^-  =  0,  U=- 74,73 tn, 

63,86  +  0-74,73^  =0,  0  =  —  7,08  tn. 


Beispiel  3.     Ermittelung  von  Influenzlinien. 
Für  den  im   vorigen  Beispiele  behandelten  Träger  sind  die  In- 
fluenzlinien der  Kräfte   V,  V'y  H}  U,  0  zu  verzeichnen. 

Da  die  Fahrbahuträger  von  Feldlänge  sind,  so  verläuft  die  In- 
fluenzlinie nach  §  11  zwischen  je  zwei  aufeinanderfolgenden  Knoten- 
punkten geradlinig.  Bezüglich  der  Rechnung  mit  den  Fahrbahn- 
lasten P  wird  auf  den  in  §  10  hervorgehobenen  Satz  verwiesen. 

Für  eine  an  beliebiger  Stelle  a  auf  die  Fahrbahn  kommende 
Last  P  haben  wir 

V p*~L?  V' P  — . 

v  —  jt  -  l-  ,  r  —  jt  -j 

Die  Gleichungen  der  Influenzlinien  von  V,  V  folgen  daraus  mit  P=  1 

(i)  b  =  l-y-,  *_-.. 

In   Fig.  5  sind  die  Linien  verzeichnet. 

Zur  Bestimmung  der  Influenzlinien  von  H  hat  man  für  eine  bei 
a  auf  die  Fahrbahn  kommende  Kraft  P,  wenn  a  <  c 
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Vu  —  Hw  —  P(u  —  a)  =  0 

und  wenn  a  >  v 

Vu  -  H  w  —  0 

Nach  Einsetzen  des  obigen  Ausdrucks  von  V  liefern  diese  Gleichungen 
l-^Pa  -  Ew  =  0         ^^Pw  —  Hw  —  0 

woraus  mit  P=  1  die  Gleichung  der  Influenzlinie  von  üT  allgemein 
und  bei  den  gegebenen  Dimensionen  folgen: 

(für  a  <  c  b  =  *-=^  —  —  0,087  a, 

für  a  >  t;  b  =  '-^-  —  =  2,4  —  0,08  a, 

Die  Influenzlinie  verläuft  hiernach  und  mit  Rücksicht  auf  das  Anfangs 
Gesagte  auf  den  Strecken  0  bis  c,  c  bis  v,  v  bis  l  geradlinig.  Zur 
Verzeichnung  in  Fig.  6  genügt  zu  berechnen 

für  a  =  c  b  =  0,087  .  6  —  0,52  tn , 

für  a  =  v  b  =  2,4  —  0,08  .  9  =  1,68  tn. 

Behufs  Ermittelung   der  Influenzlinie  von   U  hat  man   für  eine 
bei  a  auf  die  Fahrbahn  wirkende  Last  P,  wenn  a  <  c 


und  wenn  a  >  v 


F-P  +  U-  =  0 

1  a 


v+  U*  =0. 

1  a 


Nach  Einsetzen  von   V  folgen  daraus 

_p  «  +  U-  =  0,        P,-=f?+  U-    =0 

2        '  CT  '  Z  '  ff 

und  mit  P  =  1  als  Gleichung  der  Influenzlinie  von   U: 


(3) 


o    a 


für  o<c  6  =  ~y  =  0,105  a, 

füra>»  &  =  -*-^-a-^=- 3,16  + 0,105a. 


Auch  hier  verläuft  die  Iufluenzlinie  auf  den  Strecken  0  bis  c,  c  bis  v, 
v  bis  l  geradlinig.     Zur  Verzeichnung  in  Fig.  7  wurden  berechnet 

für  a=>c  b  =  0,105  .  6  =  0,63  tn , 

für  a  —  v  b  =  —  3,16  +  0,105  .  9  =  —  2,22  tn. 


(4) 
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Für  die  Stabkraft  0  hat  man  bei  jeder  Belastung 

und  speziell  einer  bei  a  angreifenden  Last  P  entsprechend,  mit  obigen 
H,  TJ}  wenn  a  <  c 

und  wenn  a  >  v 

Wir  erhalten  mit  P  =  1  als  Gleichung  der  Influenzlinie  von  0: 
füra<c  6__(^  +  A)  «=_  0,187  a, 

für  a  >  0  6  —  (--  -  ~)  *-=^  =  0,6  —  0,02  a. 

Znr  Verzeichnung  der  wieder  aus  drei  geraden  Strecken  bestehenden 
Linie  in  Fig.  8  genügen 

für  a  =  c  b  =  —  0,187  .  =  —  1,12  tn , 

für  a  =  v  b  =  0,6  —  0,02  .  9  =  0,42  tn . 

Aufgabe  6.     Ermittelung  von  Influenzlinien. 

Es  sollen  bestimmt  werden:  a)  die  Influenzlinien  der  Stützen- 
reactionen  des  einfachen  Balkenträgers  mit  zwei  Gelenkauflagern; 
b)  die  Influenzlinien  sämnitlicher  Stabkräfte  des  in  Fig.  9  angedeu- 
teten Trägers  dieser  Art,  bei  welchem  die  Fahrbahnträger  von  Feld- 
länge sind. 

a)  Für  die  von  beliebigen  Lasten  P  bei  Abscissen  a  herrühren- 
den Stützenreactionen  des  einfachen  Balkenträgers  mit  zwei  Gelenk- 
auflagern hat  man  nach  §  10 

i  i 

f--)-J£p(i-«),      r--J-2Pfl- 

o  ü 

Hieraus  folgen  die  Gleichungen  der  Influenzlinien  von   V  und   V 

,        l  —  a  ,         a 

b — ,  6-T- 

Die  Linien  sind  in  Fig.  5  verzeichnet 

b)  Wie  sich  in  Aufgabe  18  zeigen  wird,  hat  man  bei  beliebiger 
Belastung  der  Fahrbahn,  wenn  die  K  entsprechende  Knotenpunkts- 
lasten bedeuten,  die  Stabkräfte 
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F,--*, 

*»  =  *l  "4* 

^  ~~  Al    4fc 

V,  =  -  K, 

■**  —  A2    2h 

/j»  =  K*  2A 

V3  =  -K3 

V           TT    ^ 

*3  —  ^3    4Ä 

~           -r^   3a3 

a>  —  a$  Ta- 

worin  X,  h  und  d1?  d2,  <£,  die  Längen  der  horizontalen,  verticalen 
und  durch  Yl9  Y29  Yz  beanspruchten  Stäbe  sind.  Demnach  liefert 
eine  Last  P  =  1 

bei 


a  = 

0 

X 

21 

:u 

l 

F,- 

0 

—  1 

0 

0 

0 

F",- 

0 

0 

—  1 

0 

0 

^== 

0 

0 

0 

-  1 

0 

lr,= 

0 

3d, 

0 

0 

0 

y8  = 

0 

0 

2  h 

0 

0 

?3  = 

0 

0 

0 

d3 
ih 

0 

Z,= 

0 

4fc- 

0 

0 

0 

£,= 

0 

0 

2  h 

0 

0 

3,= 

0 

0 

0 

3rf, 
4/« 

0 

x  = 

0 

3X 
4Ä 

1 

31 

0 

Da  nun  die  Influenzlinien  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Knoten- 
punkten geradlinig  verlaufen  (§  14),  so  können  dieselben  nach  vor- 
stehenden Angaben  verzeichnet  werden.  In  Fig.  10  ist  dies  für  die 
Stabkräfte  der  ersten  Trägerhälfte  geschehen,  während  die  Influenz- 
linien für  Zi7  Zi}  Z39  Vz  symmetrisch  zu  derjenigen  von  Yl}  Y29  Y3f  Vx 
liegen. 


Aufgabe  7.  Gewöhnliche  (insbesondere  vollwandige)  Balken- 
träger  mit  beliebiger  Belastung. 

Für  stabformige  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkanflagern  seien 
die   Momente   Ms  auf   die   Axpunkte   ihrer    Schnitte  s  bezogen    und 
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*  X 

diese  vertical  oder  so  klein,  dass  allgemein   ytK=  /%K  gesetzt 

o  o 

werden  kann,  wenn  x  die  Abscisse  des  Axpunktes  vom  Schnitte  s 
bedeutet.  Das  Moment  und  die  Verticalkraft  eines  beliebigen  Schnit- 
tes auszudrücken:  a)  im  allgemeinsten  Falle;  b)  wenn  die  Verkehrs- 
last direct  auf  die  betrachteten  Träger  wirkt;  c)  wenn  die  Verkehrs- 
last zunächst  auf  Zwischenträger  kommt;  d)  für  das  Eigengewicht 
allein  ohne  und  mit  Rücksicht  auf  Zwischenträger. 

a)  Es  mögen,  wie  für  stab förmige  Träger  üblich,  die  Schnitte  s 
durch  die  Abscissen  ihrer  Axpunkte  bezeichnet  sein.  Dann  hat  man 
nach  §  8,  6)  7)  das  Moment  und  die  Verticalkraft  bei  x  für  jede 
Belastung 

(1)  Mx  =  *-=-*- S+-}S',        K.  - -J- (S' -  Ä) , 

worin  S9  S'  die  statischen  Momente  der  Lasten,  welche  von  0  bis  x 
bezw.  von  x  bis  l  wirklich  auf  den  Träger  kommen,  in  Hinsicht  der 
Punkte  0  und  l.  Bezeichnen  2W*,  8JX  die  Beiträge  des  Eigengewichts 
zu  MX}  Vx,  während  8,  S'  sich  allein  auf  die  Verkehrslast  beziehen, 
so  können  wir  setzen 

(2)      M*  =  mx  +  l--s+  Js'f    vx  =  %x  +  ±(s'-S). 

Für  x  =  0  erhält  man  als  V  =  V0  stets  auch  die  Stützen reaction 
bei  0  und  ebenso  mit  x  =  l  als  V  =  —  Vx  die  Stützenreaction  bei  l. 

b)  Kommen  die  Verkehrslasten  P,,P2,...  bei  den  Abscissen 
alfai7...  direct  auf  den  betrachteten  Träger,  so  liefert  2) 

X  l 

Mx  -  SR,  +  ?  7  X^Pa  +  *]?P(}  -  «), 


(3) 


0 


vx = «.  -  \2Pa  +  !J£pe-«)- 

0  x 

c)  Wirken  dagegen  die  Verkehrslasten  Pl}  P2, . . .  bei  al9  a2y . .  . 
zunächst  auf  Zwischenträger  und  bezeichnen  Ki7  K2}  .  .  .  die  von 
ihnen  allein  herrührenden  Ktfotenpunktslasten  bei  clf  e2>  .  .  .  dann 
folgen  aus  2) 

X  l 

Mx  =  Wx  +  -j-^Ke  +  l^K(l  -  e) 


(4) 


U 


F.  =  SB,  -  \2Ke  +  j2K<!  ~  c) 
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oder  wegen  §  10,  2) 


(5) 


-o) 


mit    z 


v 


cl  —  x(l  —  V  +  <0 


cl} 


(6) 


K=^-\    y.Pa+(^--ic)^P(z-a) 


l   ^ 

U 


mit     z  = 


9 


Z  —  V  -f-  c 

Hierin  bedeuten  c,  v  die  Abscissen  derjenigen  Knotenpunkte,  bei  wel- 
chen der  vom  Schnitte  x  getroffene  Fahrbahnträger  aufliegt. 

d)  Wenn  das  Eigengewicht  mit  g  per  Längeneinheit  als  gleich- 
massig  vertheilt  auf  den  Hauptträger  gelten  soll,  so  hat  man  nach  1) 
mit  A.  2,  2)  3) 

(7)  2K*  =  |  x(l  -  x)y        SB,  =g  (l  -  *). 

Diese  Ausdrücke  werden  am   meisten  verwendet  und  sind  besonders 
bei  Ueberwiegen  des  Hauptträgergewichts  berechtigt. 

Wenn  dagegen  das  Eigengewicht  mit  g  per  Längeneinheit  als 
gleichmässig  vertheilt  auf  die  Fahrbahn  gelten  soll,  dann  ergeben 
sich  aus  1)  mit  §  10,  5) 

(8)  SBlx  =  J-  [x(l  -e-v)  +  ev]f        8,  =  J  (l  -  e  -  v): 

Diese  Gleichungen    können    bei  Ueberwiegen   des  Fahrbahngewichts 
(am  ehesten  bei  Strassenbrücken)  in  Frage  kommen. 

Wenn  schliesslich  ein  Theil  des  Eigengewichts  von  h  per  Längen- 
einheit gleichmässig  vertheilt  auf  den  Hauptträger  ist  (Eigengewicht 
desselben),  während  andre  Theile  dis  Eigengewichts  als  Knoten- 
punktslasten Gl9  G2, .  . .  bei  Cj,  e2J ...  angreifen,  so  folgen 


(9) 


2R,  -  -£-  *  (l  -  x)  +  l~TX2  G  e  +  T  2  G  (l  ~  c) > 

U  x 

x  l 

8.-Ä(|-*)--f2ÖÄ+l-^°(z-e)- 

0  x 
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Die  für  den  Fall  von  Zwischenträgern  abgeleiteten  Gleichungen 
5)  6)  8)  nehmen  bei  Anwendung  auf  Schnitte  x  durch  Knotenpunkte 
mit  c  =  v  =  x  dieselben  Formen  an,  welche  ohne  Vorhandensein 
von  Zwischenträgern  gelten.  Daher:  Für  diejenigen  Schnitte  x}  tvelche 
mit  Knotenpunkten  zusammenfallen,  kann  bei  Berechnung  der  Mx,  Vx 
ganz  so  verfahren  werden,  als  ob  gar  keine  Zwischenträger  vorhanden 
wären.  Dies  gilt  beispielsweise  für  die  Stützenreactiorien  V =  F0, 
V*  =  —  Yiy  da  bei  0  und  l  immer  Knotenpunkte  liegen,  wenn 
Zwischenträger  vorhanden  sind. 

Aufgabe  8.     Gewöhnliche  Balkenträger.     Influenzlinien. 

Für  den  in  Aufgabe  7  behandelten  Träger  sind  die  Influenzlinien 
des  Moments  Mx  und  der  Verticalkraft  Vx  zu  bestimmen:  a)  unter 
Voraussetzung  direct  auf  den  Träger  wirkender  Verkehrslast,  b)  für 
den  Fall,  dass  die  Verkehrslast  durch  Zwischenträger  übertragen  wird. 

Wir  bleiben  bei  den  Bezeichnungen  der  Aufgabe  7.  Die  Influenz- 
linie einer  Grosse  B  entsteht,  wenn  bei  jeder  Abscisse  a  die  Ordi- 
nate b  gleich  dem  Factor  gemacht  wird,  mit  welchem  P  für  diese 
Stelle  a  im  allgemeinen  Ausdrucke  von  B  multiplicirt  erscheint. 

Direct  wirkende  Verkehrslast.  Nun  haben  wir  für  unmittelbar 
auf  den  betrachteten  Träger  wirkende  Verkehrslasten  P  nach  A.  7,  3) 


(i) 


sc  t 

M,  -  SR*  +  L~2Pa+  t2P«  -  °) 

0  x 

x  l 

Vx  -  SB,  -  1  ^JPa  +  )  ^P(l-a). 


Daher  muss  sein 

von  a  =  0  bis  a  =  x ,  von  a  =  x  bis  a  =  l, 

für  Mx  b  =  -^—  a ,         b  «=  ~r^  x  > 

»     Y*  ° l  )  °  —  ~    l     ) 

und  es  ergeben  sich  folgende  Constructionen  (Fig.  11,  12):  Man 
trage  0  0t  =  x  bei  0  als  Ordinate  an,  ziehe  101}  errichte  in  x  das  Per- 
pendikel xxu  welches  die  Gerade  I0t  bei  xt  schneidet  und  verbinde 
O  mit  xlf  dann  ist  Oxtl  die  Influenzlinie  für  Mx.  —  Trägt  man  fer- 
ner bei  0  und  l  bezw.  OC^  =  1,  11^  =  —  1  als  Ordinaten  an,  zieht 
Oll9  20,  und  in  x  bis  zu  den  Schnittpunkten  mit  diesen  Geraden 
das  Perpendikel  xtx27  dann  ist  Oxtx2l  die  Influenzlinie  für  Vx.     Mit 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  2 
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x  =  0  entsteht  daraus  die  Influenzlinie  Fig.  13  für  die  Stützenreac- 
tion  V=VX. 

Indirect  wirkende  Verkehrslast.   Kommt  die  Verkehrslast  zunächst 
auf  ein  System  von  Zwischenträgern,  so  hat  man  nach  A.  7,  5)  6) 


(2) 


o 


0 

F*  -  «-  - 1 2  Fa  +  (t  -  H.-J  2  p  (*  -  •> 

O  c 

I 


Es  sind  hiernach  die  Ordinaten  der  Influenzlinien 

von  a  =  0  bis  a  =  c,  von  a  =  v  bis  a  =  l} 

l  —  x 


für  J£ 


b  = 


i 


a 


-,         l  —  a 

0  =  — r—  X 


a 


» 


h--Ti 


b  = 


l 

l  —  a 
l 


Die  Influenzlinien  verlaufen  auf  den  Strecken  0  bis  c  und  v  bis  l 
ganz  wie  ohne  Vorhandensein  von  Zwischenträgern,  und  da  der  Bei- 
trag einer  Last  P=  1  nach  2)  oder  §  11  auch  zwischen  c  und  v 
mit  a  der  Gleichung  einer  geraden  Linie  entsprechend  variirt,  so  be- 
steht die  Abweichung  der  Influenzlinien  gegenüber  deren  Verlauf  im 
obigen  Falle  lediglich  darin,  dass  nur  ihre  auf  den  Verticalen  in  c 
und  v  liegenden  Punkte  cl9  vx  durch  gerade  Linien  verbunden  sind 
(Fig.  14, 15).  Die  Abscissen  z  entsprechen  nach  2)  den  Durchschnitts- 
punkten der  Geraden  cxvx  mit  der  Abscissenaxe. 

Mit  c  =  v  =  x  gehen  die  jetzt  gefundenen  Influenzlinien  in  die 
oben  erhaltenen  über.  Wir  haben  diesen  Fall  für  diejenigen  Schnitte, 
welche  mit  Knotenpunkten  zusammenfallen.  Beispielsweise  bleibt  die 
Influenzlinie  der  Stützenreaction  F=  V0  durch  Fig.  13  bestimmt. 


Aufgabe  9.    Gewöhnliche  Balkenträger.    Bewegte  Radlastsüge. 

Für  den  in  Aufgabe  7  behandelten  Balkenträger  mit  zwei  Ge- 
lenkauflagern sind  die  Grenzwerthe  von  Mx  und  Vx  bei  verschiedenen 
möglichen  Badlastzügen  unter  der  Voraussetzung  abzuleiten,  dass 
diese  bewegte  Lasten  direct  auf  den  betrachteten  Träger  wirken. 
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Nach  A.  7,  3)  haben  wir  für  jede  bestimmte  Belastung 

X  I 

(1)  Mx  =  mx  +  l--x2  Pa+  }^P(l-a), 

0  x 

X  l 

(2)  F.  -  8,-j2  Pa  +  \^P(l  -  a). 

0  x 

Die  Beiträge  9R*,  SSX  der  festen  Last  sind  in  Aufgabe  7  für  alle 
Fälle  bestimmt.  Gewöhnlich  kommen  im  vorliegenden  Falle  die  Aus- 
drücke A.  7,  7)  zur  Verwendung. 

Bewegt  sich  ein  beliebiges  System  gleichzeitig  auf  dem  Träger 
Platz  findender  Lasten  in  festen  Entfernungen  um  unendlich  wenig 
weiter,  so  ändern  sich  die  Abscissen  alf  a2, . . .  aller  Pum  das  gleiche 
da,  wir  erhalten  nach  der  Anleitung  in  §  6 


dV_ 


0  x  0  0 

l  I 


ü  x  0 

Die  Bedingung  für  das  Maximum  von  Mx  lautet  daher 

(5)  2p=*2p- 

0  ü 

Dasselbe  tritt  ein,  wenn  diejenige  Last  Px  bei  x  anlangt,  bei  welcher 

die    Summe    der    von  0   nach  l  hin    addirten   Lasten    des    bewegten 

i 

Systems   den   Werth     ,  ^^  P    durchschreitet.      Für    mathematische 

o 

Maxima  uud  Minima  von  Vx  müsste  sein 

0 

Da  dies  für  wirkliche  Lasten  P  nicht  möglich  ist,  so  existiren  keine 
mathematischen  Maxima  und  Minima  der  Verticalkraft   Vx. 

Es  handelt  sich  nun  aber  darum,  die  Grenzwerthe  von  Mx  und 
Vx  bei  verschiedenen  möglichen  Lastsystemen  festzustellen.  Ein  Blick 
auf  die  Influenzlinien  Fig.  11  —  13,  oder  die  Formeln  1)  2)  genügt, 
um  den  Einfluss  der  Lasten  P  an  beliebigen  Stellen  a  zu  übersehen. 
Für  Mx  tragen  alle  P  in  gleichem  Sinne  bei  und  zwar  umsomehr, 
jemehr  sich  dieselben  dem  Schnitte  x  nähern;   für  Vx  erhalten  wir 
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von  0  bis  x  negative,  von  x  bis  l  positive  Beitrage,  dem  Zahlen- 
werthe  nach  aber  wieder  um  so  grossere,  je  näher  die  Last  an 
den  Schnitt  x  gelangt  Die  Beiträge  sind  stets  proportional  den 
Grossen  der  Lasten.  Es  ergeben  sich  hiernach  folgende  Berech- 
nungsmethoden. 

Momente.  Wir  bringen  einen  Lastzug  I,  welcher  möglichst  grosse 
Lasten  möglichst  dicht  um  ein  Rad  0  enthält,  in  solcher  Richtung 
auf  den  Träger,  dass  mit  0  über  x  die  ungünstigste  Zugseite  von 
0  aus  auf  die  längste  Trägerstrecke  von  x  aus  käme,  bestimmen  die 
ungünstigste  Stellung  mit  Hülfe  von  5)  und  erhalten  für  dieselbe 
max  Mx  nach  1).  Der  zweite  Grenzwerth  ist  min  Mx  =  301«.  — 
Für  den  gewöhnlichen  Fall,  dass  die  feste  Last  zur  Mitte  symmetrisch 
liegt,  braucht  man  wegen 

(6)  max  Mx  =  max  M^x ,        2R*  =  2R,_* 

nur  eine  Trägerhälfte  zu  berechnen,  andernfalls  gilt  dies  wenigstens 
bezüglich  des  Beitrags  der  Verkehrslast  —  Bei  Unsicherheit  über 
die  ungünstigste  Zugrichtung  wären  beide  Richtungen  zu  probiren. 
Verticällcraft  Ein  Lastsystem  II,  welches  möglichst  grosse 
Lasten  möglichst  dicht  beim  Vorderrad  0  enthält,  sei  in  der  Rich- 
tung von  l  nach  0  kommend  mit  dem  Vorderrad  0  bis  x  gelangt 
Wir  erhalten  dann  nach  2) 

i 

(7)  pos  max  Vx  -  SB,  +  j  2 PQ  ~  a)' 

X 

Dasselbe  Lastsystem,  in  der  Richtung  von  0  nach  l  fahrend,  mit  dem 
Vorderrade  0  bis  x  gelangt,  liefert  den  zweiten  Grenzwerth 

X 

(8)  neg  max  V,  =  SS,  -  j-JJ  Pa . 

ü 

Mit  den  Grenzwerthen  von  V0  =  V  haben  wir  auch  diejenigen  der 
Stützenreaction  bei  0 

(9)  max  F=  33  +  y 2 P(J-a),        minF=S3. 

0 

Für  symmetrisch   zur  Trägermitte  liegende  feste  Last  genügt  wegen 

(10)  neg  max  Vx  =  —  pos  max  V^X9         93*  =  —  33*-* 

die  Berechnung  der  positiven  max  VX}  im  anderen  Falle  gilt  dies 
nur  hinsichtlich  der  Beiträge  der  Verkehrslast 

Bemerkungen.  Nach  5)  tritt  max  Mx  im  Augenblicke  der  An- 
kunft   eines  Rades   bei  x  oder   bei   Aenderung    des   Lastsystems  auf 
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X  l 

dem  Träger   ein,   weil  nur  dann  Aenderungen  von  ^  P,     ^  P 

O  0 

entstehen.  Es  gibt  jedoch  für  jedes  gleichzeitig  auf  dem  Träger  Platz 
findende  bewegte  System  P19  Px  .  . .  Pn  eine  Anzahl  Schnitte  x,  welche 
ihr  max  Mx  vom  erwähnten  Augenblicke  an  solange  beibehalten,  bis 
das  nächste  Rad  nach  x  gelangt,  weil  eben  die  Bedingung  5)  solange 

erf&llt  bleibt    Diese  Schnitte  finden  sich  aus 

i  \ 


Ol) 


P,    ,        P,  +  P»  7       Pt  +  •  ■  ■  +  P»-i 

SP  Z  P  Z  P 

oo  o 


Aus  5)  folgt  unmittelbar  auch  ein  graphisches  Verfahren  (Fig.  16) 
zur  Bestimmung  der  für  max  Mx  gültigen  Stellung  eines  gegebenen 
Lastsystems:  Man  trage  die  P  der  Reihe  nach  von  l  aus  senkrecht  auf, 
verbinde  0  mit  dem  Endpunkte  lt ,  errichte  in  x  das  Perpendikel  xxx 
bis  zum  Schnittpunkte  xi  mit  0^  und  ziehe  von  xx  aus  eine  Parallele 
zu  Ol  nach  llx  hin;  die  Last,  welche  getroffen  wird,  muss  über  x 
stehen.  —  Trifft  die  Parallele  gerade  den  Grenzpunkt  zweier  Lasten, 
so  darf  man  jede  derselben  über  x  bringen  oder  sie  beliebig  zu  bei- 
den Seiten  stellen,  wir  haben  es  dann  mit  einem  der  Schnitte  11)  zu 
thun.  Die  in  Fig.  17  angedeutete  Bestimmung  der  letzteren  bedarf 
hiernach  keiner  weiteren  Erklärung. 

Liesse  sich  nur  ein  Lastsystem  II  mit  verhältnissmässig  kleiner 
oder  von  der  nächsten  weit  abliegender  Last  0  bilden,  so  wäre  denk- 
bar, dass  die  max  Vx  erst  eintreten,  wenn  das  zweite  Rad  bei  x  an- 
langt Denn  wenn  zwar  0  letzterenfalls  in  entgegengesetztem  Sinne 
wie  die  übrigen  Lasten  wirkt,  so  kommen  doch  diese  mit  grösseren 
Beiträgen  zur  Geltung  und  dieser  Einfluss  kann  überwiegen.  Bei 
Brückenträgern  treten  solche  Fälle  nicht  ein,  eventuell  wären,  wie 
auch  sonst  in  Zweifelsfällen,  Proberechnungen  vorzunehmen,  wobei 
die  Influenzlinien  gute  Dienste  leisten. 

Ausführlicheres  über  die  Maximalmomente  gewöhnlicher  Balken- 
träger mit  und  ohne  Zwischenträger  bei  festen  und  bewegten  Last- 
systemen enthält  ein  Aufsatz  des  Verfassers,  Zeitschrift  d.  Hannöv. 
Arch.  u.  Ing.  Vereins  1875. 

Beispiel  4.     Zur  vorigen  Aufgabe. 

Eine  durch  gewöhnliche  Balkenträger  von  l  =  10  m  Spannweite 
gebildete   eingeleisige  Brücke  wird  von  Locomotiven  der  in  Fig.  18 
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skizzirten  Radanordnung  befahren.  Die  Radlasten  wirken  direct  auf 
die  Brückenträger,  das  Eigengewicht  soll  mit  g  =  0,6  tn  pro  laufen- 
den Meter  Brückenträger  als  gleichmässig  vertheilt  auf  die  Letzteren 
gelten.  Die  Grenzwerthe  des  Momentes  Mx  und  der  Verticalkraft  Vx 
für  Querschnitte  x  in  Abständen  von  je  1  m  zu  berechnen. 

Da  die  Bufferlänge  der  angenommenen  Maschine  Hm  und  die 
Entfernung  vom  Ende  bis  zur  nächsten  Radaxe  noch  mindestens  2  m 
beträgt,  so  können  entweder  zwei  Maschinen  theilweise  oder  eine  voll- 
ständig auf  dem  Träger  Platz  finden.  Sowohl  für  die  Mx  als  für  die 
Vx  wirkt  eine  Maschine  ungünstiger. 

Momente.  Nach  A.  7,  3)  7)  hat  man  für  den  vorliegenden  Fall 
bei  jeder  Belastung 

(i)         mz  =  wx  +  l--x2Pa  +  xi  2pQ-a')> 

0  x 

9 


(2)  mx=i-x(i-x). 


2 

Zur  Erzeugung  der  max  Mx  auf  der  ersten  Trägerhälfte  lassen  wir 
die  Maschine  mit  dem  Schlote  vorn  von  l  nach  0  hin  fahren.  Das 
Moment  max  Mx  tritt  dann  ein,  wenn  dasjenige  Rad  Px  bei  x  an- 
langt, mit  welchem  in 

X  I 

(3)  2F~*i2p 

0  0 

die  Summe  links  den  Werth  rechts  durchschreitet 

Gesammtlast  des  bewegten  Systems  für  einen  Träger,  wenn  die 

i 

ganze  Maschine  auf  der  Brücke  steht,  ^  P  =  3  .  6  +  4  +  5  =  27, 

o 

also  y  27  =  2,7.     Für  x  =  1    ist   2,7  #  —  2,7 ,    Px  =  PL    und   mit 

Wx  —  0,3  .  1  .  9  =  2,7 

max  Mx  -  2,7  +  ±  [6  (9  +  7,7  +  6,4)  +  4  .  5,2  +  5  .  2,2] 

=  2,7  +  17,04  =  19,74  mtn . 
Für  x  =  2  ist  2,7  a  =  5,4,  Px  =  Px  und  mit  Wx  =  0,3  .  2  .  8  =  4,8 

max  Mx  =  4,8  +  ~  [6  (8  +  6,7  +  5,4)  +  4  .  4,2  +  5  . 1,2] 

=  4,8  +  28,68  =  33,48  mtn . 
Für  x  =  3  ist  2,7s  =  8,1  ,  Px  =  Pa  und  mit  Wlx  =  0,3  .  3  .  7  =  6,3 
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max  Mx  =  6,3  +  ^  6  .  1,7  +  ^  [6  (7  +  5,7)  +  4  .  4,5  +  5  .  1,5] 

=  6,3  +  37,65  =  43,95  mtn . 
Für  x  =  4  ist  2,7a;  =  10,8,  Px  =  Ps  und  mit  SR«  =  0,3  .  4  .  6  =  7,2 

m^Mx  -  7,2  +  ^6  .  2,7  +  ^[6  (6  +  4,7)  +  4  .  3,5  +  5  .0,5] 

=  7,2  +  42,00  =  49,20  mtn .  § 

Für  x  =  5  ist  2,7  x  =  13,5,  Px  =  P3  und  mit  Wlx  =  0,3  .  5  .  5  —  7,5 

max  Mx  =  7,5  +  -  [6  (5  +  3,7  +  2,4)  +  4  .  3,8  +  5 .  0,8] 

=  7,5  -f  42,90  =  50,40  mtn . 

Wegen  max  Mx  =  max  M^x  hat  man  für 

x*=        6  7  8  9     m 

max  Mx  =     49,20      43,95      33,48      19,74  mtn . 

Verticalkräfte.  Die  positiven  max  Vx  entstehen,  wenn  die  Maschine 
mit  dem  Schlote  vorn  in  der  Richtung  von  l  nach  0  fahrend  mit 
(lern  Yorderrade  bei  x  anlangt.  Mau  hat  dann  nach  A.  9,  7)  und 
A.  7,  7) 

1 

(4)  pos  max  Vx  —  93*  +  y  ^  p(l  —  «) 

X 

(5)  8.-*(j-*) 
und  erhält  für  x  =  0  mit  930  =  0,6  .  5  =  3,0 

pos  max  Vx  =  3,0  +  ~  [6  (10  +  8,7  +  7,4)  +  4  .  6,2  +  5  .  3,2] 
=  3,0  +  19,74  —  22,74  tn , 
für  x  —  1  mit  93*  —  0,6  .  4  =  2,4 

pos  max  Vx  —  2,4  +  >-  [6  (9  +  7,7  +  6,4)  +  4  .  5,2  +  5  .  2,2] 
=  2,4  +  17,04  =  19,44  tn, 
fttr  x  =  2  mit  93*  =  0,6  .  3  =  1,8 

pos  max  Vx  =  1,8  +  ^  [6  (8  +  6,7  +  5,4)  +  4 .  4,2  +  5  .  1,2] 

=  1,8  +  14,34  =  16,14  tn, 
für  x  =  3  mit  93*  =  0,6  .  2  =  1,2 

pos  max  Vx  =  1,2  +  ^  [6  (7  +  5,7  +  4,4)  +  4  .  3,2  +  5  .  0,2] 

=  1,2+  11,64=  12,84  tn, 
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för  x  =  4  mit  8,  =  0,6  . 1  —  0,6 

pos  max  F,  -  0,6  +  I  [6  (6  +  4,7  +  3,4)  +  4  .  2,2] 

—  0,6  +  9,34  —  9,94  tn , 
filr  x  —  5  mit  8X  =  0,6  .  0  —  0 

pos  max  Vx  —  0  +  ^  [6  (5  +  3,7  +  2,4)  +  4  . 1,2] 

=  0  +  7,14  =  7,14  tn , 

für  x  —  6  mit  SS,  =  —  0,6   . 

pos  max  Vx  ■ 0,6  +  i  [6  (4  +  2,7  +  M)  +  4 . 0,2] 

0,6  +  4,94  =  4,34  tn , 

fiir  x  —  7  mit  SB» 1,2 

pos  max  V,  =  -  1,2  +  £  (3  +  1,7  +  0,4) 

—  —  1,2  +  3,06=  1,86  tn, 
für  x  —  8  mit  8,  = 1,8 

pos  max  V, 1,8  +  ^  (2  +  0,7)  =  -  1,8  +  1,62  =  -  0,18  tn, 

für  x  =  9  mit  8,  —  —  2,4 

pos  max  Vx- 2,4  +  i  1  —  —  2,4  +  0,6  = 1,80  tn, 

fttr  x  —  10  mit  8»  =  —  3,0 

pos  max  Vx  =  8X  =  —  3,00  tn . 
Wegen  neg  max  Vx  =  —  pos  max  Vt—X  folgen  weiter 

füra?=  0      1        2  3  4  5  6  m: 

neg  max  Vx  —  3     1,8    0,18     —  1,86    —  4,34     —  7,14    -  9,94  tn, 

füra;  =  7  8  9  10   m: 

neg  max  Vx  =     -  12,84     -  16,14     -  19,44    —  22,74  tn, 

während  die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind 

max  V  =  22,74  tn,  min  F  =  8  =  3  tn . 

Iu  Fig.  19  sind  die  Curven  der  max  Mx  und  max  Vx  aufgetragen. 

Bemerkungen.  Angenommen,  es  lüge  das  Rad  Pt  um  3,5  m  von 
P,  ab  und  wäre  max  Mx  für  1  =  3  zu  berechnen.  Dann  würden, 
wenn  alle  Radlasten  auf  der  Brücke  stünden,  wie  oben 


0 
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Für  diese  Stellung  des  Lastsystems  ist  aber  Pt  gar  nicht  mehr  auf 
dem  Träger.  Daraus  geht  hervor,  dass  für  x  «=  3  durch  die  Lasten 
P%  bis  Pß  ein  grösseres  Moment  erzeugt  werden  kann  als  durch  Px 
bis  Pß.  Denn  wenn  die  Lasten  P%  bis  P5  beim  Vorrücken  gegen 
0  hin  wachsende  Mx  erzeugen,  obschon  der  Beitrag  von  Pt  abnimmt, 
so  muss  Mx  umsomehr  zunehmen,  wenn  dieser  entgegengesetzte  Ein- 
fluss  wegfällt,  man  hat  einfach  nicht  das  richtige  Lastsystem  auf 
dem  Träger  gewählt.     Mit  dem  neuen  System  erhält  man  für  x  =  3 

i 

y2PssS  21  =  6>3>    P*  —  p2  (neuer  Index), 
o 

max  Mx  =  6,3  +  ^  6  . 1,7  +  ±  (6  .  7  +  4  .  5,8  +  5  .  2,8) 

=  37,20  mtn , 

während  der  grösste  mit  dem  erstgewählten  System  zu  erzielende 
Werth  von  Mx,  welcher  kein  Maximum  in  mathematischem  Sinne 
ist,  sich  ergibt  wenn  P2  bei  0  ankommt 

Mx  =  6,3  +  ~  (6  .  6,5  +  6  .  5,2  +  4  .  4  +  5  .  1)  =  33,66  mtn. 

In  Wirklichkeit  würde  man  natürlich  nicht  auf  das  erste  Lastsystem 
verfallen  sein  und  auch  in  weniger  drastischen  Fällen  können  nur 
selten  Zweifel  über  die  Wahl  des  Lastsystems  bestehen. 

Wir  haben  oben  bei  Berechnung  der  max  Mx  die  gerade  bei  x 

i 

befindliche  Last  P  in  ^  P  berücksichtigt,  würden  aber  zu  den  glei- 

X 

X 

chen  Resultaten  gelangt  sein,  wenn  wir  sie  in  ^x,  P  aufgenommen 

o 

hätten.  Dies  zeigt  schon  ein  Blick  auf  Fig.  11,  folgt  aber  auch  aus 
1),  da  für  a  =  x 

l-^Pa  =  jP(l  —  a) 

ist  Der  Werth  von  Vx  dagegen  ändert  sich  nach  Fig.  12  oder 
A.  7,  3)  um  P  wenn  eine  gerade  bei  x  befindliche  Last  einmal  auf 
die  Strecke  vor  xy  dann  auf  diejenige  nach  x  gerechnet  wird. 

Aufgabe  10.  Gewöhnliche  Balkenträger.  Absolutes  Maximal- 
moment. 

Das  absolut  grösste  Moment  Mx  zu  bestimmen,  welches  an  dem 
in  Aufgabe  7  betrachteten  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern 
beim  Befahren  mit  Radlastzügen  entstehen  kann,  wenn  letztere  direct 
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auf  den  Träger  wirken  und   das  Eigengewicht  mit  g  per  Längenein- 
heit als  gleichmässig  vertheilt  auf  denselben  gelten  soll 

Für  jede  bestimmte  Belastung  sei  das  grosste  am  Träger  vor- 
kommende Moment  Mx  durch  Mm  bezeichnet  (§  9).  Befindet  sich  die 
Verkehrslast  in  Bewegung,  dann  wechselt  der  Maximaltnotnentenpunkt 
m  fortwährend  seinen  Ort  und  das  Maximalmoment  Mm  seinen  Werth. 
Das  grosste  aller  möglichen  Mm  ist  das  gesuchte  absolute  Maximair 
momcixt  max  Mm.  Da  dasselbe  natürlich  auch  das  max  Mx  für  seinen 
Querschnitt  x  =  m  ist,  so  muss  nach  A.  9,  5)  beim  Eintreten  von 
max  Mm  die  Bedingung  erfüllt  sein 


m 


0  0 

Bestimmen  wir  nun  zunächst  in  und  max  Mm  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  die  Radlast  PTO  bereits  bekannt  ist,  unter  welcher 
max  Mm  eintreten  wird.  Für  ein  beliebiges  auf  dem  Träger  befind- 
liches bewegtes  System  seien  die  (absoluten)  Abstände  der  Lasten  P„ 
P2)  ...  P»  von  Pm  durch  dlf  d2,  ...  dm  bezeichnet  (Fig.  20).  Dann 
können  wir  in  der  nach  A.  7,  3)  7)  für  beliebige  x  bei  jeder  Last- 
stellung gültigen  Formel 

X  I 

(2)  Mx  =  lx{l  -  *)  +  l~X^l'a  +  *  2  P<!  ~  °) 

0  x 

für  alle  unter  Pm  eintretenden  Momente  setzen 

X  x  I  I 

^Pa  =  ^P(x  -  d),  2W-<t)  =  2P(l-x-  <*>> 

0  0  xx 

womit  speziell  für  diese  Momente  gilt 
IM,  =  *(*-*)  K1  +  j?P )  -  (/  -  x)j>JPd  -x^Pd. 

\  o        /  O  x 

Da   nun    das    grosste   unter   Fm   eintretende    Moment   das    gesuchte 
max  Mm  ist,  so  lautet  die  Bedingung  für  dasselbe 

\  0  /  0  x 

und  wir  erhalten  die  Abscisse  x  =  m  des  absoluten  Maximalmoments 

,«.             l    ■    (^.-l-'  +  ViCi)  -  (*Ui  'fi  +  -■-  +  *.  <*.) 
W  M  =  y  "t"  " < 

2ZP+gl 
0 
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Subtrahirt  man  die  mit  x  multiplicirte  letzte  Gleichung  über  3)  von 
der  vorletzten;  so  folgt  als  Werth  des  absoluten  Maximalmoments 

(4)        max  Mm  =  (^P+  9~)  *'  -  (Pi<*i  +  •  •  •  +P— i*-i). 

Diese  Formel  ist  bequemer  als  2),  da  der  zweite  Klammerausdruck 
und  das  Doppelte  des  ersten  schon  bei  der  Berechnung  von  m  vor- 
kommen. 

Mittelst  der  Gleichungen  3)  und  4)  können  Ort  und  Werth  des 
absoluten  Maximalmoments  berechnet  werden,  wenn  dasjenige  Rad 
Pm  bekannt  ist,  unter  welchem  max  Mm  eintritt.  Unter  Pm  muss 
nach  1)  die  Summe  der  von  0  nach  l  hin  addirten  Lasten  des  bewegten 

I  X 

Systems  den  Werth  -,-  ^    durchschreiten.     Da   aber   ^   P  unter 

o  o 

Pm  eine  ganze  Reihe  von  Werthen  durchschreitet,  da  ferner  m  stets 
2 


nahe  bei  —  liegt  und  also 


l 
7 


2 '-IS*'*  72* 

0  0  0 

benachbarter  Werth  ist,  so  können  wir  aussprechen:  Die  Last  Pmy 
unter  welcher  das  absolute  Maximalmoment  eintritt,  ist  in  der  Hegel  die- 
jenige Badlast,  bei  welcher  die  Summe  der  von  0  nach  l  hin  addirten 
Lasten  des  bewegten  Systems  die  hübe  Gesammtlast  des  Letzteren  durch- 
schreitet. 

Zur  Ermittelung  des  absoluten  Maximalmoments  würde  also  wie 
folgt  zu  verfahren  sein:  Man  bringt  einen  Lastzug  I,  welcher  mög- 
lichst grosse  Lasten  möglichst  dicht  um  ein  Rad  0  enthält  in  be- 
liebiger Richtung  auf  den  Träger,  findet  Pm  durch  Anwendung  des 
vorstehenden  Satzes  und  berechnet  dann  m  und  max  Mm  aus  3)  und  4). 
—  Der  erwähnte  Satz  liefert  wohl  in  allen  praktischen  Fällen  das 
richtige  Pm,  was  nach  1)  controlirt  werden  kann,  indem  man  zusieht, 

ob    für   das    gefundene  m   nun    wirklich     r^,P  unter  Pm  durch- 

o 

schritten  wird.  Wäre  es  nicht  der  Fall,  so  würde  das  folgende  oder 
das  vorhergehende  Rad  als  Pm  anzunehmen  sein,  jenachdem  die  Summe 

tu  l 

y'1  P  kleiner  oder  grösser  als    ,  ^  P  ist. 

O  0 

Spezieller  Fall.     Fig.  21.  In  vielen  Fällen,  besonders  bei  Schienen- 
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trägern,  finden  nur  zwei  Bader  gleichzeitig  auf  dem  Träger  Platz.  Da  bo 
kleine  Träger  fast  immer  constanten  Querschnitt  erhalten,  so  pflegen 
nur  die  absolut  grössten  Werthe  von  Moment  und  Verticalkraft  zu 
interessiren.  Letztere  findet  sich  nach  Aufgabe  9  bei  den  Stützen. 
Wählen  wir  die  grösste  Radlast  als  Pl}  so  hat  man  Pm  =  PX1  und 
damit  nach  3)  4)  Ort  und  Werth  des  absoluten  Maximalmoments 

(5)  m-  l  P*d 


2  »(H+PJ  +  fl 

(6)  mult-tP.  +  P.  +  ^f 

Natürlich  hat  man  sich,  nachdem  m  bestimmt  ist,  zu  überzeugen,  ob 
Pa  noch  auf  dem  Träger  ist,  wenn  Pt  über  ro  steht.  Wäre  es  nicht 
der  Fall,  so  würde  max  Mm  mit  der  grösstmöglichsten  Radlast  über 

tn  =  —  eintreten. 

Oleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last.  Dass  für  solche  das  abso- 
lute Maximalmoment  bei  der  Trägermitte  entsteht,  ist  dann  ohne 
Weiteres  klar,  wenn  die  Belastung  per  Längeneinheit  für  alle  x  gleich 
gross  angenommen  wird.  Nach  A.  10,  2)  mit  A.  2,  2)  3)  und  A.  7,  7) 
haben  wir  für  beliebige  x 

max  Mx  =  -|  x  (l  — -  x) . 

Daher  für  max  Mm 

d  max  Mm 

__-_0-a<!-2») 
und  hieraus 

(7)  m  =  — ,         max  Mm  =  ^-  • 

Beispiel  5.     Zur  vorigen  Aufgabe. 

Die  grössten  Werthe  des  Moments  und  der  Verticalkraft  zu  be- 
rechnen, welche  für  die  Träger  des  Beispiels  4  beim  Befahren  mit 
den  dort  gewählten  Locomotiven  entstehen. 

Bezüglich  der  Wahl  des  Lastsystems  gilt  das  im  Beispiel  4  Ge- 
sagte.    Zur  Berechnung  des  absoluten  Maximalmoments  haben  wir 

i 

j2,p=  {(3.6  +  4  +  5)  =  13,5  tn. 

0 

x 

Dieser  Werth  wird  von  ^  P  unter  dem  dritten  Rade  durchschritten, 

o 

daher  Pm  —  P3  und  nach  A.  10,  3)  4) 


m 
T 
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_  p.     ,    6  .  2,6  +  6  .  1,3  -  4  .  1,2  -  6  .  4,2  .  Qp 

m  =  5  +  64 +Ä«-.-IÖ .  -  4>96  m  > 

max  Mm  —  (27  +  3)  ^  -  6  (2,6  +  1,3)  —  50,40  intn . 

X 

Die  Summe  ^,  P,  welche  unter  P3  von  12  bis  18   wachst,   durch- 

o 

schreitet  daselbst,  wie  es  verlangt  wird,  auch  den  Werth 

i 

2*P=  13,39  tn. 

o 

Das  absolute  Maximalmoment  tritt  also  fast  genau  bei  der  Träger- 
mitte  ein  und  weicht  von  dem  max  Mx  daselbst,  welches  sich  in  Bei- 
spiel 4  gleich  50,40  ergab,  nicht  merklich  ab.  Dies  wird  in  prak- 
tischen Fällen  bei  mehr  als  drei  Rädern  immer  so  sein  und  es  ist 
dann    genügend    genau,    wenn    als    max  Mm   einfach    max    Mx    bei 

x  =  —  angenommen  wird. 

Die  absolut  grosste  Verticalkraft  entsteht  unmittelbar  bei  den 
Stützen  und  findet  sich  wie  in  Beispiel  4 

max  V0  =  22,74  tn . 

Mit  ihr  haben  wir  auch  die  grossten  vorkommenden  Stützenreactionen. 

Beispiel  6.     Tabelle  von  Lastmomenten« 
In  den  Ausdrücken 

X  l 

Ü  x 

mögen  0,  x,  l  die  Abscissen  irgendwelcher  Streckengränzen  und  die 
a  Abscissen  der  Angriffspunkte  von  Lasten  P  bedeuten.  Man  ver- 
langt für  Streckenlängen  x  und  l  —  x  von  0  bis  50  m: 

a)  Die  Werthe  s,  wenn  der  in  Fig.  22  angedeutete  Lastzug  II 
die  Strecke  nach  x  belastend  mit  dem  Vorderrade  0  bei  x  steht,  und 
die  Werthe  r,  wenn  derselbe  Zug  die  Strecke  vor  x  belastend  mit 
dem  Vorderrade  0  bei  x  steht,  wobei  das  Rad  0  immer  auf  die  be- 
lastete Strecke  zu  rechnen  ist; 

b)  Die  Werthe  r,  s,  wenn  der  in  Fig.  23  angedeutete  Lastzug  I 
wie  dort  mit  Rad  O  bei  x  steht,  wobei  0  auf  die  Strecke  vor  x  ge- 
rechnet werden  soll  und  die  Werthe  r,  s,  wenn  derselbe  Zug  ent- 
sprechend Fig.  24  in  entgegengesetzter  Richtung  mit  Rad  O  bei  x 
steht,  wobei  Rad  0  auf  die  Strecke  nach  x  zu  rechnen  ist. 
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Ueber  die  Bedeutung  der  Züge  I  und  II  gibt  §  12  Aufschluss. 
Bei  bestimmter  Zusammenstellung  des  Lastzugs  sind  die  Werthe  r 
nur  von  den  Streckenlängen  x  und  die  s  nur  von  den  Streckenlängen 
l  —  x  abhängig,  die  Länge  l  ist  gleichgültig. 

Lastzug  II.  Wenn  Zug  II  nach  der  Andeutung  in  Fig.  22  mit 
dem  Vorderrade  0  bei  x  steht,  so  hat  man  für  l  —  x  =  50  m 

s  =  6  (50  +  48,7  +  47,4  +  39  +  37,7  +  36,4  +  28  +  26,7  +  25,4 

+  17  +  15,7  +  14,4  +    6  +    4,7  +  3,4) 
+  4  (46,2  -f  35,2  +  24,2  +  13,2  +  2,2) 
+  5  (43,2  +  32,2  +  21,2  +  10,2) 
=  6  .  400,5  +  4  .  121  +  5  .  106,8  =  3421  mtn, 

für  l  -  x  =  20 

s  =  6  (30  +  28,7  +  27,4  +  19  +  17,7  -f  16,4  +  8  +  6,7  +  5,4) 
+  4  (26,2  +  15,2  +  4,2)  +  5'(23,2  +  12,2  +  1,2) 
=  6  .  159,3  +  4  .  45,6  +  5  .  36,6  =  1321 , 

für  l  —  x  —  10 

8  =  6  (10  +  8,7  +  7,4)  +  4  .  6,2  +  5  .  3,2  =  197,4. 

In  dieser  Weise  können  die  s  für  beliebige  l  —  x  berechnet  werden. 
Das  Verfahren  ist  jedoch  für  grosse  Streckenlängen  etwas  langweilig 
und  bald  erkennt  man,  dass  sich  nach  Ermittelung  des  ersten  Werthes 
s  wie  folgt  weiter  rechnen  lässt.     Für  l  —  x  =  49 

s  =  6  (400,5  -  15)  +  4  (121  -  ß)  +  5  (106,8  -  4)  =  3291 , 
für  /  —  x  =  48 

5  =  6  (385,5  -  15)  +  4  (116  —  5)  +  5  (102,8  —  4)  —  3161 , 
für  l  —  x  =  47 

s  =  6  (370,5  —  15)  +  4  (111  —  4,2)  +  5  (98,8  —  4)  =  30ß4 , 
für  l  —  x  =  46 

s  =  6  (355,5  —  14,4)  +  4  (100,8  -  4)  +  6  (94,8  —  4)  =  2912. 

Man  hat  dabei  nur  die  Aenderuog  der  Radzahl  mit  der  Strecken- 
länge im  Auge  zu  behalten,  was  bei  obigem  Verfahren  nicht  nöthig 
ist.  Gelegentlich  kann  nach  letzterem  controlirt  werden.  Die  be- 
rechneten s  sind  in  der  letzten  Columne  der  unten  folgenden  Tabelle 
eingestellt.  Man  kennt  damit  auch  die  rx  =  Si—X  für  den  Fall,  dass 
Zug  II  die  Strecke  von  0  bis  x  belastend  mit  dem  Vorderrade  O  bei 
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x  sieht;  diese  sind  in  der  vierten  Columne  der  nachstehenden  Tabelle 
aufgeführt. 

Lastzug  I.     Wenn  Zug  I  nach  der  Andeutung  in  Fig.  23  (erste 
Zugriddung)  mit  Rad  0  über  x  steht  erhält  man  für  x  =  50  m 

r  =  6  (50  +  48,7  +  40,3  +  39  +  37,7  +  29,3  +  28  +  26,7  +  18,3 

+  17  +  15,7  +  7,3  +  6  +  4,7) 

+  4  (47,5  +  36,5  +  25,5  +  14,5  +  3,5) 

+  5  (44,5  +  33,5  +  22,5  +  11,5  +  0,5) 

=  6  .  368,7  +  4  .  127,5  +  5  .  112,5  =  3285  mtn , 

für  a;  =  30 

r  —  6  (30  +  28,7  +  20,3  +  19  +  17,7  +  9,3  +  8  +  6,7) 

+  4  (27,5  +  16,5  -f-  5,5)  +  5  (24,5  +  13,5  +  2,5) 

=  6  .  139,7  +  4  .  49,5  +  5  .  40,5  =  1239, 

für  x  =  10 

r  =  6  (10  +  8,7  +  0,3)  +  4 .  7,5  +  5  .  4,5  =  166,5. 

In  dieser  Weise  lassen  sich  alle  r  berechnen.  Einfacher  ist  es  wie 
im  vorigen  Falle  nach  Ermittelung  des  ersten  Werthes  wie  folgt 
fortzufahren. 

Für  x  =  49 

r  =  6  (368,7  -  14)  +  4  (127,5  -  5)  +  5  (122,5  -  4,5)  —  3158 , 
für  x  =  48 

r  —  6  (354,7  -  14)  +  4  (122,5  -  5)  +  5  (l  18  -  4)  —  3034  u.  s.  w. 

Auch  hier  wird  man  von  Zeit  zu  Zeit  mittelst  des  ersten  Verfahrens 
controliren.  Die  berechneten  r  sind  in  der  zweiten  Columne  unsrer 
Tabelle  zusammengestellt. 

Bei  derselben  Stellung  des  Lastzugs  I,  welche  für  die  jetzt  er- 
mittelten r  angenommen  wurde,  ergeben  sich  für  l  —  x  =  50  m 

s  =  6  (48,7  +  44,7  +  43,4  +  42,1  +  33,7  +  32,4  +  31,1  +  22,7 

+  21,4  -f  20,1  -f  11,7  +  10,4  +  9,1  +  0,7) 
+  4  (40,9  +  29,9  +  18  9  +  7,9)  +  5  (37,9  +  26,9  +  15,9  +  4,9) 
—  6  .  370,2  +  4  .  97,6  +  5  .  85,6  =  3052  mtn, 

für  l  —  x  =>  30 

s  =  6  (28,7  +  24,7  +  23,4  -f  22,1  +  13,7  +  12,4  +  1 1,1  +  2,7 

-f-  1,4  +  0,1)  +  4  (20,9  +  9,9)  +  5  (17,9  +  6,9) 
—  6  .  140,3  +  4  .  30,8  +  5  .  24,8  —  1089, 


32  Erster  Abschnitt.  —  B.  6. 

für  l  —  x  —  10 

s  =  6  (8,7  +  4,7  +  3,4  +  2,1)  +  4  .  0,9  —  117,0. 

Schneller  als  bei  dieser  Berechnungsweise  kommt  man  wieder  wie 
folgt  zum  Ziele. 

Für  x  =  49 

s  =  6  (372,2  —  13,7)  +  4  (97,6  -  4)  +  5  (85,6  -  4)  —  2933, 
för  x  =  48 

s  =  6  (358,5  -  13)  +  4  (93,6  -  4)  +  5  (81,6  —  4)  =  2819  u.  s.  f. 

Die  erhaltenen  Werthe  sind  in  der  zweiten  Columne  der  nachstehen- 
den Tabelle  aufgeführt. 

Denkt  man  sich  den  Zug  I  nach  der  Andeutung  Fig.  24  in  um- 
gekehrter Richtung  wie  oben  mit  dem  Rade  0  über  x  stehend  (zweite 
Zugrichtung),  dann  wird 

X  l 

/,  Pa  gleich  dem  oben  berechneten  ^.P(l  —  «)  für  l  —  x  gleich  x, 

O  x 

i  g 

^jP(J  —  a)  gleich  dem  oben  berechneten  ^.Pa  für  x  gleich  l  —  x7 

x  0 

Wenn  beispielsweise  der  ersten  Zugrichtung  entsprechen 

für  x  —  50,  30,  10 

r  =  3285,       1239,       166,5, 

so  erhält  man  bei  der  zweiten  Zugrichtung 

für  l  —  x  —  50,  30,  10 

«  —  3285,       1239,       166,5, 

und  wenn  sich  bei  der  ersten  Zugrichtung  fanden 

für  l  —  x  =  50,  30,  10 

5  =  3040,       1089,      117,0, 

dann  müssen  der  zweiten  Zugrichtung  entsprechen 

für  x  —  50,  30,  10 

r  =  3040,       1089,       117,0. 

Die  Werthe  r,  s  für  die  zweite  Zugrichtung  sind  in  den  Columnen  3 
und  7  unsrer  Tabelle  eingestellt. 
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1 

Länge 

>*• 

r*  = 

X 

2>Pa  in 

0 

mtn 

Länge 
l  —  x 
in  m. 

in  mtn 

in  m. 

Zngl, 
erste 

Zngl, 
zweite 

Zug  II. 

Zngl, 
erste 

Zngl, 
zweite 

Zug  II. 

Richtung. 

Richtung. 
0 

0 

0 

Richtung. 

0 

Richtung. 
0 

0 

0 

0 

1 

6,0 

0 

6,0 

1 

0 

6,0 

6,0 

2 

16,2 

4,2 

16,2 

2 

4,2 

16,2 

16,2 

3 

30,2 

10,2  | 

30,(i 

3 

10,2 

30,2 

30,6 

4 

46,2 

16,2  i 

49,4 

4 

16,2 

46,2 

49,4 

5 

62,2 

22,2 

71,4 

5 

22,2 

62,2 

71,4 

6 

80,7 

32,4  j 

93,4 

6 

32,4 

80,7 

93,4 

7 

101,7 

46,8  , 

116,4 

7 

46,8 

101,7 

116,4 

8 

122,7 

65,4  | 

143,4 

8 

65,4 

122,7 

143,4 

9 

143,7 

89,4  , 

170,4 

9 

89,4 

143,7 

170,4 

10 

166,5 

117,0 

197,4 

10 

117,0 

166,5 

197,4 

11 

193,5 

145,0 

224 

11 

145,0 

193,5 

224 

12 

226 

173,0 

257 

12 

173,0 

226 

257 

13 

264 

205 

295 

13 

205 

264 

295 

14 

305 

238 

336 

14 

238 

305 

336 

15 

348 

271 

382 

15 

271 

348 

382 

16 

383 

304 

431 

16 

304 

383 

431 

17 

428 

342 

481 

17 

342 

428 

481 

18 

490 

383 

530 

18 

383 

490 

530 

19 

532 

429 

583 

19 

429 

532 

583 

20 

580 

480 

638 

20 

480 

580 

638 

21 

630 

535 

692 

21 

535 

630 

692 

22 

684 

589 

746 

22 

589 

684 

746 

23 

744 

644 

806 

23 

644 

744 

806 

24 

808 

704 

870 

24 

704 

808 

870 

25 

876 

764 

938 

25 

764 

876 

938 

26 

946 

824 

1011 

26 

824' 

946 

1  1011 

27 

1016 

884 

1087 

27 

884 

1016 

1087 

28 

1089 

948 

1163 

28 

948 

1089 

1  1163 

29 

1164 

1016 

1240 

29 

1016 

1164 

1240 

30 

1239 

1089 

1321 

30 

1089 

1239 

1321 

31 

1314 

1167 

1401 

31 

1167 

1314 

1401 

32 

1390 

1249 

1482 

32 

1249 

1390 

1482 

"Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben. 
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Länge 

4M 

rx  = 

X 

2P0L   ™ 
0 

mtn 

Länge 

l  —  X 

in  m. 

i 

X 

in  mtn 

X 

in  m. 

Zngl, 
erste 

Zugl, 
zweite 

Zug  II. 

Zugl, 
erste 

Zag  I, 
zweite 

Zug  II. 

Richtung. 

Richtung. 

Richtung. 

Richtung. 

33 

1471 

1331 

1562 

33 

1331 

1471 

1562 

34 

1558 

1413 

1650 

34 

1413 

1558 

1650 

35 

1650 

1499 

1741 

35 

1499 

1650 

1741 

36 

1745 

1586 

1836 

36 

1586 

1745 

1836 

37 

1842 

1673 

1938 

37 

1673 

1842 

1938 

38 

1939 

1760 

2041 

38 

1760 

1939 

2041 

39 

2038 

1851 

2144 

39 

1851 

2038 

2144 

40 

2140 

1947 

2248 

40 

1947 

2140 

2248 

41 

2242 

2046 

2356 

41 

2046 

2242 

2356 

42 

2344 

2151 

2464 

42 

2151 

2344 

2464 

43 

2448 

2260 

2572 

43 

2260 

2448 

2572 

44 

2556 

2369 

2680 

44 

2369 

2556 

2680 

45 

2670 

2478 

2794 

45 

2478 

2670 

2794 

46 

2896 

2591 

2912 

46 

2591 

2896 

2912 

47 

2910 

2705 

3034 

47 

2705 

2910 

3034 

48 

3034 

2819 

3161 

48 

2819 

3034 

3161 

49 

3158 

2933 

3291 

49 

2933 

3158 

3291 

50 

3285 

3052 

3421 

50 

3052 

3285 

3421 

Bemerkungen.  Da  die  Tabellenwerthe  den  Radlasten  auf  einer 
Schiene  entsprechen,  so  sind  die  Lastmomente  per  Geleise  gleich  dem 
doppelten  derselben-  Wir  werden  jedoch,  um  für  den  Druck  mög- 
lichst kleine  Zahlen  zu  erhalten,  bei  Berechnung  von  Eisenbahn- 
brücken immer  eingeleisige  Brücken  mit  zwei  Hauptträgern  anneh- 
men. Für  zweigeleisige  Brücken  mit  zwei  Hauptträgern  sind  unter 
den  üblichen  Voraussetzungen  die  Beanspruchungen  doppelt  so  gross. 

Eine  Tabelle  der  vorgeführten  Art  sollte  vor  Berechnung  der 
Brücken  jeder  grösseren  Bahn  angelegt  werden,  da  wesentliche  Ab- 
kürzungen der  Berechnung  damit  erreicht  werden.  Die  Züge  I  und  II 
sind  aus  Locomotiven  allein  (was  wir  im  Allgemeinen  vorziehen) 
oder  aus  solchen  und  angehängten  schwersten  Güterwagen  zusammen 
zu  stellen,  jenachdem  man  das  eine  oder  andere  für  die  Sicherheit 
erforderlich  oder  genügend  erachtet.    Bis  zu  welchen  Streckenlängen 
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x  und  l  —  x  die  Tabelle  auszudehnen  ist,  hängt  von  den  vorkommen- 
den Spannweiten  ab. 

Aufgabe  11.  Gewöhnliche  Balkenträger.  Gleiohmässig  vertheilte 
bewegte  Last.    Lastäquivalente. 

Für  den  in  Aufgabe  7  behandelten  Balkenträger  mit  zwei  Ge- 
lenkauflagern unter  Voraussetzung  direct  wirkender  Verkehrslasten 
abzuleiten:  a)  die  Grenz werthe  von  Mx  und  Vx  wenn  die  bewegte 
Last  mit  p  per  Längeneinheit  auf  die  ergriffene  Strecke  gleichmässig 
vertheilt  ist;  b)  diejenigen  Werthe  von  py  welche  gleiche  max  Mx 
und  gleiche  max  Vx  wie  bewegte  Kadiastzüge  erzeugen. 

Orenzwerthe.     Nach  A.  7,  2)  hat  man  bei  beliebiger  Belastung 

(1)  Mx  =  Wlx  +  *-=^  S+  |  S',     Vx  =  Sßx  +  \-  (S'-S), 

worin  S,  8'  die  Momente  der  von  0  bis  x  bezw.  x  bis  l  wirklich  auf 
den  Träger  kommenden  Verkehrslasten  in  Hinsicht  der  Punkte  0  und  l. 
Der  ersten  dieser  Gleichungen  oder  Fig.  11  zufolge  treten  die  Grenz- 
werthe  von  Mx  für  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers  und  Eigen- 
gewicht allein  ein.     Für  den  ersten  Fall  liefert  A.  2,  2)  3) 

womit  nach  1) 

(2)  max^  =  3Rx  +  £x(l  —  z)f        min  lf,  —  SR,. 

Die  Grenzwerthe  von  Vx  entstehen  nach  1)  oder  Fig.  12,  wenn  die 
Verkehrslast  das  eine  Mal  von  x  bis  l}  das  andre  Mal  von  0  bis  x 
reicht.     Da  im  ersten  Falle 

5  =  0,  S'  =  {(l-xf 

und  im  zweiten 

s-2*»,         S'-O, 

so  liefert  1) 

(3)  pos  max  Vx  =  93*  +  ^  (l  —  xf}     nog  max  Vx  =  $ßx  —  ^j^. 
Wegen   F=  V0  sind  die  Grenzwerthe  der  Stützenreaction  bei  0 

(4)  maxF— 8+ *£,         minF=». 

Die  vom  Eigengewicht  allein  herröhrenden  Werthe  9KX,  33*,  $8  sind 
in  Aufgabe  7  für  alle  Fälle  bestimmt. 

3* 
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(5) 


Liegt  die  feste  Last  symmetrisch  zur  Trägermitte,   so  hat  man 

max-M*  =  max  Mi-Xy  9H*=9Ä,_*, 

neg  max  Vx  =  —  pos  max  F/_*;       SS*  =  —  SSj_*, 

es  brauchen  also  dann  nur  die  Grenzwerthe  von  Mx  für  eine  Trager- 
hälfte und  die  pos  max  Vx  berechnet  zu  werden.  Bei  unsymmetrischer 
fester  Last  gilt  Analoges  nur  für  die  Beiträge  der  Verkehrslast. 
Wird  die  feste  Last  mit  g  per  Längeneinheit  als  gleichmässig  ver- 
theilt  auf  den  Träger  angenommen ,  so  hat  man  nach  2)  4)  und  A. 
7,  7)  mit  q=g+p 

(6)  9ÄX  :  max  Mx  =  g  :  q ,         SS  :  max  V  =  g  :  q . 

Die  berechneten  Grenzwerthe  lassen  sich  natürlich  auch  sehr 
leicht  mittelst  der  Influenzlinien  ermitteln.  Man  entnimmt,  §  12  c 
entsprechend,  aus  Fig.  11 

max  Jf*  =  3K*  +2>  -^  y '         min  M*  ~  M* 
und  aus  Fig.  12 
pos  max  Vx  =  SS*  +  p  •  xx2  ,     neg  max  Vx  =  SJ*  —  p  •  xxt    -  , 

woraus  wegen  xxl  =  —j—x  im  ersten  Falle  und  xxv  =      ,    r#2=    ^ 

im  zweiten  Falle  sofort  die  Gleichungen  2)  3)  folgen. 

Lastaeqnivalente.     Bezeichnen  wir  für  bewegte  liadlastzüge 

max  Mx  =  3R*  +  mx , 

so  folgt  durch  Gleichsetzen  mit  2)  zur  Berechnung  der  max  Mx 

2rox 

CO  *>  =  .*(/-,)> 

worin  für  die  in  Aufgabe  9  bestimmte  Totalbelastung  des  ganzen 
Trägers 

*  l 

(8)  ma  - l--  x2p«+*2p«-ay 

0  * 

Setzen  wir  ferner  für  bewegte  Radlastzüge 

pos  max  Vx  =  SS*  +  vx ,         neg  max  F*  =  SS*  —  w* , 
so  ergeben  sich  mit  3)  zur  Berechnung  der  pos  max  Vx 

2lvx 

(9)  P  =  (/    -     *)* 
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und  zur  Berechnung  der  neg  max  Vx 
(10)  p  - 


X1 


Nach  Aufgabe  9  ist  bei  Belastung  durch   einen   Zug  II  von  x  bis  l 

mit  Vorderrad  0  bei  x 

i 

(11)  v,--\-2P<l-a) 

X 

und  bei  Belastung  durch  denselben  Zug  II  von  0  bis  x  mit  Vorder- 
rad 0  bei  x 

X        ' 

(12)  w*-\2!Pa' 

0 

wonach  stets  wx  =  vt-x  ist  und  zur  Berechnung  des  neg  max  Vx  für 
x=*e  dasselbe  p  gilt  wie  zur  Berechnung  des  pos  max  Vx  für  l —  x=e. 
Bei  bestimmter  Zusammenstellung  des  Lastzugs  hängt  lvx  nur 
von  der  Streckenlänge  l  —  x  und  lwx  nur  von  der  Streckenlänge  x 
ab,  die  Spannweite  l  ist  ohne  Einfluss.  Auf  Grund  von  9)  10)  lässt 
sich  daher  aussprechen:  Bei  bestimmtem  Lastzug  II  sind  für  Träger 
aller  Spannweiten  l  die  Lastaequivalmte  p  mr  Berechnung  der  pos  max  Vx 
in  Schnitten  von  gleichem  l  —  x  gleich  gross  und  ebenso  die  p  zur  Be- 
rechnung der  neg  max  Vx  in  Schnitten  von  gleichem  x.  Beispielsweise 
entspricht  dem  Maximum  der  Stützenreaction  K=  V0  eines  Trägers 
der  Spannweite  l  dasselbe  p  wie  dem  pos  max  Vx  in  demjenigen 
Schnitte  eines  Trägers  der  Spannweite  L9  für  welchen  L  —  x  =  l  ist 
{Schaff er }  Deutsche  Bauzeitung  1876). 

Beispiel  7.     Zur  vorigen  Aufgabe. 

Für  die  in  Beispiel  4  betrachteten  Balkenträger  sind  diejenigen 
gleichmässig  vertheilten  Lasten  p  zu  ermitteln,  welche  gleiche  max  Mx 
und  gleiche  max  Vx  wie  die  angenommenen  Iiadlastsysteme  ergeben. 

Momente.     Nach  A.  11,  7)  hat  man  zur  Berechnung  der  Momente 


(1) 

P 

2mr 

X 

~    X  (l  —  X)  > 

woraus 

mit  den 

in 

Beispiel  4  berechneten 

mx: 

für 

x  = 

»1 

V 

2  .  17,04    _ 

—        1.9" 

=  3,79  tu , 

x  = 

•  2 

V 

2  .  28,68 
2  .  8 

■  3,58  „ 
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für  x  =  3  p  =  2  tt37;65  =  3,59  tn, 

3.7 

.  2  .  42,00  „  _„ 

3  =  4  !,  =  __— -  =  3,50  „ 

x  =  5  p  =  -^i2^.  =  3,43  „ 

Hiernach  lässt  sich  die  übliche  Wahl  eines  constanten  p  für  Be- 
rechnung sämmtlicher  max  Mx  zur  Noth  rechtfertigen,  da  man  den 
Momenten  nach  den  Trägerenden  hin  mit  den  Dimensionen  doch 
nicht  genau  folgen  kann.  Bei  grösseren  Spannweiten  stimmen  die  p 
noch  mehr  überein. 

Verticalkrafte.     Zur  Berechnung  der  pos  max  Vx  hat  man  nach 
A.  11,  9) 

(2)  p  -  ■«—:? 

und  mit  den  in  Beispiel  4  berechneten  vx: 


für   x  =  0 

jp  = 

20  .  19,74 

löo" 

=  3,94  tn , 

x*=  1 

JP  — 

20  .  17,04 

81 

=  4,21    „ 

x  =  2 

1>  = 

20  .  14,34 
64 

=  4,48    „ 

x  =  3 

*  — 

20.11,64 
49 

=  4,75    „ 

x  =  4 

1>  = 

20  .  9,34 
36 

=  5,19    „ 

x  =  5 

P  — 

20  .  7,14 
25 

=  5,71    „ 

#  =  6 

JP  = 

20  . 4,94 
16 

=  6,17    „ 

*  —  7 

p  = 

20 .  3,06 
9 

=  6,80    „ 

x  =  8 

#  = 

20  .  1,62 
4 

=  8,10   „ 

#  =  9 

2?  = 

20  .  0,6 
1 

=  12,00  „ 

ä—  10 

JP  — 

20.0 

=  oo       ,, . 

Von  der  Annahme  eines  constanten  p  zur  Berechnung  aller  max  Vx 
kann  hiernach  keine  Rede  sein.  In  Fig.  25  sind  die  berechneten  p 
bei  den  zugehörigen  x  aufgetragen. 
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Beispiel  8.  Gewöhnliche  Balkenträger.  Tabellen  von  Last- 
äquivalenten. 

Für  direct  befahrene  vollwandige  Balkenträger  mit  zwei  Gelenk- 
auflagern sind  zu  ermitteln:  a)  die  Lastäquivalente  p  des  in  §  12 
angenommenen  Lastzugs  II  (Fig.  22)  zur  Berechnung  der  max  Vx  bei 
Spannweiten  l  von  0  bis  50  m;  b)  die  Lastäquivalente  p  des  in  §  12 
angenommenen  Lastzugs  I  (Fig.  24)  zur  Berechnung  der  max  Mx  in 
der  Trägermitte  für  Spannweiten  l  von  0  bis  50  m. 

Verticalkrafte.  Nach  A.  11,  9)  11)  haben  wir  zur  Berechnung 
der  pos  max  Vx 


(i) 


28x  ^7 


wobei  Zug  II  von  l  nach  0  fahrend  mit  dem  Vorderr^de  0  bei  x  an- 
gelangt ist.  Die  sx  lassen  sich  wie  in  Beispiel  6  berechnen  oder 
aus  der  dortigen  Tabelle  entnehmen.    Wir  erhalten  dann 

P  -   22600  "  =  2>74  tD 


für  l  —  x  =  50  m 

l  —  x  =  30 
l  —  x  =  10 


P 


2.  1321 


900 


-  2,93 , 


P  -  -7^-  -  3,95 . 


100 


In  gleicher  Weise  sind  die  übrigen  p  für  pos  max  Vx  der  folgenden 
Tabelle  berechnet,  während  nach  Aufgabe  11  zur  Berechnung  des 
neg  max  Vx  für  x  =  e  dasselbe  p  gilt  wie  zur  Berechnung  des  pos 
max  Vx  für  l  —  x  =  c. 

Lastäquivalente  p  für  max  Vz  (Lastzug  II). 


1 

—  x  für  pos  max  Vx 
x      für  neg  max  V x 

0 

10 

20 

30 

40  m 

1 

12,00 

3,70 

3,14 

2,92 

2,80 

2 

8,10 

3,57 

3,08 

2,89 

2,79 

3 

6,80 

3,49 

3,05 

2,87 

2,78 

4 

6,17 

3,43 

3,02 

2,85 

2,77 

5                ! 

5,71 

3,39 

3,00 

2,84 

2,76 

6 

5,19 

3,37 

2,99 

2,83 

2,75 

7 

4,75 

3,33 

2,98 

2,83 

2,75 

8 

4,48 

3,27 

2,97 

2,83 

2,74 

9 

4,21 

3,23 

2,95 

2,82 

2,74 

10  m 

3,95 

3,19 

2,93 

2,81 

2,74 
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Die  Einrichtung  der  Tabelle  wird  klar,  wenn  wir  bemerken,  dass 
beispielsweise  für  pos  max  Vx  bei  l  —  x  =  23  und  für  neg  max  Vx 
bei  x  =  23  m  das  Lastäquivalent  p  =  3,05  tn  ist. 

Momente.     Zur  Berechnung  von  max  Mx  bei  x  =  —   hat   man 

nach  A.  11,  7)  8) 

(2)  !>--"-     mit     2«.,-2'«+2P('-fl)' 


Wir  stellen  nun  den  Lastzug  I  mit  Rad  0  über  x}  berechnen  die 
Summen  in  2)  wie  in  Beispiel  6  oder  entnehmen  sie  aus  der  dortigen 
Tabelle  und  erhalten 

für  l  =  50      2mx  =  764  +  876  —  1640 ,      p  =  4  ^JJJ-  =  2,63  tn , 
Z  =  30       2wx  =  271  +  348  =    619,      p  =i^-  =  2,75, 

l  =  10      2mx  =  22,2  +  62,2  =  84,4 ,      p  —  4  1^'4  =  3,38 . 

In  gleicher  Weise  sind  alle  nachstehenden  Lasttiquivalente  p  berech- 
net, welchen  wir  diejenigen  beisetzen,  welche  sich  ergeben  hätten, 
wenn  als  Kad  O  über  x  das  dritte  Rad  der  gleichen  Locomotive 
anstatt  des  zweiten  gewählt  worden  wäre. 

Für 

1=     2       4       6        8       10      12      15     20     25     30     35     40     45     50  in, 
p  =  6,00  5,10  4,49  3,90  3,38  3,14  2,99  2,84  2,77  2,75  2,66  2,65  2,63  2,63  tn 
6,00  4,85  4,20  3,74  3,43  3,13  2,82  2,70  2,76  2,71  2,67  2,61  2,62  2,61. 

Abgesehen  von  der  Spannweite  l  =  10  m  (wir  haben  dann  mit  dem 
dritten  Rade  über  x  ein  Rad  mehr  auf  dem  Träger  als  mit  dem 
zweiten,  Beispiel  4)  erhält  man  also  im  ersten  Falle  ungünstigere 
Lastsysteme  für  Mx  bei  der  Trägermitte  als  im  zweiten  Falle.  Grosse 
Differenzen  treten  aber  überhaupt  nicht  ein  und  es  ist  wenigstens 
für  grössere  Spannweiten  besondere  Aengstlichkeit  bei  der  Auswahl 
des  Rades  0  nicht  nöthig.  Die  Richtung  des  Lastzugs  ist,  da  es 
sich  um  die  Trägermitte  handelt,  natürlich  gleichgültig. 

Nach  §  12,  b)  lässt  sich  annehmen,  dass  die  gewählten  Last- 
stellungen mit  0  über  x  entweder  die  genauen  max  Mx  erzeugen  oder 
doch  nur  wenig  davon   abweichende  Momente.     Wenn  die  Stellung 

genau  richtig  sein  soll,  so  muss  für  dieselbe  nach  A.  9,  5)  bei  x  =  — 
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0  0 

sein.     Dies   trifft  für  alle  betrachteten  Fälle  zu,  mit  Ausnahme  von 
l  =  40  und  l  =  20.     Da  bei  den  angenommenen  Laststellungen 

I  X 

für  /  =  40        ^P=99,     2TP  =  51  bis  57, 

0  0 

I  g 

?  =  20        ^P— 55,     2TP=28    „    34, 

0  0 

*  ar 

also  beidemal    2^,P  von^^P  schon  vor  #  =       überschritten  ist, 

0  0 

so   briugen  wir   das  letzte  Rad   vor   dem  in  Fig.  24  bezeichneten  0 
über  x  und  erhalten  für  l  =  40 
i 

^P(l  -  <*)  -  6  (20  +  18,7  +  17,4  +  9  +  7,7  +  6,4)  +  4  (16,2  +  5,2) 

+  5  (13,2  +  2,2)  =  638 , 


\     x 


^Pa  =  6  (16  +  14,7  +  13,4  +  5  +  3,7  +  2,4)  +  4  (12,2  +  1,2) 

+  5.9,2  =  430, 

2mx  —  430  +  638  =  1068 ,  p  =  ij^J?  —  2,67 , 

I  x 

2^  =  6.12  +  4.4  +  5.3  =  103,     ^ P  =  49  bis  55 , 

0  0 

und  für  l  —  20 

^P(J  -  o)  =  6(10  +  8,7  +  7,4)  +  4  .  6,2  +  5  .  3,2  =  197,4, 


X 

X 


^Pa  =  6(6  +  4,7  +  3,4)  +  4  .  2,2  =  93,4, 


o 
2mx  =  93,4  +  197,4  =  291 ,  p  =  ^91  =  2,91 , 

*  X 

2^=6.6  +  4.2  +  5  =  49,      ^P  =  22  bis  28. 

0  0 

Wir  haben  also  jetzt  mit  veränderten  Lastsystemen  auf  den  Trägern 
die   genauen  Bediugungen  für  max  Mx  erfüllt,  dabei  aber  an  Stelle 
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von  p  =  2,65  und  2,84  die  nur  wenig  abweichenden  p  =  2,67  und 
2,91  erhalten.  Die  Neuberechnung  hätte  füglich  unterbleiben  kön- 
nen. Wir  stellen  nun  die  wie  oben  berechneten  p  für  Spannweiten  l 
von  1  bis  50  m  in  einer  Tabelle  zusammen. 


Lastäquivalente  p  für  roax  Mx  (Lastzug  I). 


1 

0 

10 

20 

30 

40  m 

1 

12,00 

3,19 

2,82 

2,72 

2,65 

2 

6,00 

3,14 

2,80 

2,69 

2,64 

3 

5,07 

3,07 

2,79 

2,68 

2,64 

4 

5,10 

3,03 

2,77 

2,67 

2,63 

5 

4,70 

2,99 

2,77 

2,66 

2,63 

6 

4,49 

2,94 

2,77 

2,66 

2,63 

7 

4,20 

2,92 

2,77 

2,66 

2,63 

8 

3,90 

2,89 

2,77 

2,66 

2,63 

y 

3,62 

2,87 

2,76 

2,66 

2,63 

10  m 

3,38 

2,84 

2,75 

2,65 

2,63 

Bemerkungen.  Zu  beachten  ist,  dass  alle  berechneten  p  den 
Radlasten  auf  einer  Schiene  entsprechen,  die  p  per  Geleise  also  dop- 
pelt so  gross  sind. 

Wir  haben  die  p  nach  den  Formeln  für  direct  wirkende  Ver- 
kehrslast berechnet.  Dem  am  Schlüsse  der  Aufgabe  7  hervorgehobe- 
nen Satze  zufolge  gelten  jedoch  dieselben  Werthe  auch  für  die 
Knotenpunkte  solcher  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern,  bei 
welchen  die  Verkehrslast  zunächst  auf  Zwischenträger  wirkt. 

Den  in  Beispiel  6  besprochenen  Tabellen  können  bei  grösseren 
Bahnbauten  Tabellen  der  obigen  Arten  angeschlossen  werden,  wenn 
man  nach  Formeln  für  gleichmässig  vertheilte  Lasten  mit  gleicher 
Genauigkeit  wie  mit  bewegten  Radlastzügen  rechnen  will.  Uebrigens 
gestaltet  sich  letzteres  Verfahren  bei  Vorhandensein  einer  Tabelle 
der  in  Beispiel  6  vorgeführten  Art  mindestens  ebenso  einfach  als 
ersteres. 


Beispiel  0.  Gewöhnliche  Balkenträger.  Berechnung  mit  Last- 
äquivalenten. 

Für  eine  eingeleisige  Eisenbahnbrücke  von  l  =  12  m  Spannweite, 
deren  Hauptträger  direct  befahrene  gewöhnliche  Balkenträger   sind, 
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werden  Eigengewicht  und  Verkehrslast  als  gleichmässig  vertheilt  auf 
die  ergriffenen  Strecken  angenommen.  Die  Grenz werthe  der  Momente 
Mx  und  Vertikalkräfte  Vx  unter  folgenden  Voraussetzungen  zu  be- 
rechnen: Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,7  tn,  Ver- 
kehrslast für  die  max  Mx  p  =  3,3  tn,  die  Lastäquivalente  zur  Be- 
rechnung der  max  Vx  sind  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  8  zu  entnehmen. 

Momente.     Nach  A.  11,  2)  und  A.  7,  7)  hat  man  mit  q  =  g  +p 

(1)  max  Mx  =  §  x(l  -  x)  =  *-  3K*, 

also  im  vorliegenden  Falle 

für  x  =  1  max  Mx  =  2  .  1  .  11  =  22  mtn, 
x  =  2  Mx  =  2  .  2  .  10  =  40 

x  «=  3  Mx  —  2  .  3  .  9    =54 

s  =  4  31*  =  2.4.8    =64 

*  =  5  Mx  =  2  .  5  .  7    =  70 

x  =  6  Mx  =  2.6.6    =72. 

Damit  sind  nach  A.  11,  5)  auch  die  max  Mx  der  zweiten  Trägerhälfte 

0  7 

bekannt,  die  min  Mx  =  %Jlx  sind  sämmtlich  —  =  -     so  gross. 
Verticalkrafte.     Nach  A.  11,  3)  und  A.  7,  7)  haben  wir 

(2)  VosmzxVx  =  %x  +  £l(l-xy    mit    SB,  =  </({- z) , 

woraus  im  vorliegenden  Falle 
für  x  =  0  mit  p  =  3,57 

,7.6  +  3,57  24 

für  x  =  1  mit  p  =  3,70 

pos  max  Vx  =  0,7  .  5  +  3,70  ~  =  22,15  tn  (20,14), 

für  x  =  2  mit  p  =~  3,95 

pos  max  Vx  =  0,7  .  4  +  3,95  ~  =  19,26  tn  (16,55), 

fiär  x  =  3  mit  p  =  4,21 

pos  max  Vx  =  0,7  .  3  +  4,21  -j~  =  16,31  tn  (13,24), 

für  x  =  4  mit  p  =  4,48 

pos  max  Vx  =  0,7  .  2  +  4,48  -|J-  =  13,35  tn  (10,20), 


pos  max  Vx  =  0,7  .  6  +  3,57  -14*  =  25,62  tn  (24,00) , 
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49 


für  x  =  5  mit  p  =  4,75 

pos  max  Vx  =  0,7  . 1  -f    4,75  -^  =     10,40  tn 

für  x  =  6  mit  p  ==  5,10 

pos  max  Vx  =  0,7  .  0  +    5,19  j™  =       7,78  tu 

für  x  =  7  mit  j>  =  5,71 

pos  max  Vx  =  0,7  .  1  +    5,71  J  =       5,25  tn 

für  x  =  8  mit  p  =  6,17 

pos  max  Vx  =  0,7  .  2  +    6,17  -^  =       2,71  tn 

für  a;  =  9  mit  p  =  6,80 

pos  max  Vx  —  0,7  .  3  +    6,80  ^  =  —  0,45  tn 

für  a;  =  10  mit  p  =  8,10 

pos  max  F*  =  0,7  .  4  +    8,10  -i-  =  —  1,45  tu 

für  a?  =  11  mit  p  =  12,00 

pos  max  Vx  =  0,7  .  5  +  12,00  ~  =  —  3,00  tu 

für  x  =  12  mit  p  =  oo 


pos  max  F*  =  0,7  .  6  -f-  oo 


•24 


=  —  4,20  tn 


V4)', 


4,95), 


2,73) , 


0,80) , 


0,86) , 


-2,25), 


-  3,36) , 


-  4,20) . 


Die  neg  max  Vx  sind  damit  nach  A.  11,  5)  ebenfalls  bestimmt  und  als 
Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  hat  man 

max  V=  25,62  tn  (24,00),     min  V=  23  «=  4,20  tn  (4,20). 

Allen  berechneten  V 7  Vx  sind  diejenigen  Werthe  in  Klammer  bei- 
gesetzt, welche  sich  ergeben  hätten,  wenn  p  constant  wie  für  die 
max  Mx  gewählt  worden  wäre.  Das  angewandte  Verfahren  liefert  die- 
selben V,  Vx  wie  die  Berechnung  für  die  wirklichen  Lastzüge. 

Aufgabe  12.  Gewöhnliche  Balkenträger  mit  Zwischenträgern. 
Einfachste  Berechnung. 

Für  den  in  Aufgabe  7  behandelten  Balkenträger  mit  zwei  Ge- 
lenkauflagern ein  möglichst  einfaches  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Grenzwerthe  von  Mx,  Vx  unter  der  Voraussetzung  anzugeben,  dass 
die  bewegte  Last  zunächst  auf  ein  System  von  Zwischenträgern  kommt. 

Nach  Aufgabe  7  kann  die  Berechnung  der  Grenzwerthe  von  Mx 
und   Vx  für   diejenigen  Schnitte  x}   welche   mit   Knotenpunkten   zu- 
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sammenf allen ,  genau  so  vorgenommen  werden,  als  ob  gar  keine 
Zwischenträger  vorhanden  wären.  Damit  erhalten  wir  eine  Anzahl 
Punkte  der  Curven  der  max  Mx  und  der  positiven  und  negativen 
max  Vx,  während  min  Mx  =  SR*  für  alle  Schnitte  in  Aufgabe  7  be- 
stimmt ist.  Es  fragt  sich  also  nur  noch,  wie  die  erwähnten  Curven 
zwischen  den  Knotenpunkten  verlaufen.  Führt  man  die  Untersuchung 
durch  (Aufgaben  13,  14,  Beispiele  10,  11),  so  zeigt  sich,  dass  die 
genauen  Curven  wie  in  Fig.  26,  27  strichpunktirt  nach  Innen  ge- 
krümmt sind.  Nur  in  den  Endfeldern  verläuft  die  Curve  der  max  Mx 
nahezu  geradlinig.  Es  folgt  hiernach  zur  Berechnung  der  Grenz- 
werthe  von  Mx  und  Vx  folgendes  einfache  Verfahren: 

a)  Berechnung  der  max  Mx  und  der  positiven  wie  negativen 
max  Vx  für  die  Knotenpunkte,  ganz  als  wenn  die  bewegten  Lasten 
direct  auf  die  Hauptträger  wirkten; 

b)  Herstellung  der  Curven  jener  Grossen  durch  Auftragen  der 
erhaltenen  Werthe  als  Ordinaten  bei  ihren  x  und  Verbinden  je  zweier 
aufeinanderfolgender  Endpunkte  durch  gerade  Linien  (Fig.  26,  27). 

Anstatt  Curven  der  max  Mx  und  max  Vx  zu  verzeichnen,  kann 
man  natürlich  auch  diese  Grenzwerthe  für  beliebige  Zwischenpunkte 
durch  Interpolation  finden,  womit  die  Veränderlichkeit  ebenfalls  ge- 
raden Linien  entsprechend  angenommen  wird.  —  Das  Verfahren  gilt 
sowohl  für  bewegte  Radlastzüge  wie  für  gleichmässig  vertheilte  be- 
wegte Last.  Man  erhält  damit  die  Grenzwerthe  für  die  Knotenpunkte 
genau,  für  die  übrigen  x  im  Allgemeinen  etwas  zu  ungünstig,  aber 
genauer  als  wenn  gar  keine  Rücksicht  auf  die  Zwischenträger  ge- 
nommen wird.  Für  letzteren  Fall  ist  die  Curve  der  max  Mx  in  Fig.  26 
punktirt  angedeutet,  während  die  entsprechenden  Curven  der  max  Vx 
in  Fig.  27  von  den  wie  oben  durch  gerade  Linien  hergestellten  kaum 
zu  unterscheiden  waren.  Da  überdies  die  Berechnung  nach  dem 
obigen  Verfahren  kürzer  als  für  direct  wirkende  Verkehrslast  ist  (weil 
man  die  Grenzwerthe  für  weniger  x  braucht),  so  hat  man  jedenfalls 
keinen  Grund,  die  Zwischenträger  unberücksichtigt  zu  lassen. 

Das  absolute  Maximalmoment  max  Mm  tritt  stets  unter  dem  der 
Trägermitte  zunächst  liegenden  Knotenpunkte  ein  (nur  eine  praktisch 
nicht  vorkommende  Vertheilung  der  festen  Last  könnte  Ausnahmen 
bedingen)  und  kann  also  wie  jedes  max  Mx  bei  einem  Knotenpunkte 
auch  allein  bestimmt  werden.  Dass  die  absolut  grossten  max  Vx  bei 
den  Stützen  eintreten,  ist  bereits  bekannt.  Mit  den  Grenzwerthen 
von  V0  =  V  und  Vt  =  —  V  haben  wir  auch  diejenigen  der  Stützen- 
reactionen. 
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Aufgabe  13.  Gewöhnliche  Balkenträger  mit  Zwischenträgern. 
Genaueste  Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Für  den  in  Aufgabe  7  bebandelten  Balkenträger  mit  zwei  Ge- 
lenkauflagern sind  die  Grenzwertbe  von  Mx  und  Vx  bei  verschie- 
denen möglichen  Badlastsystemen  unter  der  Voraussetzung  abzuleiten, 
dass  die  Letzteren  zunächst  auf  Zwischenträger  kommen. 

Nach  A.  7,  5)  6)  haben  wir  für  jeden  Schnitt  x  bei  beliebiger 
Belastung 

c  o 

(1)  Mx=mz  +  l-x^Pa  +  cv^.^P 

0  c 

+(:-i-:-T)i>+*2,p(<-«)- 

C  V 

(2)  Vx  =  K,-\2Pa-V--c'2P 

0  c 

Hierin  bedeuten  c}  v  die  Abscissen  derjenigen  Knotenpunkte,  bei 
welchen  der  von  Schnitt  x  getroffene  Fahrbahnträger  aufliegt.  Die 
Beiträge  SR*,  8SX  der  festen  Last  sind  in  Aufgabe  7  für  alle  Fälle 
gegeben. 

Bewegt  sich  nun  ein  beliebiges  Kadiastsystem  auf  dem  Träger, 
so  ändern  sich  mit  jeder*  unendlich  kleinen  Verrückung  die  Abscissen 
alt  a2f . .  .  aller  Lasten  Pl9  P2, .  . .  desselben  um  das  gleiche  da,  wir 
erhalten  nach  der  Anleitung  in  §  6 

ü  c  0 

w      'l'-.-^-ii^ 

c  ü 

und  hiernach  die  Bedingung  für  max  Mz 

C  9  l 

(5)  2p+t=tc2Pbu*2p> 

0  c  ü 

sowie  die  Bedingung  für  positive  und  negative  max  V, 

(6)  jgp-tr^jfp. 

c  0 
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Es  treten  also  jetzt,  abweichend  vom  Falle  direct  wirkender  Ver- 
kehrslast, auch  mathematische  Maxima  und  Minima  von  Vx  ein.  Für 
die  Knotenpunkte  gehen  mit  c  =  v  =  x  alle  Gleichungen  in  die  ent- 
sprechenden, ohne  Zwischenträger  gültigen  über. 

Handelt  es  sich  nun  darum,  die  Grenz werthe  von  Mx,  Vx  bei 
verschiedenen  möglichen  Lastsystemen  festzustellen,  so  entnimmt  man 
aus  1)  2)  oder  dem  Verlaufe  der  Influenzlinien  Fig.  14,  15,  dass  alle 
Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne  zu  Mx  beitragen,  während 
für  Vx  die  Lasten  von  0  bis  z  negative,  diejenigen  von  z  bis  l  posi- 
tive Beiträge  liefern,  wobei  z  zwischen  c  und  t;  liegt  und  nach 
A.  7,  6)  berechnet  werden  könnte.  Die  Beiträge  der  einzelnen  Lasten 
sind  proportional  den  Letzteren  und  für  bestimmte  P  am  grössten: 
hinsichtlich  Mx  bei  c  oder  v  (bei  v  für  z  <  0,  hei  c  für  z  >  1),  hin- 
sichtlich Vx  auf  der  negativen  Beitragsstrecke  bei  c,  auf  der  posi- 
tiven Beitragsstrecke  bei  v.  Wir  gelangen  so  zu  folgenden  Verfahren 
zur  Bestimmung  der  Grenzwerthe. 

Momente.  Ein  Lastzug  I,  welcher  möglichst  grosse  Lasten  mög- 
lichst dicht  um  ein  Rad  0  enthält,  wird  in  solcher  Richtung  auf 
den  Träger  gebracht,  dass  mit  0  über  x  die  ungünstigste  Zugseite 
von  0  aus  auf  die  längste  Trägerstrecke  von  x  aus  käme.  Dann 
finden  sich  die  ungünstigsten  Laststellungen  und  entsprechenden 
max  Mx  für  die  Knotenpunkte  nach  A.  9,  5)  1),  für  beliebige  andre 
x  nach  obigen  Formeln  5)  1).     Der  zweite  Grenzwerth  ist 

min  Mx  =  2Ä* . 

In  dem  gewöhnlichen  Falle,  dass  die  Anordnung  des  Trägers  zur 
Mitte  symmetrisch  ist,  braucht  man  wegen 

max  Mx  =  max  Mi-X,        Wtx  =  SR«-* 

nur  die  Momente  einer  Trägerhälfte  zu  berechnen. 

Veriicaücräße.  Ein  Lastsystem  II,  welches  möglichst  grosse 
Lasten  möglichst  dicht  beim  Vorderrad  0  enthält,  fährt  in  der  Rich- 
tung von  l  nach  0  auf  den  Träger.  Für  die  Knotenpunkte  x  ergibt 
sich,  wenn  das  Vorderrad  0  bei  bei  x  steht,  pos  max  Vx  nach  A.  9, 
7);  für  zwischenliegende  x  bringt  man  Rad  0  vorläufig  bis  v,  findet 
die  genaue  Stellung  für  pos  max  Vx  nach  6)  und  diesen  Werth  selbst 
nach  2).  —  Fährt  dasselbe  Lastsystem  in  der  Richtung  von  l  nach 
0  hin,  so  folgt  neg  max  Vx  für  die  Knotenpunkte,  wenn  das  Vorder- 
rad 0  bei  x  anlangt,  aus  A.  9,  8),  und  für  zwischenliegende  x,  wenn 
man    vorläufig  Rad  0  bei  c  annimmt  und  die  genaue  Stellung  mit- 
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telst  6)  bestimmt,  nach  obiger  Gleichung  2).  —  Ist  die  Anordnung 
des  Trägers  zur  Mitte  symmetrisch,  so  braucht  man  wegen 

(8)  neg  max  Vx  =  —  pos  max  Fi— X}        SB*  =  —  33*—  x 

nur  die  pos  max  Vx  zu  berechnen. 

Beispiel  10.  Gewöhnliche  Balkenträger  mit  Zwischenträgern. 
Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Grenzwerthe  der  Mx  und  Vx  für  die  in  Beispiel  4  betrach- 
teten Brückenträger  zu  bestimmen,  wenn  das  dort  angenommene  Last- 
system nicht  direct  auf  die  Haupttriiger  wirkt  und  die  Querträger  in 
Entfernungen  von  2  m  auf  einander  folgen.  Eigengewicht  der  Haupt- 
träger  per  Längeneinheit  h  =  0,3  tn ,  Eigengewicht  der  Zwischen- 
träger per  Knotenpunkt  G  =  2  .  0,3  =  0,6  tn . 

Einfachstes  Verfahren.  Zu  A.  12.  Für  die  Knotenpunkte  er- 
halten wir  die  Grenzwerthe  Mx  und  Vx  ganz  wie  in  Beispiel  4. 
Man  hat  also 

bei  x  =  2     Mx  =  4,8  mtn ,  max  3fx  =  33,48  mtn , 

„   x  =  4    Mx  =  7,2    „  „   Mx  =  49,20    „ 

und  ferner  bei 

x=      0  2         4  G  8  10  m: 

SBX  =    3,0        1,8      0,G  -  0,6     —  1,8      —  3,0  tn , 

pos  max  Vx  =  22,74    10,14     9,94       4,34     —0,18     —  3,00  tn. 

Hiernach  können  die  Curven  der  max  Mx  und  der  positiven  und  nega- 
tiven max  Vx  nach  der  Anleitung  iu  Aufgabe  12  verzeichnet  werden, 
wie  dies  in  Fig.  26  und  27  geschehen  ist.  Wollte  man  die  Grenz- 
werthe für  beliebige  Querschnitte  berechnen,  so  würde  beispielsweise 
für  x  =  3  m 

max  Mx  =  \  (33,48  +  49,20)  =  41,34  mtn, 

pos  max  Vx  =  l  (16,14  +    9,94)  =  13,04  tn. 

Das  beim  Befahren  entstehende  absolute  Maximalmoment  tritt  als 
max  Mm  =  49,20  bei  m  =  4  ein,  die  grosste  vorkommende  Vertical- 
kraft  und  Stützenreaction  ist  max  V0  =  max  V  =  22,74  tn . 

Genauestes  Verfahren.  Zu  A.  13.  Für  die  Knotenpunkte  bleiben 
die  vorstehenden  Resultate  gültig.  Es  sollen  nun  die  verlangten 
Grenzwerthe  noch  für  je  einen  Schnitt  in  der  Mitte  zwischen  zwei 
Querträgern  berechnet  werden. 
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Die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Momente  und  Ver- 
ticalkräfte  für  beliebige  x  sind  nach  A.  7,  9) 

X  l 

(1)       Mx  -  0,15*(I  — »)  +  'Yo-2öc  +  iö2G<!  ~  e)' 


0  x 

X  l 


(2)        F.-Ol3(5-it)-i2ö«+-l2'60-«)- 

ü  X 

Es  folgen  daraas 

fflrs  — 1 

SR,  =  0,15  .  1  .  9  +  0,06  (8  +  6  +  4  +  2)  —  2,55  mtn, 

für  x  =  3 

3R*  =  0,15  .  3  .  7  +  0,06  .  7  .  2  +  0,06  .  3  (6  +  4  +  2)  =  6,15  mtn, 

für  x  =  5 

3R,  _  0,15  .  5  .  5  +  0,06  .  5  (2  +  4  +  4  +  2)  =  7,35  mtn, 
und  ferner 

für  x  =  1     83*  —  0,3  .  4  +  0,06  (8  +  6  +  4  +  2)  =  2,4  tn, 
„  x  =  3    8,  =  0,3  .  2  +  0,06  (6  +  4  +  2  —  2)  =  1,2  tn, 
„  x  =  5     »x  =  0,3  .  0 •  +  0,06  (4  +  2  —  2  —  4)  =  0, 
womit  f Ür  x  =  7  und  9  die  SB*  =  —  1,2  und  —  2,4  tn  werden. 

Für   die  Schnitte  in    der  Mitte   zwischen  zwei  Querträgern  hat 
man  nach  A.  13,  1)  2)  bei  beliebiger  Belastung 

(3)  M,  =  mx+l^2ra+lj>;r  +  (l-?0)2ra 

0  c  c 

V 
C  9  V 

(4)  rx  =  «.  -  -i^  Po  -  1 2Pa  +  l2'Pa 

0  c  c 

+fo2,p(<-«)- 

Die  Bedingung  für  Maxkna  dieser  Mx  ist  nach  A.  13,  5) 

(5)         ±*+Ti7*-si?*. 

0  c  0 

und  die  Bedingung  für  positive  und  negative  max  Vx  nach  A.  13,6) 

V  I 

(6)  2^=  6  ^P- 

c  0 

Weyrauch,  Beispiele  and  Aufgaben.  4 


J 
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Zur  Berechnung  der  max  Mx  lassen   wir   wie  in  Beispiel  4  eine 

vollständige  Locomotive  mit  dem  Schlote  vorn  von  l  nach  0  hin  auf 

i  i 

die  Brücke  fahren,  womit  ^  P  =  27  tn ,  ^  J^P=2,7rr.   Für  x  =  1 

0  ü 

ist  2,7  #  =  2,7.     Dieser  Werth  wird  von  dem  Aggregat  in  5)  durch- 
schritten, wenn  P1  bei   v  =  2  ankommt,  indem  dasselbe   dann  von 

0  bis  --6  =  3  anwächst;  wir  erhalten 

max  Mx  =  2,55  +  ~(6  .  8  +  6  .  6,7  +  6  .  5,4  +  4  .  4,2  +  5 .  1,2) 

=  16,89  mtn . 

Für   x  =  3    ist   2,7  a;  =  8,1,    welchen    Werth    das    Aggregat   in   5) 
durchschreitet,    wenn    P1    bei   c  =  2    eintrifft,   womit    dasselbe   von 

y  (6  +  6)  =  6   bis  6  +  —  6  wächst;  es  folgt 

max  Mx  =  6,15  +  ^6.2+  1  .6  +  -J-6.  3,33 

+  ™(6.5,4  +  4  .4,2  +  5  .  1,2)  =  41,07  mtn. 

Für  x  =  5  ist  2,1  x  =  13,5.     Die  Bedingung  5)   wird  erfüllt,   wenn 
P2    bei    c  =  4    anlangt ,    da    der   Werth    des   Aggregats    dann   von 

6  +  1  (6  +  6)  =  12  auf  2  .  6  +  -J  6  =  15  steigt;  man  erhält 
max  Mx  =  7,35  +  J-  6  (2,7  +  4)  +  2  .  6  +  0  +  \  (4  .3,5  -f-  5.0,5) 

=  47,70  mtn . 

Die  positiven  max  Vx  bei  x  =  1,  3,  5,  7,  9  treten  ein,  wenn  die 
angenommene  Locomotive  in  gleicher  Fahrrichtung  wie  oben  mit 
dem  Vorderrad  Pt  den  von  x  gegen  l  hin  zunächst  folgenden  Quer- 

träger  passirt,  da  der  Werth  von  ^  P  dann  von  0  auf  6  steigt  und 

c 

Bedingung  6)  erfüllt  wird.     Wir  erhalten  für  x  =  1  mit  P2  bei  v  =  2 

pos  max  Vx  =  2,4  +  ^  [6(8  +  6,7  +  5,4)  +  4  .  4,2  +  5.  1,2] 

=  16,74  tu, 
für  x  =  3  mit  P1  bei  v  =  4 

pos  max  Vx  =  1,2  +  ^  [6  (6  +  4,7  +  3,4)  +  4  .  2,2]  =  10,54  tn , 

für  x  =  5  mit  Px  bei  v  =  6 

pos  max  Yx  =  0  +  ^  |«  (4  +  2,7  +  1,4)  +  4.  0,2]  =  4,94  tn , 

für  x  =  7  mit  Px  bei  v  =  8 
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pos  inax  Vx  =  -  1,2  +  »ö  (2  +  0,7)  =  0,42  tn, 

für  x  =  9  mit  Px  bei  t;  ==  10 

pos  max  Vx  =  93*  =  —  2,4  tn . 

In  analoger  Weise  wie  hier  geschehen  könnten  die  Grenzwerthe 
der  Mx  und  Vx  für  alle  beliebigen  Schnitte  x  berechnet  werden. 
Auf  Grund  der  erhaltenen  Werthe  wurden  die  in  Fig.  26,  27  strich- 
punktirten  Curven  der  max  Mx  und  max  Vx  aufgetragen.  Die  punk- 
tirten  Curven  entsprechen  dem  Falle,  dass  gar  keine  Rücksicht  auf 
das  Vorhandensein  der  Zwischenträger  genommen,  also  wie  in  Bei- 
spiel 4  gerechnet  wird. 

Aufgabe  14.  Gewöhnliche  Balkenträger  mit  Zwischenträgern. 
Genaueste  Berechnung  für  gleiohmassig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  den  in  Aufgabe  4  behandelten  Balkenträger  mit  zwei  Ge- 
lenkauflagern unter  Voraussetzung  gleichmässig  vertheilter  bewegter 
Last,  welche  durch  Zwischenträger  übertragen  wird,  die  genauen 
Ausdrücke  für  die  Grenzwerthe  von  Mx  und   Vx  zu  bestimmen. 

a)  Nach  A.  7,  2)  oder  der  Influenzlinie  Fig.  14  wissen  wir,  dass 
die  Grenzwerthe  von  Mx  für  Totalbelastung  des  ganzen  Trägere  und 
Eigengewicht  allein  eintreten.  Für  ersteren  Fall  liefert  die  Verkehrs- 
last nach  §  10,  5),  wenn  p  sich  auf  die  Längeneinheit  Träger  be- 
zieht , 

S-ev{;  S'=(l-c)(l-v)  J, 

wir  erhalten  aus  A.  7,  2) 

(1)     max  Mx  —  fßtx  +  [x  (l  —  c  —  v)  +  cv]  £ ,     min  J&  —  SR, . 

Die  Grenzwerthe  von  Vx  entstehen  nach  A.  7,  2)  oder  der  In- 
fluenzlinie Fig.  15,  wenn  die  Verkehrslast  das  einemal  von  z  bis  l, 
das  anderemal  von  0  bis  z  reicht,  wobei  z  durch  A.  7,  6)  bestimmt 
ist.  Sie  ergeben  sich  entweder  aus  A.  7,  6),  wenn  auf  den  betref- 
fenden Strecken  P  =  pda  gesetzt  und  integrirt  wird,  oder  mittelst 
der  Influenzlinie  Fig.  15.  Schlagen  wir  den  letzteren  Weg  ein,  so 
folgen  zunächst  . 

pos  max  Vx  =  33*  -f  vvt  -Q~p>    neg  max  Vx  =  8S.C  -f  cct      p , 
und  wegen   vvx  =    -  -    ,  cct  =  —   7 
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pos  max  Vx  =  83*  +  ('  —  v)  ('  —  *)  fp     neg  max  ^  =s  ®*  —  c*  ^ 
oder  nach  Einsetzen  von  £  aus  A.  7,  6) 


(2) 


pos  max  Vx  =  9SX  +  /+ c  ^  p  J  , 


c*         p 


neg  max  Vx  =  SS,  -J  +  -_^  2 

Für  die  Knotenpunkte  gehen  die  Gleichungen  1)  2)  mit  c  =  v  =  x 
in  die  ohne  Vorhandensein  von  Zwischenträgern  gültigen  A.  11,  2)  3) 
über.     Bei  zur  Mitte  symmetrischer  Anordnung  des  Trägers  hat  man 

(3)  max  Mx  =  max  M^.X}  2Ä*  —  9Ä,-* , 

(4)  neg  max  Vx  =  —  pos  max  Vt—X,        33*  =  —  83/_ X} 

sodass  dann  nur  die  Grenz werthe  der  Mx  für  eine  Trägerhälfte  und 
die  positiven  max  Vx  berechnet  zu  werden  brauchen.  Die  Beiträge 
$Rx,  33*  der  festen  Last  sind  für  alle  Fälle  in  Aufgabe  7  bestimmt. 
Als  Näherungsformeln  für  die  Grenzwerthe  von  Vx  ergeben  sich, 
wenn  in  den  Ausdrücken  über  2)  an  Stelle  von  z  bezw.  c  und  v  ge- 
setzt werden, 

pos  max  Vx  =  S3X  +  (/  —  c)  (l  —  v)  ^ , 
neg  max  Vx  =  93*  —  cv  ^  ■ 


(•r') 


Sie  liefern  die  Grenzwerthe  für  die  Knotenpunkte  genau,  für  die 
Zwischenpunkte  zu  ungünstig,  nämlich  so,  wie  sie  sich  bei  Berech- 
nung mittelst  vorausbestimmter  Knotenpunktslasten  K  =  pk  ergeben. 
Das  im  Anschluss  an  4)  Gesagte  bleibt  gültig. 

Beispiel  11.  Gewöhnliche  Balkenträger  mit  Zwischenträgern. 
Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Für  die  in  Beispiel  9  behandelten  Brückenträger  die  Grenzwerthe 
der  Mx  und  Vx  unter  der  Voraussetzung  zu  berechnen,  dass  die  be- 
wegte Last  nicht  direct  auf  die  Hauptträger  wirkt  und  die  Quer- 
träger in  Abständen  von  2  m  liegen.  Eigengewicht  der  Hauptträger 
per  Längeneinheit  h  =  0,4  tn ,  Eigengewicht  der  Zwischenträger  per 
Knotenpunkt  G  =  2  .  0,3  =  0,6  tn  .  Die  Verkehrslast  ist  wie  in  Bei- 
spiel 9  anzunehmen. 

Einfachstes  Verfahren.  Zu  A.  12.  Für  die  Knotenpunkte  er- 
halten wir  ganz  wie  in  Beispiel  9 


4 

6  m: 

64 

72  mtn, 

6        8 

10 

12      m: 

0     —  1,4 

—  2,8 

—  4,2    tn, 

r,78     2,71 

-1,45 

—  4,20  tn . 
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bei  x  —     2 
y  2RX  =  max  ilf*  =   40 

sowie  ferner  bei 

x  =    0           2  4 

fßx  =   4,2        2,8  1,4 

pos  max  Vx  —  25,62  19,26  13,35     7,78     2,71 

Hiernach  können  die  Curve  der  max  Mx  und  beide  Curven  der 
max  Vx  nach  Anleitung  von  Aufgabe  12  verzeichnet  werden.  Auch 
lassen  sich  die  entsprechenden  Grenzwerthe  für  beliebige  x  durch 
Rechnung  erhalten.     Beispielsweise  hat  man 

für  a;-2,5m  max  Mx  =  40  +  -*-  (64  -  40)  —  46  mtn, 

pos  max  Vx  =  19,26  —  ±  (19,26  —  13,35)  =  17,78  tn . 

Das  absolute  Maximalmoment  tritt  als  max  Mm  =  72  mtn  bei  der 
Trägermitte  ein,  die  grösste  vorkommende  Verticalkraft  und  Stützen- 
reaction  sind  max  V0  =  max  V  =  25,62  tn . 

Genauestes  Verfahren.  Zu  A.  14.  Für  die  Knotenpunkte  bleiben 
obige  Resultate  gültig.  Es  sollen  die  Grenzwerthe  noch  für  je  einen 
Schnitt  in   der  Mitte  zwischen  zwei  Querträgern   abgeleitet  werden. 

Für  beliebige  Querschnitte  hat  man  nach  A.  7,  9)  als  Beiträge 
der  festen  Last 

X  l 

(1)  Wx  =0ßx(l-  X)  +  *  ^  ]£  Gc  +  ?-]?  G(l-  c), 

0  x 

x  l 

(2)  %x==0,4(G-x)-^2Gc+w2G(l-c)> 

o  X 

woraus 

für  3=1    SR*  =0,2. 1.11  +  210(10  +  8  +  6  +  4  +  2)  =  3,7mtn, 

3  =  3    SR*  =  0,2.3.   9 +  1,2  +  ^(8  +  0  +  4 +  2)  =  9,3, 

3  =  5    3R,  =  0,2.5.   7  +  /0(2  +  4)  +  250(6  +  4  +  2)=12,l, 
und  ferner 

für  3=  1     %x  =  0,4  .  5  +  „--(10  +  8  +  6  +  4  +  2)  =  3,5  tn, 

x  =  3     33,  =  0,4  .  3  +  ^  (  8  +  6  +  4  +  2  -  2)  -  2,1 , 
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für      x=b    ^  =0,4.  1  +  -^  6  +  4  +  2- 2  — 4)  =  0,7, 

womit  für  x  ==  7,  9,  11  die  85,  =  —  0,7,  —  2,1,  —  3,5  werden. 

Setzen    wir    zur    Berechnung    der    max  Mx  für    unsern   Träger 
p  =  3,3  wie  in  Beispiel  9,  so  folgt  nach  A.  14,  1)  für  beliebige  x 

(3)  max  Mx  =  llfx  +  1;65  [x  (l  —  c  —  v)  +  cv\ 

und  speziell 

für  x  =  1    max  Mx  —    3,7  +  1,65  (1  .  10  +  0  .  2)  =  20,2  mtn, 
z  =  3  JCr—    9,3  +  1,65(3.    6 +  2.4)  =  48,9, 

x  =  5  Mx  =  12,1  +  1,65  (5  .    2  +  4.6)  =  68,2. 

Zur  Berechnung  der  max  Vx  nach  A.  14,  2)  sind  geeignete  p  zu 
wählen.  Da  das  vorgeführte  Verfahren  nur  in  Betracht  käme,  wenn 
das  obige  einfachere  nicht  genügend  erachtet  würde  oder  controlirt 
werden  sollte,  so  muss  man  möglichst  genau  rechnen.  In  Beispiel  10 
zeigte  sich,  dass  die  pos  max  Vx  für  Schnitte  mitten  zwischen  zwei 
Querträgern  gewöhnlich  eintreten,  wenn  Zug  II  von  /  nach  0  fahrend 
mit  Vorderrad  0  bei  v  anlangt.  Daher  folgt  aus  A.  13,  2)  und  A. 
14,  2)  als  Bedingung  für  die  entsprechenden  p 

V 

woraus,  wenn  pv  den  Werth  von  p  zur  Berechnung  von  pos  max  Vx 
bei  x  =  v  bedeutet,  nach  A.  11,  9)  11)  und  A.  14,  2) 

(4)  P-l  +  Cl~VPv,    pogmaxF,-«, +*-;(l-t01'. 
Wir  erhalten  nun  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  7 

für  x  =  1  mit  p,  =  3,95  pos  max  Vt  =       3,5  +  3,95  10°  =  19,96  tn, 


x  =  3        pv  =  4,48  Vx  —       2,1  +  4,48  ~  —      15,45 , 

F,=       0,7  +  5,19  -g-=        8,49, 
Vx  =  -  0,7  +  6,17  £  =        3,41 , 

V,  =  -  2,1  +  8,10  ± 0,95  , 

Vx  -  -  3,5  +  oo      °°-  =  -  3,50. 


x  —  b 

P.  =  5,19 

x  =  l 

P.  -  6,17 

x  =  Q 

P.  =  8,10 

£=11 

Pv  =>  OO 
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Bemerkungen.     Die  erste  Formel  A.  14,  2)  lautet  für  unsern  Fall 

poB  max  K,  -  8,  +  %0(l-v)\ 

Hätten  wir  darin  p  wie  ohne  Zwischenträger  bei  x  gesetzt  (nach  der 
Tabelle  im  Beispiel  7),  so  würden  sich  statt  der  vorstehenden  Werthe 
der  Reihe  nach  ergeben  haben 

22,00     15,57     9,25     3,87     -  0,74     -  3;5 

und  mit  constantem  p  =  3,3  (wie  für  die  max  Mx) , 

20,00     12,66     6,64     1,94     —  1,44     -  3,5. 

Bei  dem  oben  angewandten  Verfahren  erhält  man  auch  für  die  ge- 
wählten Zwischenpunkte  genau  dieselben  max  Vx  wie  mit  den  Rad- 
lastzügen. Beispielsweise  liefert  4)  für  den  in  Beispiel  10  betrach- 
teten Träger 


bei  x  =  1 

rnitp,  =  4,48 

pos 

max  Vx  = 

2,4  +  4,48  j?  = 

16,74  tn, 

x  =  3 

1>„=5,19 

F*  = 

1,2  +  5,19^  = 

10,54 , 

x=5 

j>,  =  6,17 

Vx  = 

o  +v;;- 

4,94, 

x  =  l 

P,  =  8,10 

vx=- 

-1,2  +  8,1    -*- 

0,42, 

x  =  9 

pv  =  <x> 

vx  = 

-2,4+ oo    £- 

-   2,40, 

ganz  wie 

in 

Beispiel  10  direct  berechnet  wurde. 

Beispiel  12.     Berechnung   für  vorausbestimmte  Knotenpunkts- 

lasten. 

Die  Träger  des  Beispiels  11  für  die  dort  angenommene  Belastung 
durch  Eigengewicht  und  Knotenpunktslasten  durch  Verkehrslast 

K  =  pX  =  2j> 
zu  berechnen. 

Die  vom  Eigengewichte  herrührenden  Momente  und  Vertical- 
kräfte  ÜR*,  SB*  bleiben  wie  in  Beispiel  11  bestimmt.  Da  nach  A.  7,  4) 
allgemein 

X  l 

(1)  Mx  -  SR,  +  l-j  x  ]?Ke  +  -f  ^JT(/  -  e) , 

0  x 

x  I 

(2)        vx  =  «x  -j-2Ke  +  li2Kv-  e^ 
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so  erbalten  wir  für  Totalbelastung  des   ganzen  Trägers  inax  Mx  nach 
1),  für  Eigengewicht  allein  min  Mx  =  9W* ,  dagegen 


(3) 


» 

max  Vx  -  SB*  +  }^  *(*  -  «), 


pos 


x 


neg  max  F*  =  93.,. =-  ^  Ke 

o 


Nach  dem  gewöhnlichen  Verfahren  würde  man  nun  K  =  2p  für  alle 
Fälle  constant  setzen. 

Für  die  Grenzwerthe  der  Mx  und  diejenigen  der  Vx  in  den 
Knotenpunkten  ergeben  sich  mittelst  vorstehender  Gleichungen  die- 
selben Resultate  wie  bei  Berechnung  mit  denjenigen  gleichmässig 
vertheilten  Lasten  p  (constanten  oder  variabeln),  auf  Grund  deren 
die  K  festgestellt  wurden  (§  10,  §  12 d).  Wir  haben  also,  bei  Be- 
achtung von  neg  max  Vx  =  —  pos  max  Vt—  x ,  gegenüber  den  Ermit- 
telungen in  Beispiel  11  nur  eine  Neuberechnung,  der  pos  max  Vx  in 
den  Zwischenpunkten  vorzunehmen  und  erhalten  bei  Entnahme  der 
p  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  7  für  x  =  1  mit  p  =  3,70 

pos  max  Vx  =  3,5  +  ™  (10  +  8  +  6  +  4  +  2)  =  22,00  tn  (19,96), 

für  x  =  3  mit  p  =  4,21 

pos  max  Vx  =  2,1  +  -^  (H  +  6  +  4  +  2)  =  16,13  (15,45), 
für  x  =  5  mit  p  =  4,75 

pos  max  Vx  —  0,7  -f  ^  (6  +  4  +  2)  =  10,20  (8,49) , 
für  x  =  7  mit  p  =  5,71 

pos  max  Vx  =  -  0,7  +  5£  (4  +  2)  =  5,01  (3,41) , 
für  a  =  9  mit  |)  =  6,80 

pos  max  Vx  =  —  2,1  +  ^  2  =  0,17  (-  0,95), 
für  *  =  11  mitp=  12,00 

pos  max  Vx  =  —  3,5  +  *?£?  0  —  -  3,50  (—  3,50) . 

Die  Abweichungen  dieser  Resultate  von  den  in  Klammer  beigesetzten 
genauem  des  Beispiels  11  rührt  nur  daher,  dass  die  Berechnung 
mittelst  vorausbestimmter  Knotenpunktslasten  einen  plötzlichen  Ueber- 
gang  von  total  belasteten  zu  nur  mit  Eigengewicht  belasteten  Knoten- 
punkten annimmt. 
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Auf  mindestens  ebenso  einfache  Weise  wie  oben  hätten  wir  die- 
selben Resultate  aus  der  Näherungsformel  A.  14,  5)  für  gleichmässig 
vertheilte  bewegte  Last 

(4)  pos  max  Vx  =  3SX  +  (l  —  c)  (l  —  v)  |- 

erhalten  können.     Sie  liefert  mit  den  obigen  p 


x  =  1 

pos 

max  Vx  = 

3,5  +  12 . 

10  -3i70  = 

24 

22,00  tn , 

x  =  3 

F,- 

2,1  +  10 . 

a4,21 

16,13, 

x  =  5 

Fx  = 

0,7  +    8  . 

6  *£  - 

24 

10,20, 

x  =  7 

F,  =  - 

-  0,7  +    6  . 

4  6'71  _ 
24 

5,01 , 

x=  9 

Kr-- 

-2,1+    4. 

9  ß,80 
J    24    — 

-    0,17, 

x=  11 

F*-- 

-3,5+    2. 

()  12,00  _ 
24 

-    3,50. 

V 


Dies  letzte  Verfahren  ist  umsomehr  gerechtfertigt,  als  die  verwen- 
deten p  auf  Grund  der  Formeln  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte 
Last  erhalten  wurden. 

Aufgabe  15.  Ueber  Stützenreactionen  von  Trägern  mit  zwei 
Gelenkauflagern. 

Für  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern  und  beliebige  Träger 
mit  ebensolchen  in  gleicher  Höhe  sind  die  Yerticalreactionen  der 
Stützen  ausgedrückt 

l  i 

(1)  v=f8+]]>]P(l-a),  r-8'  +  -j-^Pa, 

0  0 

unter  SB,  9S'  die  Beiträge  des  Eigengewichts  allein  verstanden, 
während  Plf  P2, . . .  Verkehrslasten  bei  al7  a2,  . .  .  bedeuten.  Wenn 
nun  die  Verkehrslast  durch  Zwischenträger  auf  Knotenpunkte  über- 
tragen werden,  zu  welchen  die  Stützpunkte  0,  l  gehören  und  in 

(2)  V=A  +  K0,  r=>B  +  K, 

K0J  Ki  die  auf  diese  Stützpunkte  direct  wirkenden  ganzen  Knoten- 
punktslasten bezeichnen,  zu  bestimmen:  a)  die  Ausdrücke  der  A,  B 
für  beliebige  Belastung;  b)  die  Influenzlinien  von  A,  B,  A—B  und 
B  —  A\  c)  die  Grenzwerthe  von  A,  B  für  gleichmässig  vertheilte 
bewegte  Last  und  bewegte  Radlastzüge. 
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Es  seien  31,  95  die  Beiträge  des  Eigengewichts  zu  A,  B  und 
v}  c  die  Abscissen  der  den  Stützpunkten  0,  l  zunächst  liegenden 
Knotenpunkte  mit  Verkehrslast,  dann  hat  man  nach  2) 

l  9 

0  0 

I  I 

0  c 

oder  auch 


(3) 


0  v 


0  c 

Die  Abscissen  v7  c  wie  die  Anzahl  und  Entfernung  der  belasteten 
Knotenpunkte  können  beliebig  gross  sein. 

Nach  3)  bestehen   die  Influenzlinien  von  A  und  B  aus  je   zwei 
geraden  Strecken,  welche  von  den  Stützpunkten  ausgehend  bei  v  und 

c  zusammenstossen  und  daselbst  die  Ordinaten  — j—  und  -r   erreichen; 

sie  sind  in  Fig.  28  verzeichnet.  Subtrahirt  man  die  Ordinate  der 
Influenzlinie  für  B  von  derjenigen  für  A  bei  gleicher  Abscisse  a,  so 
entsteht  die  Influenzlinie  für  A  —  B  und  in  ganz  analoger  Weise 
diejenige  von  B  —  A.  Beide  Linien  sind  in  Fig.  29  aufgetragen.  — 
Uebrigens  hätten  wir  die  Influenzlinien  von  A,  B  auch  ohne  Rück- 
sicht auf  die  Ausdrücke  3)  erhalten  können.  Denn  eine  zunächst 
auf  Zwischenträger  kommende  Last  P=  1  erzeugt  bei  Stütze  0 

für  a  =  0     K0  =  1 ,  für  a  >  v    K0  =  0. 

Da  nun  die  Influenzlinie  zwischen  zwei  auf  einander  folgenden  be- 
lasteten Knotenpunkten  geradlinig  verläuft  und  diejenige  für  V  in 
Fig.  28  durch  Z0X  dargestellt  ist,  so  kommt  man  für  A  =  V  —  K0 
auf  Ovxl  und  ganz  analog  für  B  auf  0^/. 

•  Um  die  Grenzwerthe  von  A,  B  für  gleichmässig  vertheilte  be- 
wegte Last  zu  erhalten,  kann  man  entweder  die  Ausdrücke  2)  oder 
die  Formeln  3)  oder  die  Influenzlinien  verwenden.  Sowohl  letztere 
Gleichungen  wie  die  Influenzlinien  zeigen,  dass  die  Grenzwerthe  für 
Totalbelastung  des  ganzen  Trägers  und  Eigengewicht  allein  ent- 
stehen. Aus  2)  erhalten  wir  für  den  ersteren  Belastungsfall  die 
Maximalwerthe 
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«+2-V» 


B -*+%-**=-*, 


oder  einfacher 

(4)  A 


%+p 


l  —  v 
2 


J5  =  SB+i) 


2Z  —  c 


während  die  Minimalwerthe  A  =  $L,  B  =  33  sind.  Die  Letzteren 
bleiben  auch  für  bewegte  Radlastzüge  gültig,  dagegen  berechnen  sich 
für  solche  die  oberen  Grenzwerthe  nach  3),  wenn,  für  A  ein  Last- 
zug I  mit  Bad  0  über  v7  für  B  der  gleiche  Lastzug  mit  Rad  0  über 
c  steht.  Da  nach  3)  für  jede  Verrückung  eines  bestimmten  auf  dem 
Trager  befindlichen  Lastsystems  um  da 


(5) 


0 


0 


«~r[2*-r!-.2*]'-. 

0  c 


so  folgen  die  Bedingungen 


(6) 


für  Maxiina  von  A         ^  P  =  y  ^  P, 

o  ü 

i  i 

c  0 


welchen  entsprechend  die  wie  vorerwähnt  angenommenen  Laststel- 
lungen noch  corrigirt  werden  könnten ,  was  aber  praktisch  gewöhn- 
lich überflüssig  ist. 


IL  Abschnitt. 
Ebene  Facliwerke  beliebiger  Art. 

Aufgabe  16.  Statisohe  Bestimmtheit  und  Stabilität  räumlicher 
Faohwerke. 

Es  sollen  entsprechend  dem  Vorgehen  in  §  14  Bedingungen  für 
die  statische  Bestimmtheit  und  Stabilität  räumlicher  Fachwerke  ab- 
geleitet werden. 

Ein  Fach  werk  wurde  statisch  bestimmt  oder  statisch  unbestimmt 
genannt,  jenachdem  bei  bekannten  äussern  Activkräften  und  Gleich- 
gewichtslagen der  Knotenpunkte  die  Stützenreactionen  und  Stabkräfte 
durch  die  Gesetze  der  Statik  allein  bestimmt  sind  oder  nicht;  es 
wurde  als  stabil  oder  labil  bezeichnet,  jenachdem  abgesehen  von 
verschwindend  kleinen  elastischen  Formänderungen  die  relative  Lage 
der  Knotenpunkte  zu  einander  und  zu  den  Stützen  eine  feste  oder 
mit  den  äussern  Kräften  veränderliche  ist. 

Wir  nehmen  ein  rechtwinkliges  Coordinatensystem  in  fester  Lage 
gegen  irgend  eine  anfängliche  Gruppirung  der  Knotenpunkte  au.  Die 
durch  einen  Stab  der  anfänglichen  Länge  l  verbundenen  Knotenpunkte 
m  und  w  sind  von  xm,  ym}  zm  und  zn,  y*f  *«  nach  xm  +  £OT,  ym  +  qm, 
0m  +  U  und  xn  +  ln ,  yn  +  Vny  **  +  &•  gelangt.  Bezeichnen  Xm} 
Ym,  Zm  die  resultirenden  Componenten  der  an  m  wirkenden  äussern 
Kräfte  in  den  Richtungen  x,  y}  z  und  S}  k  die  Beanspruchung  und 
Längenänderung  des  Stabes  m  n,  dann  lauten  die  Bedingungen  fürs 
Gleichgewicht  an  Punkt  m  nach  den  eingetretenen  Verrückungen 

4- 1    —  x    —  ä 


(l) 


-•t-         I       ^7    C  Xfi  n  m  m  A 

A«  t  ^)  » ~T+~x =    ' 

m 

yn  + 1»  -  y 


l  +  X 

,      ^    0  Vn  +  *1„   -  Vm  —  %.  n 

m+^b ,  +  j-  =0, 


m 


*m  +  ^,    O—        -l  +  l    =  0. 

m 
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Die  ^  beziehen  sich  auf  alle  in  m  eintreffenden  Stäbe  und  für  k 
hat  man 

(2)     (i  +  xy  -  (*.  +  %n  -  xm  —  uy  +  (tfm  +  ,.  -  Vm  -  nmy 

l     (ßn  "T"  £»  #m  bm)    • 

Bei  A  Knotenpunkten  liefert  uns  die  Statik  3h  Gleichungen  1),  welche 
zur  Bestimmung  von  Unbekannten  dienen  können.  Von  den  Stützen- 
reactionen  mögen  rl  durch  je  eine  Coniponente,  r2  durch  zwei  und 
r3  durch  drei  Componenten  bestimmt  sein,  dann  ist  die  Anzahl  der 
unabhängigen  Reactionscomponenten  überhaupt 

r  =  rx  +  2r2  +  3r3. 

Da  nun  bei  gegebenen  äussern  Activkräften  und  Gleichgewichtslagen 
der  Knotenpunkte  die  3ifc  Gleichungen  1)  von  Unbekannten  nur  r 
Reactionscomponenten  und  s  Stabkräfte  enthalten,  so  muss  für  sta- 
tisch bestimmte  Fachwerke  sein 

(3)  M>r  +  s. 

Werden  die  Knotenpunktscoordinaten  nicht  als  bekannt  voraus- 
gesetzt, so  bestehen  die  Gleichungen  1)  zwischen  Stützenreactionen, 
Stabkräften  und  Verrückungen  £,  iy,  £.  Soll  jedoch  der  Träger  stabil 
sein,  so  verschwinden  die  £,  17,  f,  A  gegen  die  x}  y,  z,  l}  die  Glei- 
chungen 1)  gehen  in  folgende  über 


(4) 


xn  -  *,n 


Xn  +  ^S—t      '"  =  0, 


m 


Ym+    SS^/^O, 


vi 


m 


und  aus  2)  wird  durch  Subtraction  von 

P  =  (?n  —  xm)2  +  (yn  —  ymy  +  (*„  —  zm)2 

bei  Vernachlässigung  kleiner  Grössen  zweiter  Ordnung  gegen  solche 
erster  Ordnung 

(5)  IX  _  (xn  —  Xm)  (g„  —  £m)  +  (yn  —  ym)  (ijn  —  ijm) 

+  0«  —  Zm)  (£.  —  gm)  . 

Da  nun  aber  den  3£  Gleichungen  4)  mit  den  allein  als  Unbekannte 
darin  verbliebenen  r  Reactionscomponenten  und  s  Stabkräften  genügt 
werden  muss,  so  folgt  für  stabile  Fachwerke  die  Bedingung 

(6)  M<r  +  s. 
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Trifft  dieselbe  nicht  zu,  dann  ist  Gleichgewicht  nur  unter  den  all- 
gemeineren Bedingungen  1)  möglich,  in  welchen  neben  den  r  +  s 
unbekannten  Kräften  auch  unbekannte  £,  17,  £  vorkommen,  durch 
welche  die  Lagen  der  Knotenpunkte  bestimmt  sind. 

Die  Erfüllung  der  Bedingung  1)  oder  2)  reicht  indessen  nicht 
hin,  ein  Fachwerk  statisch  bestimmt  oder  stabil  zu  machen,  es  kommt 
nicht  nur  auf  die  Anzahl,  sondern  auch  auf  die  Anordnung  der  Stäbe 
und  Keactionen  an.  Zur  statischen  Bestimmtheit  ist  nöthig,  dass 
sich  mindestens  die  r  -f-  s  Reactionscomponenten  und  Stabkräfte  aus 
den  3k  statischen  Bedingungsgleichungen  bestimmen  lassen,  die  Sta- 
bilität verlangt,  dass  mindestens  diesen  Gleichungen  mit  den  verfug- 
baren r  +  s  Kräften  genügt  werden  kann.  Nun  lässt  sich  jede  un- 
bekannte Kraft  nur  aus  einer  Gleichung  bestimmen,  in  welcher  sie 
vorkommt  und  mit  einer  verfügbaren  Kraft  nur  einer  Gleichung  ge- 
nügen helfen,  welche  diese  Kraft  enthält.  Daher  können  wir  aus- 
sprechen : 

a)  Ein  Fachwerk  kann  nur  statisch  bestimmt  sein,  wenn  es  bei 
k  Knotenpunkten  s  +  r  <  3k  wirksame  Stäbe  und  unabhängige  Reac- 
tionscomponenten enthält,  welche  sich  den  anliegenden  Knotenpunkten 
so  zuweisen  lassen,  dass  auf  jeden  Knotenpunkt  höchstens  drei  Stäbe 
und  Reactionscomponenten  verschiedener  Richtung  kommen.  Im 
Grenzfalle  s  -f-  r  =  3k  ist  statisch  bestimmte  Stabilität  möglich,  in 
allen  andern  Fällen  haben  wir  labile  Fachwerke. 

b)  Ein  Fach  werk  kann  nur  stabil  sein,  wenn  es  bei  k  Knoten- 
punkten s  +  r  >  37c  wirksame  Stäbe  und  unabhängige  Reactions- 
componenten enthält,  welche  sich  den  anliegenden  Knotenpunkten  so 
zuweisen  lassen,  dass  auf  jeden  Knotenpunkt  mindestens  drei  Stäbe 
und  Reactionscomponenten  verschiedener  Richtung  kommen.  Im 
Grenzfalle  s  +  r  =  3k  ist  statisch  bestimmte  Stabilität  möglich,  in 
allen  anderen  Fällen  haben  wir  statisch  unbestimmte  Fachwerke. 

Nach  a)  lassen  sich  statisch  bestimmte  Fachwerke  durch  Zu- 
fügen von  3k  —  s  —  r  geeigneten  Stäben  oder  Reactionscomponenten 
stabil  machen,  es  müssen  fürs  Gleichgewicht  ebensoviel  von  ein- 
ander unabhängige  Lagebedingungen  erfüllt  sein.  Nach  b)  lassen 
sich  stabile  Fach  werke  durch  Wegnehmen  von  s  +  r  —  3k  geeig- 
neten Stäben  und  Reactionscomponenten  statisch  bestimmt  machen, 
es  müssen  zur  Berechnung  ebensoviel  von  einander  unabhängige 
Gleichungen  ausserhalb  der  Statik  gesucht  werden.  Da  durch  s  -(-  r 
Stabkräfte  und  Reactionscomponenten,  welche  durch  eine  gleiche  An- 
zahl Gleichungen  bestimmt  sind,  diesen  auch  genügt  wird,  so  folgt: 
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c)  Ein  Fachwerk,  welches  bei  k  Knotenpunkten  s  ~{-  r  =  3k 
Stabkräfte  und  unabhängige  Reactionscomponenten  enthält,  die  sich 
aus  statischen  Bedingungsgleichungen  bestimmen  lassen,  ist  statisch 
bestimmt  und  stabil. 

Um  zu  entscheiden,  wieviel  unabhängige  Reactionscomponenten 
ein  stabiles  Fachwerk  mindestens  haben  muss,  denken  wir  uns  für 
alle  am  Fachwerk  wirkenden  äussern  und  innern  Kräfte  die  sechs 
statischen  Bedingungsgleichungen  angeschrieben.  Die  innern  Kräfte 
fallen  wegen  doppelten  Auftretens  in  entgegengesetzten  Richtungen 
aus,  wir  müssen  jenen  Gleichungen  mit  den  allein  als  Unbekannte 
darin  vorkommenden  Stützenreactionen  genügen  können,  was  nur 
möglich  ist,  wenn  diese  von  wenigstens  sechs  unabhängigen  Com- 
ponenten  abhängen.  Im  Falle  der  Minimalzahl  r  =  6  muss  für  sta- 
tisch-bestimmt-stabile Fachwerke  sein 

s  =  3k  —  6 

und  soviel  Stäbe  sind  nothig,  um  k  Knotenpunkte  ohne  Hülfe  von 
Reactionen  in  feste  Verbindung  zu  einander  zu  bringen,  während  die 
Anzahl  der  zwischen  k  Knotenpunkten   möglichen  Stäbe  wie  in  der 

Ebene  k  — ~ —   ist.     Für  jede    über  r  =  6   hinaus   vorhandene  Re- 

actionscomponente*  muss  ein  Stab  wegbleiben ,  wenn  das  Fachwerk 
nicht  statisch  unbestimmt  werden  soll  und  für  jeden  an  s  —  3k  —  G 
fehlenden  Stab  muss  eine  Reactionscomponente  hinzutreten,  wenn  das 
Fachwerk  nicht  labil  werden  soll. 

■ 

Fassen  wir  einige  Beispiele  ins  Auge.  Ein  abgestumpftes  n- 
Kant  des  in  Fig.  30,  31  angedeuteten  Systems  mit  geraden  oder  ge- 
brochenen Kanten  (Pfeiler ,  Kuppeln)  hat  bei  m  Ringen  k  =  n  m 
Knotenpunkte  und 

nm  Ringstäbe , 

n(m  —  1)  Kantenstäbe, 

n(m  —  1)  Diagonalstäbe, 
im  Ganzen  s  =  n(3m  —  2)  Stäbe . 

Es  sind  also  zur  statisch  bestimmten  Stabilität 

3k  —  s  =  3nm  —  n(3m  —  2)  =  2n 

von  einander  unabhängige  Reactionscomponenten  nöthig  und  soviel 
haben  wir  beispielsweise,  wenn  jede  Stützenreaction  von  2  Coni- 
ponenten  abhängt,  wie  bei  der  den  Sätzen  a)  b)  entsprechenden  Zu- 
weisung in  Fig.  30  angenommen  wurde.  Bei  dem  Dreikant  Fig.  31 
soll  der  Knotenpunkt  XII  festliegen,  während  X  auf  einer  Linie  und 
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XI  auf  einer  Fläche  reibungslos  gleitet.  Beide  angedeuteten  Fach- 
werke (das  erste  bei  n  Kanten)  sind  statisch-bestimmt-stabil  und  es 
gilt  dies  auch  noch,  wenn  beliebige  Diagonalstäbe  ihre  Stellung  im 
Viereck  wechseln.  Läuft  das  w-Kant  in  einen  Enotenpuukt  aus 
(Thurmdächer,  Kuppeln),  dann  haben  wir  bei  m  Ringen  ifc  =  nm  +  l 
Knotenpunkte,  sowie 

nm  Ringstäbe, 

n  m  Kantenstäbe , 

n(m  —  1)  Diagonalstäbe, 
zusammen  s  =  n(Üm  —  1)  Stäbe . 

Das  Stabsystem  lässt  sich  durch 

U  —  s  —  3(«m  +  1)  —  n(3m  —  1)  =  n  +  3 

unabhängige  Reactionscomponenten  statisch  bestimmt  stabil  machen. 
In  Fig.  31  dürfen  alle  Stäbe  und  Reactionscomponenten  bleiben,  da 
für  »-f  3  — C  ist  und  die  hinzukommenden  drei  Stabkräfte  aus  den 
drei  Gleichungen  für  den  neuen  Knotenpunkt  berechnet  werden  kön- 
nen, in  Fig.  30  verlangt  die  statisch-bestimmte  Stabilität  den  Wegfall 
von  drei  (bei  w  Kanten  von  2n  —  n  —  3  =  n  —  3)  Stäben  oder 
Reactionscomponenten. 

Beispiel  13.  Statisch  -  bestimmtes  Balkenfachwerk  doppelten 
Systems.  Berechnung  von  Stabkräften  ans  Knotenpunktsgleicbungen. 

Für  das  in  Fig.  32  angedeutete  Fachwerk  die  von  der  Kraft 
P  =  40  tn  erzeugten  Stabkräfte  zu  berechnen,  wenn  sämmtliche  Stäbe 
auf  Zug  und  Druck  genügend  widerstandsfähig  sind.  Die  in  Figur 
eingeschriebenen  arabischen  Ziffern  geben  die  Stablängen  an. 

Als  Stützenreactionen  hat  man 

F=  l  40  =  25  tn,         Y  =  -J-  40  —  15  tn. 

Die  Gesammtheit  der  in  einem  Knotenpunkt  angreifenden  äussern 
und  innern  Kräfte  muss  den  durch  §  14,  4)  ausgedrückten  Bedin- 
gungen genügen: 

Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null, 
„         „      Verticalkräfte  „  „ 

Demzufolge  lassen  sich  die  Stabkräfte  in  nachstehender  Reihen- 
folge  aus  den  angesetzten  Bedingungsgleichungen  für  die  durch  latei- 
nische Zahlen  bezeichneten  Knotenpunkte  berechnen. 
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Weyrauch,  Belipiele  und  Aufgaben. 
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XIV    °*m  +  D*m-°'£i-0 


XV 


XVI 


F.-40  +  AgS  +  Ag-O 


D4-- 

112,41 

ut- 

148,24 

vs  = 

9G,61 

C-' 

152,93 

n  = 

73,97 . 

Damit  sind  alle  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  bestimmt.  Als 
Proben  können  dienen 

bei    XI     Di-l^-A^i  +  AiSi-O, 

„xm   o.gJ-otgJ-Afg-r.-o, 

XIV     O  -'—  —  O  225  _  /)  !i7*  _  v  —  0 

Bemerkungen.  Anstatt  wie  vorstehend  hätten  sich  die  Stabkräfte 
auch  in  anderer  Reihenfolge  oder  nach  einer  der  Methoden  des  §  15 
berechnen  lassen..   Ferner  konnte  man  direct  angeben    U8,  Oe,    0,, 

0,,  D„  D„  0«  gleich  4  tfu  0„  Di,  0„  Du  Dt,  03. 

Angenommen,  die  beiden  mittleren  Obergurtstäbe  wären  hori- 
zontal.    Dann  würden  an  Stelle  von  XII  bis  XIV  treten 

XIII    o4  +  i>3~8-o,^  =  o 

XIV     Ofi  +  D4^_-Or>3-J9-  =  0, 

and  damit  folgende  Abweichungen  gegen  oben  erhalten  werden 

0.,  —  06  —  <x>  Ds  =  7)4  =  -  oo 

J74-r,-oo  K3=F5  =       oo. 

Es  ist  dies  ein  Grenzfall,  wie  er  in  zahlreichen  mathematischen  und 
mechanischen  Problemen  vorkommt,  ohne  immer  besonders  erwähnt 
zu  werden.  Für  Bogen  vom  Pfeile  f=0  beispielsweise  wird  der 
Horizontalschub  II  =  oo .  Der  obige  Träger  ist  nur  dann  stabil, 
wenn  jene  8  Stäbe   unendlich  grosse  Widerstand sfähigkeit   besitzen, 
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d.  h.  bei  starren  Stäben  (ähnlich  wie  die  Dreigelenkbogen  Fig.  255—266 
der  Theorie  für  f  =  0).  In  andern  Fällen  ist  er  nicht  stabil ,  aber 
dasselbe  gilt  bei  nicht  horizontalen  Stäben,  wenn  irgendwelche  Stäbe 
nicht  genügende  Widerstandsfähigkeit  besitzen.  Praktisch  ist  der 
Träger  ohne  Bedeutung,  weil  auch  bei  nur  annähernd  horizontalen 
Stäben  die  Beanspruchungen  der  Stäbe,  welche  oben  oo  wurden, 
durch  kleine  Neigungsdifferenzen  zu  stark  beeinflusst  werden. 

Beispiel  14.  Statisch  bestimmtes  Faohwerk  doppelten  Systems 
mit  schiefem  Auflager.  Berechnung  von  Stabkräften  aus  Knoten- 
punktsgleichungen. 

Für  das  in  Fig.  33  skizzirte  Fachwerk  sind  sämintliche  von  der 
angedeuteten  Locomotivbelastung  herrührenden  Stabkräfte  und  Stützen- 
reactionen  unter  der  Voraussetzung  zu  berechnen,  dass  die  Stäbe  dem 
auf  sie  entfallenden  Zug  oder  Druck  widerstehen  können.  Sodann 
ist  anzugeben,  welche  Aenderungen  der  Stabkräfte  und  Stützenre- 
actionen  entstünden,  wenn  anstatt  der  schiefen  Auflagerbahn  eine 
horizontale  gewählt  würde. 

Durch  die  angedeuteten  Radlasten  entstehen  folgende  Knoten- 
punktslasten 

Kt  —  6  +  6  -' -^ --  —  1 1,32  tn , 

Ki  -  6  »-+  ^4  -    8,74, 

^  =  60,5  +  l,8  +  3t.+4y        _12Mf 

*i-4jjj  *  -    0,91. 


Probe  6.6  +  2.4  +  5  —    49  tn . 

Schreiben  wir  nun  die  Momentengleichung  für  alle  am  Träger 
wirkenden  äusseren  Kräfte  hinsichtlich  des  Auflagers  V  an,  so 
folgt  aus 

F6  —  11,32  .  5  —  10,63  .  4  -  5,06  .  3  -  8,74  .  2  —  12,34  =  0 

5» 
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die  Verticalreaction  bei  I 

F=»  24,02  tn, 
wonach  die  Verticalreaction  bei  V 

F'  —  49  —  24,02  =  24,98  tn , 
die  Totalreaction  daselbst 

B  -=  — ~  =  *-l*±21  _  28,85  tn , 

cos  SO  r/'s  '  ' 

und  der  Horizontalschab 

.ff  =  B  sin  30  =>  ^  —  14,42  tn. 

SS 

Aas  den  für  die  äussern  und  innern  Kräfte  an  jedem  Knoten- 
punkte bestehenden  Bedingungen 

Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null, 
„         „      Verticalkräfte  „         „ 

lassen  sich  nun  die  Stabkräfte  in  nachstehender  Reihenfolge  be- 
rechnen. Die  lateinischen  Zahlen  deuten  an,  welchen  Knotenpunkten 
die  beigesetzten  Gleichungen  entsprechen. 

H  +  Oi  —  0 

f+f0  =  o 


ii 


m 


IV 


A  -  a  =  o 

n  A'^.  _l  n     ' n   3'  n 

U*  3,64  "+"  U*  7,83         U»  3,81  —  "    . 
U*3,64         -"»7,83         ^»3,81  *>         U 
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6  3,81  5  7,28 


Ofl^--2)ri^-Fc  =  0 


VII 
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F6  -  K6  =  0 


A  = 
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—  24,02 
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—  36,51 

A- 

34,97 

A- 

A 

Fi- 

11,32 

0,«= 

-  26,34 

D2  = 

-    9,28 

A- 

A 

n  =  - 

-  24,07 

o«  = 

-  36,67 

A  = 

35,05 

A- 

A 

n  = 

12,34 

VIII 
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<*  i£  +  ^  *5  "  ^  Ä  -  °  06  = -25,08  tn 

O'sk-^m-O'Zk-r*-0     A-- 10,72 


IX      F,  +  (A  +  A)££-.Ki-0  Fa=       14,00 

'  (°*  -  °a)  $  -  °  Os  =  -49,56 


X 


XI 


XII 


^S  +  Ai^-O^^O  D8=      28,13 

^m-^vk-^m-*-0  F* — 14'97 

°«S  +  Ai5i-^ä-0  A-       29,57 

^-^S"0^-7^0  F4=- 16,10 


Xm       üi  +  D^-ATjg-D'i-O  Di--    5,67 

XIV       üi  +  AJL-D.^Ig- 17,-0  174--   4,39. 

Probe  bei  IX        ü,  +  (D,  +  D,)  ^  -  ü,  =  0 , 

„        „   XIII     Vt-Ki  +  D^  +  D^-O, 

„        „XIV     ri-Ki  +  D3^  +  De^0. 

Wollte  man  anstatt  der  schiefen  Auflagerbahn  eine  horizontale 
anwenden,  so  würden  die  Horizontalcomponenten  der  Auflagerre- 
actionen  wegfallen,  F,  V  dagegen  wie  oben  bleiben.  Sämmtliche 
Stabkrafte  des  Untergurts  würden  in  positivem  Sinne  14,42  tn  zu- 
nehmen (Werth  von  H  bei  schiefem  Auflager)  und  alle  übrigen  Stab- 
kräfte ungeändert  bleiben.  Bezüglich  des  Falles  horizontaler  Ober- 
gurtstabe ist  auf  das  am  Schluss  des  vorigen  Beispiels  Gesagte  zu 
verweisen. 

Aufgabe  17.  Ableitung  von  Stabkrftften  aus  Knotenpunkts- 
gleiolmngen. 

Die  Ausdrücke  s'ammtlicher  Stabkräfte  des  in  Fig.  34  angedeu- 
teten Balkenfachwerks  für  beliebige  Belastung  aus  den  Gleichgewichts- 
bedingungen der  einzelnen  Knotenpunkte  abzuleiten. 
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Es  mögen  A,  hf  d  die  Feldlänge,  Trägerhöhe    und  Länge    der 
Diagonalen  bedeuten.     Ferner  setzen  wir 

i 


V 


k2* 

0 


=  B  +  Kl, 


sodass  A,  B  die  Stützenreactionen  abzüglich  der  (direct  übertragenen) 
Knoten punktslasten  bei  0  und  l  bezeichnen.  In  unserem  speziellen 
Falle  sind 

4-|  (4Kl  +  dKt  +  2Ks  +  IQ, 

U=  i-(4JT4  +  SKa  +  2Kt  +  2Q. 

Die  Stabkräfte  ergeben  sich  damit  aus  den  Gleichgewichtsbedingungen 
für  die  durch  lateinische  Zahlen  benannten  Knotenpunkte  in  nach- 
stehender Reihenfolge. 


A-Y^-0 
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*>— i 


II 


in 


IV 
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k7+r,J+F,-o 
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F,  +  ji;+r9A  +  ^A-o  x8  =  -(54-3ä1-^) 


vi 
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Fs (34  -  2JST,  -  Kt)  2 


VII 


VIII 
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X4-Xs  +  r4-*-Zs  J-0      F4=     (4 Ä- 3Kt-2Kt-Ks)± 

.^ I  +  y*  -5 ■  +  F4  =  0  Vi=-{iA-3Kl-2K,-K3)2 


IX   X5-X4  —  ZA±  =  0  X5= (4,4- 3^-2^ -A3)  i 

Probe  bei  IX         F4  +  JT4  +  Z4  ~  =  0, 


»  » 


X        B  -  Z5£  =  o. 


Bemerkungen.  Wir  hätten  mit  Rücksicht  auf  die  symmetrische 
Anordnung  der  Stäbe  nach  Erledigung  des  Knotenpunkts  V  aus  I — IV 
sofort  auf  die  folgenden  Ausdrücke  seh  Hessen  können. 

ZT}    <*  \r     T? 

5  ~  ^  -jf  A5  ™  —  ^  X  > 

Y,  =  Zh  U,  =  -2B, 

Z4  =  (2Z>-JT4)|-,     X4  -  -  (32?  -  *i)  *, 

*3  =  ^  F3='-(2^~ÜT4)2. 

Auch  alle  übrigen  Stabkräfte  lassen  sich,  so  fortfahrend,  noch  anders 
als  oben  ausdrücken.  Nachdem  alle  Stabkräfte  für  beliebige  Be- 
lastung abgeleitet  sind,  könnte  man  die  Grenzwerthe  derselben  für 
bewegte  Lasten  mittelst  der  gefundenen  Ausdrücke  entweder  allgemein 
feststellen,  oder  in  gegebenen  Fällen  nach  einer  der  Methoden  §  12, 
e)  f)  numerisch  berechnen.  Weitere  Ableitungen  von  Stabkräften 
aus  Knotenpunktsgleichungen  sind  in  den  beiden  letzten  Beispielen 
und  der  folgenden  Aufgabe  enthalten. 


Aufgabe  18.  Verschiedene  Faohwerke.  Ableitung  von  Grenz- 
beanspruohungen  aus  Knotenpunktsgleichungen. 

Für  die  in  Fig.  35 — 40  augedeuteten  Fachwerke  die  Grenzwerthe 
der  Stabkräfte  bei  bewegter  Verkehrslast  aus  den  Gleichgewichts- 
bedingungen für  die  einzelnen  Knotenpunkte  abzuleiten. 
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Erster  Fall.  Fig.  35  und  36.  Die  Bedingung  „Summe  aller 
Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  die  zwei  mittleren 
Knotenpunkte  ergibt,  dass  die  Beanspruchungen  der  oberen  Gurtungs- 
stäbe sowohl  wie  diejenigen  der  unteren  Gurtungsstäbe  gleich  gross 
sind.  Es  mögen  nun  A,  h,  d  die  Längen  der  durch  X,  Y,  Z  bean- 
spruchten Stäbe  bezeichnen  und  im  Folgenden  die  oberen  und  unteren 
Vorzeichen  bezw.  bei  oben  liegender  und  unten  liegender  X-Gurtung 
gelten,  dann  hat  man 

x  +  z^  =  o,    z+r  =  o;    y+2z-£  =  o, 

.  woraus  für  beliebige  Belastung 

(1)  I-  +  2fA  Y=  +  K,         Z=±K±. 

Die  Grenzwerthe  sämmtlicher  Stabkräfte  entstehen  hiernach 
gleichzeitig  mit  den  Grenzwerthen  der  Knotenpunktslast  K.  Für  ein 
gleichmässig  vertheiltes  Eigengewicht  von  g  per  Längeneinheit  und 
eine  ebensolche  Verkehrslast  von  p  per  Längeneinheit  sind  die  Grenz- 
werthe durch  1)  mit 

(2)  JT=Ä  =  (/A;  K=(ß+p)X*=qk 

bestimmt.  Für  beliebige  feste  Last  und  bewegte  Radlastzüge  ergeben 
sie  sich  aus  1)  mit 

x  l 

(3)  *-ft,      K^^  +  ^^Pa+l^PQ-a), 

wenn  Ä  der  festen  Last  allein  entspricht  und  bei  Berechnung  des 
letzten  K  ein  Zug  I  mit  Rad  0  über  der  Trägermitte  angenommen 
wird.  Aus  3)  folgt  durch  Differentiation  nach  a  als  Bedingung  für 
Maxima  von  K  und  der  Stabkräfte 

0  0 

Mittelst  dieser  Gleichung  könnte  die  erwähnte  Stellung  des  Lastzugs 
noch  corrigirt  werden,  was  jedoch  praktisch  selten  nöthig  sein  wird. 
Zweiter  Fall.  Fig.  37  und  38.  Der  Träger  sei  durch  Verticalen 
in  n  Felder  von  gleichen  Längen  A  getheilt.  Längen  der  durch  Vm, 
Ym>  Zm  beanspruchten  Stäbe  h,  dm,  dn-m.  Die  Bedingung  „Summe 
aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  die  Knoten- 
punkte des  Obergurts  ergibt,  dass  alle  Stäbe  des  Letzteren   gleich 
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stark   beansprucht   sind.     Zur  Berechnung   der  Stäbe  vom  Index  m 

hat  man 

Fm  +  Jk  — 0, 

7  (?  —  m)i v  füA      n 

™n — m  m 


d  ■       md 

^n — m  m 

und  für  die  Gurtungskräfte  X 

l  a  n — 1  9 

Es  folgen  daraus  für  beliebige  Belastung 

(6)  X ±[(n-l)lKl  +  (n-2)2Ki  +  ..-  +  l(n-l)Kn.1\. 

Diese  Gleichungen  führen  mit  n  =  2  auf  1),  und  6)  liefert  beispiels- 
weise 

fürn  =  3  X__!*(*1  +  JQ, 

„    „  =  4  X  =  -  ^  (32T,  +  4Ä,  +  3  JST3) , 

„    «  =  5  X=-|A  (2^  +  3^  +  3X3  +  2^). 

Während  die  Stabkräfte  Vm}  Ym,  Zm  nur  von  der  Knotenpunktslast 
Km  abhängen,  tragen  sämmtliche  Lasten  auf  dem  Träger  zu  X  bei. 
Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  entstehen,  wenn  die  beitragen- 
den Knotenpunktslasten  einmal  möglichst  gross  und  einmal  möglichst 
klein  sind.  Für  gleichmässig  vertheilte  feste  Last  und  ebensolche 
Verkehrslast  von  g  und  p  per  Längeneinheit  Träger  erhält  man  die 
Grenzwerthe  mit  Km  —  K  entsprechend  2),  also  insbesondere  die 
Grenzwerthe  von  X 

(7)  X (»•-!)&'»  Z  =  7*' 

worin  q  =  g  +  p  ist.    Für  beliebige  feste  Last  und  bewegte  Radlast- 
züge hat  man  allgemein,  wenn  $m  der  festen  Last  allein  entspricht, 

(8)  JT.  — ft.  +  \[^P{a-ml-\-X)+^P{mk-\-k-  dj\. 

m — 1  m 

Die  Grenzwerthe  von  Vm)  Ym,  Zm  ergeben  sich   nun  mit  Km  =  $m 
und  Km  nach  8),  wenn  im  letzteren  Fall  ein  Zug  I  mit  Rad  0  über 
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Verticale  m  steht.  Die  Grenzwerthe  von  X  folgen  ebenfalls  mit 
Km  =  $m  und  Km  nach  8),  wobei  jedoch  für  letzteren  Fall  Zug  I 
mit  Rad  0  über  der  Trägermitte  anzunehmen  ist.  Während  bei 
gleichen  Äm  auch  die  Km  zur  Berechnung  aller  Grenzwerthe  Vmy  Ym,  Zm 
gleich  gross  werden,  ist  dies  für  die  Km  zur  Berechnung  des  oberen 
Grenzwerths  von  X  nicht  der  Fall.  —  Ist  die  feste  Last  wie  ge- 
wöhnlich symmetrisch  zur  Trägermitte  angeordnet,  so  hat  man  neben 
X  nur  die  V  der  ersten  Trägerhälfte  und  die   Y  zu  berechnen. 

Dritter  Fall.     Fig.  39  und  40.     Es   seien   die   ganzen    Stützen- 
reactionen  bei  0  und  l 

(9)  V=A  +  K0,  r-B  +  K3, 

dann  hat  man  die  Stützenreactionen  abzüglich  der  direct  auf  die 
Stützen  kommenden  Knotenpunktslasten  2T0,  2f3 

(10)  A~tiKl+\Ktt        B--J-Äi  +  -;*;. 

Bezeichnen  X,  h,  d  die  Feldlänge,  Trägerhöhe  und  Länge  der  schiefen 
Stäbe,  so  gelten  folgende  Enotenpunktsgleichungen,  in  welchen  sich 
die  oberen  und  unteren  Vorzeichen  bezw.  auf  oben  liegende  und 
unten  liegende  X-Gurtuug  beziehen. 


X,  +  Zx  |  -  0 

^qp^-J-O 

z2- vÜ=o 

r.  +  ^-l-o 

X3  +  £,  j  =  0 

#+Z,  *=0 

X3  -  X2      =0 

V2±K,      =0 

Hieraus  folgen  die  Stabkräfte  für  beliebige  Belastung 

(Zl-±A-t-  Z3  =  ±Bl 


(U) 


xt-  +  Alh  x3=  +  i?{ 

Z%  =  —  Xj  X2  =       X3 

F,  =  H-  A  V2  =  +  K, 

D  =  +  {B-A)±  =  ±  (K,  -  JT,)  £ 


Nach  10)  11)  tragen  die  Knotenpunktslasten  Ki9  K2  in  gleichem 
Sinne  zu   den  Stabkräften  X,  Z,  V  bei,  zu  I)  dagegen  in  verschie- 
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deneni  Sinne.  Für  gleichmässig  vertheilte  feste  Last  und  ebensolche 
Verkehrslast  von  g  und  p  per  Längeneinheit  ergeben  sich  die  Grenz- 
werthe  der  X,  Z,  V  aus  11)  mit  den  durch  2)  bestimmten  Werthen 
von  Kt  =  K%  =  X,  während  die  Grenzwerthe  von  D  sind 

Für  beliebige  feste  Last  und  bewegte  Radlastzüge  hat  man  nach 
A.  15,  3)  allgemein 


(13) 


0  IT 

2X 


B  =  »  +  j2Pa  +  t2PQ  ~  °)> 


0  2X 

22 


X2  =  ß2+  \yr(a~  *)  +  r2PQ  ~  a)> 


Jl  2X 

worin  sich  31,  33,  Ä2  auf  die  feste  Last  allein  beziehen.  Die  unteren 
Grenzwerthe  aller  X,  Z,  V  treten  hiernach  für  Eigengewicht  allein 
ein,  die  oberen  von  Xl9  Zi7  Z2}  Vx,  wenn  Zug  I  mit  Rad  0  bei  k 
steht  und  die  oberen  von  X2,  X3,  Z&J  F2,  wenn  Zug  I  mit  Rad  0 
bei  2A  steht.  Bei  symmetrisch  zur  Trägermitte  liegender  fester  Last, 
wie  also  insbesondere  für  $£t  =  ®2  =  gl,  sind  die  Grenzwerthe  von 
.Xg,  Xs,  Zz  gleich  denjenigen  von  Xl9  Xu  Zt.  Die  Grenzwerthe  von 
D  ergeben  sich  nach  11)  oder  Aufgabe  15,  wenn  Zug  I  einmal  mit 
Rad  0  bei  X  stehend  möglichst  nur  die  erste  Trägerhälfte  belastet 
und  dann  mit  Rad  0  bei  2A  stehend  möglichst  nur  die  zweite  Träger- 
hälfte belastet.  Bei  symmetrisch  zur  Trägermitte  liegender  fester 
Last  erzeugt  diese  keine  Beanspruchung  D,  womit  die  beiden  Grenz- 
werthe von  D  gleich  gross  werden.  Mittelst  der  aus  13)  folgenden 
oder  schon  durch  A.  15,  6)  bestimmten  Maximalbedingungen  könnten 
die  Zugstellungen  noch  corrigirt  werden. 

Bemerkungen.  Träger  der  Anordnung  Fig.  35  und  39  mit  oben- 
liegender X-Gurtung  hat  man  u.  A.  als  Schienenträger  und  Quer- 
träger angewandt.  Um  im  Falle  von  Schienenträgern  die  Ueber- 
tragung  der  Lasten  bei  den  Knotenpunkten  allein  zu  bewirken,  kann 
man  die  Schienen  daselbst  auf  Unterlagsplatten  legen,  wie  dies  bei 
der  Brücke  über  den  Spandauer  Kanal  im  Zuge  der  Berliner  Ver- 
bindungsbahn geschehen  ist.  Der  Träger  Fig.  37,  38  kommt  in 
Amerika  mit  verschiedener  Felderzahl  n  häufig  vor. 
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Da  bei  den  Fachwerken  der  Beispiele  13, 14  und  Aufgaben  17,  18 
die  Anzahl  der  wirksamen  Stäbe  und  unabhängigen  Reactionscompo- 
nenten  s  +  r  =  2  k  ist  und  deren  Berechnung  aus  statischen  Be- 
dingungsgleichungen allein  möglich  war,  so  sind  dieselben  nach  §  14 
statisch  bestimmt  und  stabil.  Zu  beachten  ist,  dass  in  Fig.  34 — 40 
zwar  nur  zwei  Componenten  der  Stfitzenreactionen  angedeutet  sind, 
die  letzteren  aber  doch  von  drei  Componenten  abhängen,  deren  eine 
aber  nach  §  8  für  Balkenträger  mit  nur  verticalen  Activkräften 
(Lasten)  den  Werth  if=0  hat.  Der  in  Fig.  41  skizzirte,  neuer- 
dings mehrfach  hervorgehobene  Träger  ist  schon  deshalb  statisch 
bestimmt  und  stabil,  weil  er  dem  Träger  Fig.  37  gegenüber  nach 
Art  und  System  nichts  Neues  bietet 

Beispiel  15.  Zur  vorigen  Aufgabe.  Berechnung  für  gleich- 
massig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  das  in  Fig.  37  angedeutete  Balkenfachwerk  betrage  per 
laufenden  Meter  das  'Eigengewicht  g  =  0,6  tn,  die  bewegte  Last 
p  =  3  tn.  Das  Eigengewicht  soll  wie  die  Verkehrslast  nur  auf  die 
oberen  Knotenpunkte  vertheilt  gelten.  Es  sind  die  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Stäbe  festzustellen. 

Die  Längen  der  durch  Yl}  Y2,  Y3  beanspruchten  Stäbe  sind 

d1=  4  1/2  =  5,66,    tf2~4"|/5  =  8,94,    rf3=  4/10  =  12,65  m. 

Nach  A.  18,  5)  7)  mitn  =  4,  A  =  4,  A  =  4,  g  =  3,6,  15^  =  ^  =  14,4 
erhält  man  die  oberen  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  in  Tonnen 

Vi  =  V%  =  F3  =  -  qk  =  -  14,4 
^  =  ^  =  ^3^  =  15,28 

r,~^-f£*- 16,00 

^  =  ^  =  ^  =  11,39 

X  =  — |f  A2  =  — 36. 

Die  unteren  Grenzwerthe,  welche  für  Eigengewicht  allein  eintreten, 

sind  wegen 

g  =  o,6  =  l 

q  3,6  6 

ein  Sechstel  so  gross  wie  die  oberen. 
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Beispiel  16.  Zur  vorigen  Aufgabe.  Berechnung  für  bewegte 
Badlastsüge. 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  für  den  Träger  des  vorigen  Bei- 
spiels unter  der  Voraussetzung  zu  berechnen,  dass  der  Träger  einer 
eiDgeleisigen  Eisenbahnbrücke  angehört,  welche  von  Locomotiven  der 
Radanordnung  Fig.  18  befahren  wird. 

Nach  A.  18,  5)  6)  hat  man  bei  beliebiger  Belastung 

CD  f,--*;,  f,  =  -ä-s, 

(2)  Y1  =  Kl-h,        r,  — JT,-^-,        Ys  =  E3i'h, 

(3)  X  =  -  (3Äi  +  AKt  +  32Q  ~ 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  ergeben  sich  hieraus  für  Eigen- 
gewicht allein  mit 

iE,  =  2Tg  =  2T,  =  </A  =  2,4  tn 

wie  im  vorigen  Beispiel 

SB,  =  fßt  =  SB, 2,4 

Vx  -  &  =  2,55,      &  -  &,  -  2,68,      g),  =  8i  =  1,90, 

X  =  —  6  tn . 

Die  grösste  durch  die  Verkehrslast  erreichbare  Knotenpunktslast  ent- 
steht, wenn  die  Locomotive  mit  dem  zweiten  Rad  über  dem  be- 
treffenden Knotenpunkte  steht, 

K=  6  +  2  .  6  2;7  +  4  ^6  =  15,6  tn. 

Damit  folgen  die  oberen  Grenzbeanspruchungen 

Vx  =  V2  =  F3  —  —  2,4  —  15,6  =  —  18 

Yt  =  Z3  =  2,55  +  ^  15,6  =  19,11 

Yi  =  Zi  =  2,68  +  -  8'g  -  15,6  =  20,11 

F8  =  Zx  =  1,90  +  -121'666-  15,6  =  14,23  tn . 

Den  oberen  Grenzwerth  von  X  erhalten  wir,  wenn  Zug  I  (Fig.  24) 
mit  Rad  O  über  der  Trägermitte  steht.    Es  sind  dann      ^  +  *  *jr 

ji  =  G°-^^  =  6j3     2T2  =  15,6    £Ts  =  6^  =  %?5tn, 
womit 

X  =  —  6  —  (3.8,2*+ 4. 15,6 +  3.  8,11  )  \  =  -33#4  tn. 
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Hätten  wir  den  Zug  nach  l  hin  verschoben  bis  das  nächste  Rad  über 
die  Trägermitte  gelangt  wäre,  so  würde  sicIr-»£*'X  =  — -  $5,99  er- 
geben  haben   und   bei  Verschiebung   um  ein  Rad   nach  0  hin   nur 

X 2fl,61tn.  .      , 

Bemerkung.  Da  wir  im  vorigen  Beispiele  X  woocntlioh  -grösser 
und  alle  übrigen  Stabkräfte  wesentlich  kleiner  als  oben  erhalten 
haben,  so  erkennt  man  wieder,  wie  wenig  berechtigt  es  ist,  anstatt 
bewegter  Radlastzüge  für  beliebige  Träger  und  Beanspruchungen 
dieselbe  gleichmässig  vertheilte  Last  j?  zu  verwenden.  Für  die  max3fx 
eines  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  16  m  wäre  nach  Bei- 
spiel 8  das  im  vorigen  Beispiel  eingeführte  p  =  3  tn  ein  geeigneter 
Werth  gewesen,  während  im  vorliegenden  Falle  die  genauen  Last- 
äquivalente betragen 

für  X  p  =  ?-r'i-^±i5  =-g^  tn , 

für  alle  übrigen  Stäbe 

p=-f  =3,90  tn. 

Aufgabe  19.    Formeln  für  Endstäbe  von  einfachen  Fachwerken. 

Für  einfache  Balkenfachwerke  mit  Auflagern  am  Untergurt  die 
Grenzwerthe  der  Stabkräfte  F0,  G0  Fig.  42  und  43  bei  Belastung 
durch  beliebige  feste  Last  und  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
oder  bewegte  Radlastzüge  anzugeben. 

Bezeichnen  K0>  Ku  die  obere  und  untere  Knotenpunktslast  bei  0, 
so  verlangt  das  Gleichgewicht  gegen  horizontale  und  verticale  Ver- 
schiebung des  Knotenpunkts  0  im  Untergurt  bezw.  Obergurt 

(1)  für  Fig.  42        G0  =  0,         V0  =  Ku  -  F, 

(2)  für  Fig.  43         G0  =  0,         F0  =  — £*. 

Diese  Formeln  mit  Ausnahme  derjenigen  für  GQ  im  Falle  Fig.  42 
und  ebenso  alle  folgenden  Beziehungen  gelten  übrigens  auch  für  ein- 
fache Bogenfach werke  mit  gleichen  Stützhohen,  da  für  solche  der 
Horizontalschub  H  ohne  Einfluss  auf  V  ist  Für  Bogen  fach  werke 
nach  Anordnung  von  Fig.  42  wäre  G0  =  II v :  s  (s  Stablänge).  Im 
Folgenden  haben  wir  es  nur  noch  mit   V0  zu  thun. 

Werden  die  Beiträge  der  festen  Last  zu  den  mit  lateinischen 
Buchstaben  bezeichneten  Grössen  durch  entsprechende  deutsche  Buch- 
staben bezeichnet,  so  sind  die  Beanspruchungen  durch  die  feste  Last 
allein 
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(3)  für  Fig.  42  aS0  =  «„  — 9S, 

(4)  für  Fig.  43  ©0 $0 . 

Wenn  die  feste  Last  beispielsweise  mit  g  per  Längeneinheit  gleich- 
massig  vertheilt  auf  die  ganze  Trägerlänge  ist  und  von  g  auf  die 
Knotenpunkte  des  Obergurts  und  Untergurts  bezw.  g0  und  gu  zu 
rechnen  sind,  dann  liefern  3)  4) 

(5)  für  Fig.  42  5B0  =  ^-f, 

(6)  für  Fig.  43  SS0  =  -  '*" . 

Die  von  beliebigen  Verkehrslasten  P,,  P2,  . .  .  bei  a1}  a2  .  .  .  her- 
rührende Verticalreaction  der  Stütze  0  ist 

0 

und  die  von  denselben  erzeugte  Enotenpunktslast  bei  0,  wenn  die 
Verkehrslast  in  den  Knotenpunkten  der  Gurtung  von  v  auf  den  Träger 
kommt, 

9 

K=^^P(v-a). 

0 

Im  Weiteren  ist  die  Lagerung  der  Fahrbahn  zu  berücksichtigen. 

a)  Die  Fahrbahnlast  greift  in  den  Knotenpunkten  des  Obergurts  an. 
Dann  liefert  die  Verkehrslast  kein  Ku,  aber  für  Fig.  43  K0  =.  K} 
wir  erhalten  bei  beliebiger  Belastung 

i 

(7)  für  Fig.  42  V0  =  SB0  -  \  ^P  (l-a), 

0 


(8)        für  Fig.  43  V0  =  SB0  -  -*-  ^,  P(t>  -  a) . 


7 

0 

Hiernach  tragen  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne  oder 
gar  nicht  zu  V0  bei.  Der  Beitrag  einer  bestimmten  Last  P  ist  um  so 
grösser,  jemehr  sich  P  der  Stütze  0  nähert.  Für  bewegte  Radlast- 
züge ergeben  sich  die  oberen  Grenzwerthe  von  V0  aus  7)  8),  wenn 
ein  Zug  II  in  der  Richtung  von  l  nach  0  mit  dem  Vorderrade  0  bei  0 
steht.  Die  unteren  Grenzwerthe  treten  für  die  feste  Last  allein  ein. 
Bei  gleichmässig  vertheilter  bewegter  Last  von  p  per  Längeneinheit 
der  ergriffenen  Strecke  sind  die  unteren  Grenzwerthe  ebenfalls  F0  =  3$0, 
die  oberen  ergeben  sich  aus  7)  8)  mit  P  =pda  oder  direct  aus  1)  2) 
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(9)  für  Fig.  42  K,  -  80  -  £ , 

(10)  für  Fig.  43  F0  -  SB0  -  f  • 

Wenn  S0  =  0  gesetzt  wird,  also  die  feste  Last  wie  die  Verkehrslast 
nur  in  den  Knotenpunkten  des  Obergurts  angreifend  gilt,  dann  hat 
man  im  Falle  der  Fig.  42  bei  jeder  Belastung  V0  =  —  V. 

b)  Die  Fahrbahnlast  greift  in  den  Knotenpunkten  des  Untergurts  an. 
In  diesem  Falle  liefert  die  Verkehrslast  kein  K0f  aber  für  Fig.  42 
Ku  =  Kf  womit  bei  jeder  Belastung 

9  I 

(11)  für  Fig.  42        F0-S0-^^Pa-  [^PQ-a), 

Ü  V 

(12)  fiir  Fig.  43         F0  =  »0. 

Die  Beanspruchung  der  Verticale  Fig.  43  rührt  nur  von  der  durch 
Eigengewicht  erzeugten  Knotenpunktslast  S0  her,  und  deshalb  kann 
diese  Verticale  nebst  dem  anstossenden  Stabe  des  Obergurts  bei 
unten  liegender  Fahrbahn  ganz  wegbleiben.  Zur  Beanspruchung  der 
Verticale  Fig.  42  tragen  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem 
Sinne  bei  und  zwar  umsomehr,  jemehr  sie  sich  dem  Punkte  v  nähern. 
Für  bewegte  Radlastzüge  ergibt  sich  der  obere  Grenzwerth  von  VQ 
aus  11),  wenn  ein  Zug  I  mit  Rad  0  über  v  steht,  oder,  wegen 

(13)  *r.-(T2r-±2r)**, 

u  u 

genau  genommen,  wenn  die  Maximalbedingung 

(i4)  2p-r2p 

U  ü 

erfüllt  ist.  Der  untere  Grenzwerth  tritt  für  Eigengewicht  allein  ein. 
Bei  gleichmässig  vertheilter  bewegter  Last  ist  ebenfalls  der  untere 
Grenzwerth  F0  =  8J0,  der  obere  folgt  aus  11)  mit  P  —  pda  oder 
direct  aus  1) 

(15)      fflrFig.42  F0  =  80-i>^p. 

Auf  die  Beanspruchungen  für  Fig.  42  hätten  wir  auch  aus  Auf- 
gabe 15  schliessen  können,  da  mit  dem  dort  eingeführten  A  einfach 
V0  =  —  A  ist.  Im  Falle  bewegter  Radlastzüge  kann  der  obere 
Grenzwerth  dieses  V0  unter  Umständen  noch  grösser  als  mit  Zug  I 
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» 

möglich  ausfallen,  wenn  ein  Zug  II  von  l  nach  0  fahrend  mit  dem 
Vorderrade  0  bei  v  anlangt,  womit  nach  .11) 

i 
(16)      ffir  Fig.  42         ■  >0  -  «o  -j-2PQ  ~  a^ 

Jedenfalls  genügt  es  vielfach,  die  Berechnung  demgemäss  vorzunehmen, 
c)  Die  Fahrbahn  greift  zwischen  beiden  Gurten  in  der  Endverti- 
cale  api.  Es  gelten  für  das'Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Unter- 
gurt die  Beziehungen  a)  unter  Berücksichtigung  des  Eigengewichts 
der  Fahrbahn  in  &0,  g0,  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis 
Obergurt  die  Beziehungen  b)  mit  Berücksichtigung  des  Eigengewichts 
der  Fahrbahn  in  Äu,  gu.  Dies  ergiebt  sich  ohne  Weiteres,  wenn 
man 'wie  oben  die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich 
Null"  bei  Fig.  42  für  die  unteren,  bei  Fig.  43  für  die  oberen  End- 
punkte der  betreffenden  Verticalenstücke  ansetzt: 


*    Beispiel  17.     Dachbinder.     Berechnung    von    Stabkräften  aus 
SchnittgleiohtLngen. 

Für.  den  in  Fig.  44  augedeuteten  Dachbinder  betrügt  die  Be- 
lastung per  Knotenpunkt  der  oberen  Gurtung  mit  Ausnahme  der 
beiden  äussersten  (welche  halb  so  stark  belastet  sind)  5  tn.  Die 
unteren  Knotenpunkte  gelten  für  unbelastet.  Es  sind  sämmtliche  Stab- 
kräfte mittelst  der  Schnittgleichungen  §  15,  1)— 3)'  abzuleiten. 

Da  die  beiden  äussersten  Knotenpunktslasten  direct  auf  die 
Stützen  übertragen  werden,  so  kommen  sie  für  die  Berechnung  der 
Stabkräfte  nicht  in  Betracht.  Die  übrigen  Knotenpunktslasten  er- 
zeugen bei  0  die  Reaction 

-4  — ^p— 17,5  tn. 

Im  Folgenden  sind  die  Gleichungen  §  15,  1) — 3)  auf  die  in  Fig.  44 
ersichtlichen  Schnitte  I  —  IV  angewandt  und  dabei  die  Drehpunkte 
4er  Momente  in  die  den  Schnitten  "vorhergehenden  Knotenpunkte  der 
oberen  Gurtung  gelegt. 

Z«  +  Xii^7  =  0  *i 39,11  tn, 

(17,5  +  2,^-0  .  Z,=       35 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  6 
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II 


III 


12,5  +  X,  ^  —  Ds  — ^  = 
17,5  .  4  —  Z2 .  2  =  0 

Z»  +  X»  M?  +  D*  5^6  = 
17,5  .8  —  6.4  —  Z,  .  4  = 


|  *  +  *iäs  +  AiSi-o 


IV 


2,5  +  X, 


D. 


0 

Zt=      35 

0 

.A-2  ==  ~"~  OÖ.Oö 

D2 5,59 

0 

Z8  =   30 

0 

X,  =  —  27,94 

0 

Dt  =  —   7,07 

0 

Z4=   25 

0 

Z4  —  -  22,35 

4,47  *  7,21 

117,5.12  — 5.8-5. 4-Z4. 6  =  0    D4  = 9,01. 

Um  die  Beanspruchungen  der  Verticalen  zu  bestimmen,  wenden  wir 
die  Gleichung  §  15,  2)  auf  die  Schnitte  V— VIII  an,  wobei  V,  =  0  ist 


V 
VI 

VII 

VIII 


r.-o 

4 


v%  +  A 


3  6,66 


0 


6 


V'  +  ™<Tk  =  0 


Vy  =  0  tn 

F2  -  2,5 

F.  =  5 


F,  -  15. 


Damit  sind  mit  Rücksicht  auf  die  symmetrische  Anordnung  der  Stabe 
und  Belastung  sämmtliohe  Stabkräfte  bestimmt.  Dieselben  hätten 
sich  zum  Theil  auch  mit  Hälfe  andrer  Schnitte  und  Drehpunkte  als 
oben  berechnen  lassen.  Da  die  beiden  äussersten  Verticalen  ab- 
gesehen vom  daran  hängenden  Eigengewicht  keine  Beanspruchung 
erleiden,  so  werden  sie  gewöhnlich  weggelassen.  Eine  andre  Be- 
rechnung dieses  Trägers  bringt  Beispiel  18,  direct  verwendbare  For- 
meln für  die  Stabkräfte  enthalten  §§  38—40  (vgl.  Beispiele  49.  und 
50),  über  den  Einfluss  schiefen  Winddrucks  siehe  Beispiel  22. 


Aufgabe  20.  Freitragender  Perrondachbinder.  Berechnung  von 
Grenzbeanspruchungen  aus  Sohnittgleiohungen. 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  des  Fach- 
werks Fig.  45  mittelst  der  Schnittgleichungen  §  15,  1)  —  3)  fest- 
zustellen. 
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Der  Träger  habe  n  Felder  von  gleichen  Längen  X,  die  Längen 
der  durch  Xm,  Vm,  D,n  beanspruchten  Stäbe  seien  x,  hm,  dm  und  also 

(i)      x  -  ~  Vr  +  Wf    *»  =  -£  a,    dm  =  yv  +  «Ü! . 


Wir  legen   einen  Schnitt  s  durch  das  m-te  Feld  und   erhalten   aus 
§  15,  l)-3) 

Zm  +  Dm  -r-  +  Xn  ~  =  0  , 
ro—1 


^m-l    .      ,.       Ä 


-^X-A.-.Ji+X.A-O, 


ÄomA  —  J^  (m -  1) k Km^X  +  Xm  ----  =  0. 


x 


Wie  aus  dem  Ansätze  der  letzten  Gleichung  hervorgeht,  wurde  der 
Drehpunkt  für  die  Momente  im  untern  Knotenpunkte  der  Verticale  hm 
angenommen.  Die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null" 
für  diesen  Knotenpunkt  lautet 

h 


m—1 


V    4-  B    — ~-  =  0 


d 


m 


Aus  vorstehenden  vier  Gleichungen  und  mit  Rücksicht  auf  den  Aus- 
druck für  hm  ergeben  sich  die  Stabkräfte  bei  beliebigen  Knotenpunkts- 
lasten 

Xm=       [mK0  +  (m- 1)^  +  ■  •  •  +  Km^]  £-, 


(2) 


h 


m 


Z*--  [(m-l)K0  +  (»-  2)  Kt  +  •  •  •  +  J5_] ,-?-  , 


m—1 


m 


m—1 


Dm K  +  2K,  +  •  •  •  +  (m-  l)ü_d  -Ä 

l  Fm  -       [ÜT,  +  2ÜT,  +  •  •  •  +  (m  -  1)Ä^_J  -*-  • 

Der  obere  Stützpunkt  hat,  abgesehen  von  der  direct  auf  ihn  über- 
tragenen Last  Kn,  einfach  die  Zugkraft  Xn  aufzunehmen.  Die  Re- 
actionseomponenten  des  untern  Stützpunktes  folgen  aus 

A  +  Dn  ^  =  0 ,        B  +  ZH  +  DH±  =  0 

mit  Rücksicht  auf  2) 


*  » 


(3) 


A  -  K  +  2ÜT,  +  •  •  •  +  (n-  1)JM  |, 
l£  -  [»JST0  +  (n-l)K1  +  --+  K^i]±- 

6* 
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Etwas  bequemer  als  aus  den  angeschriebenen  Gleichgewichtsbe- 
dingungen für  den  unteren  Stützpunkt,  hätte  sich  B  ergeben  aus 
der  Bedingung  für  die  äusseren  Horizontalkräfte  am  Träger 

Die  Gleichungen  2)  3)  zeigen,  dass  die  Grenzwerthe  sämmtlicher 
Stabkräfte  und  Stützenreactionen  bei  Totalbelastung  des  ganzen  Trä- 
gers und  Eigengewicht  allein  eintreten,  dass  indessen  für  Xm  Dm,  Vm 
die  Lasten  von  Km  bis  Kn,  für  Zm  diejenigen  von  Km—x  bis  Kn  über- 
haupt ohne  Einfluss  sind. 

Gewöhnlich  wird  die  Belastung  als  gleichmässig  vertheilt  auf 
den  Träger  angenommen.  Bezeichnet  dann  q  die  Belastung  per 
Längeneinheit,  so  gehen  mit 

Kx  =  E^  =  •  •  •  =  ÜTOT_i  =  q  k ,     *  K0  =  - 

% 

die  Gleichungen  2)  3)  in  die  folgenden  über 


(4) 


Xm  =  *»  -^  ,  Zm  =  —  (m  —  1)  gjT , 


(5)  Ä  =  n-^qX,  B-g. 

Ist  g  das  Eigengewicht  und  p  die  Verkehrslast  (Schnee-  und  Wind- 
druck) per  Längeneinheit,  dann  ergeben  4)  5)  die  Grenzwerthe  der 
Stabkräfte  und  Stützenreactionen  mit  q  =  g  +  p  und  q  =  g}  sie 
stehen  im  Verhältniss  g  +  p  '  g- 

Man  könnte  annehmen,  dass  die  Beanspruchung  des  unteren 
Gurtungsstabes  im  Felde  m=\  nach  2)  3)  allgemein  ZY  =  0  sei. 
Es  ist  jedoch  zu  beachten,  dass  in  jenem  Felde  die  Diagonale  mit 
dem  unteren  Gurtungsstabe  zusammenfällt,  sodass  die  Beanspruchung 
des  Letzteren  Zt  -f-  Bl  «=  D1  ist,  oder,  wie  die  Bedingung  „Summe 
aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  -den  unteren 
Knotenpunkt  der  Verticale  At  ergibt,  Z,  =  Z2.  Da  die  Verticale  hx 
keine  rechnungsmässige  Beanspruchung  erleidet,  so  wird  sie  gewöhn- 
lich weggelassen  (siehe  auch  Aufgabe  26). 

Aufgabe  21.  Füllungsglieder  von  Parallelträgern  beliebigen 
einfachen  Systems. 

Für  Balkenfachwerke  einfachen  Systems  mit  zwei  Gelenkauflagern 

* 

und  horizontalen  Gurtungen  sind  die  Beanspruchungen  der  Füllungs- 


i 
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glieder  bei  beliebiger  Belastung  und  deren  Grenzwerthe  bei  bewegter 
Verkehrslast  auszudrücken. 

Wir  legen  einen  Schnitt  s  so  durch  den  Träger,  dass  ausser 
dem  fraglichen  Füllungsgliede  nur  beide  Gurtungen  getroffen  werden. 
Es  sind  dann  zwei  Fälle  möglich:  entweder  das  Füllungsglied  steigt 
Ton  s  aus  nach  dem  Trägertheil  vor  diesem  Schnitte  hin  an  (Fig.  46), 
oder  es  fällt  nach  ihm  ab  (Fig.  47).  In  den  folgenden  Gleichungen 
gelten  im  ersten  Falle  die  oberen,  im  zweiten  die  unteren  Vorzeichen. 
Dabei  sind  jedoch  solche  Glieder  ausgeschlossen,  welche  nicht  in 
beiden  begrenzenden  Knotenpunkten  mit  andern  gleichzeitig  wirk- 
samen zusammenhängen.  Die  Beanspruchung  dieser  ergibt  sich  immer 
aus  der  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  für  den 
freien  Knotenpunkt. 

Nach  §  15,  2)  hat  man  bei  Parallelträgern  einfachen  Systems 
allgemein 

(1)  r,+  Yhy-0,  y=+v.{- 

und  speziell  für  beliebig  belastete  Balkenträger  mit  zwei  Gelenk- 
auflagern wegen  §  8,  7) 

(2)  r=  +  (s'-s)*-, 

worin 

(3)  S=^Ke,  S'^K^l-e) 

die  Momente  der  Knotenpunktslasten  zwischen  den  Schnitten  0  und  s 
hinsichtlich  des  Punktes  0,  und  zwischen  den  Schnitten  s  und  l  hin- 
sichtlich des  Punktes  l  bedeuten.  Es  bezeichne  2)  den  Beitrag  des 
Eigengewichts  allein  zu  Y,  während  ausserdem  beliebige  Verkehrs- 
lasten Plf  P2,  ...  bei  au  a2,  ...  auf  die  Fahrbahn  wirken  und  der 
von  Schnitt  s  getroffene  Fahrbahnträger  bei  den  Punkten  c,  v  auf- 
liegt.    Dann  liefert  2)  mit  §  10,  2)  für  beliebige  Belastung 


(4) 


r-  d + [2p.+ ^2*<'-«>-2><*-«»>]S 


..  Ic 

mit    z  = 


l— v-\-c 


Für  den  häufig  vorkommenden  Fall,   dass   das  Eigengewicht  mit  g 
per  Längeneinheit  als  gleichmässig  vertheilt  auf  die  Fahrbahn  ge- 
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rechnet  wird   (auf  die  Knotenpunkte,   in  welchen  die  Fahrbahnlast 
angreift)  folgt  aus  2)  mit  §  10,  5) 

(5)  9-±(i-«-t0||, 

für  alle  andern  Fälle  kann  5)  aus  2)  erhalten  werden. 

Die  erste  Formel  4)  zeigt,  dass  die  Lasten  zwischen  0  und  z  in 
einem  Sinne,  diejenigen  zwischen  z  und  l  im  andern  Sinne  zu  Y  bei- 
tragen. Für  verticalo  Füllungsglieder  vereinfachen  sich  wegen  y  =  h 
die  vorstehenden  wie  die  folgenden  Ausdrücke  von  Y. 

Gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last.  Es  sei  p  die  Verkehrslast 
per  Längeneinheit  der  ergriffenen  Strecke.  Da  nach  4)  die  Influenz- 
linie von  Y  zwischen  0  und  c,  c  und  v,  v  und  l  geradlinig  verläuft 
und  ihre  Ordinaten  (oder  Beiträge  einer  Last  P=  1  zu  Y) 

bei  a  —  v  b  =  +  (l  —  v)  -— , 

bei  a  =  c  b  =  +  c  -J^ 

1       In 

sind,  so  liefert  das  Verfahren  §  12,  c  als  Grenzwerthe  von   Y 

(6) 


JA         2 


oder  nach  Einsetzen  des  Ausdrucks  4)  von  z 

y=ffl-T       c        py 

Die  gleichen  Werthe  ergeben  sich  selbstverständlich,  wenn  in  4)  ein- 
mal P  =  0  von  0  bis  z  und  P  =  pda  von  0  bis  Z,  das  andre  Mal 
P  =  Pda  von  0  bis  z  und  P  =  0  von  z  bis  Z  gesetzt  wird. 

Nach  §  12,  c  erhält  man  etwas  zu  ungünstige  Näherungsaus- 
drücke für  die  Grenzwerthe,  wenn  in  6)  v  und  c  an  Stelle  von  z 
gesetzt  werden,  womit  wir  erhalten 

[Y=t>±(l-c)(l-V)PV 


(8) 


2JA 


Ir-D^'S 


Bewegte  Radlastzüge.  Mit  Rücksicht  auf  Formel  4)  oder  den 
Verlauf  der  Influenzlinie,  welche  bei  z  zwischen  c  und  v  die  Ab- 
scissenaxe  schneidet  und  bei  c,  v  selbst  ihre  Grenzordinaten  hat,  er- 
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geben  sich  nach  §  12,  b  die  Grenzwerthe  von   Y  bei  Belastung  durch 
Zug  II  von  v  bis  l  mit  Vorderrad  0  bei  v 

i 

(9)  r- 9  ±£,2  *(*-«), 


V 


und  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c  mit  Vorderrad  0  bei  c 

c 

(io)  T"VTfü2Pa- 

0 

Nach  4)  hat  man  für  jede  unendlich  kleine  Verrückung  da  eines 
Systems  gleichzeitig  auf  dem  Träger  Platz  findender  Lasten  in 
festen  Entfernungen  die  Aenderung  von   Y 

(11)  ^-±[2p-vh2p]nda- 

0  c 

Hieraus  folgt  als  Bedingung  für  diejenigen  Stellungen  des  Systems, 
bei  welchen  mathematische  Maxima  oder  Minima  von  ^  eintreten 

02)  2>-Lr\2i>- 

c  0 

Diese  Bedingung  kann  wie  in  den  Beispielen  25  und  28  zur  Cor- 
rectur  von  Zugstellungen  verwendet  werden,  was  aber  für  praktische 
Zwecke  selten  nöthig  sein  wird. 

Beispiel  18.  Dachbinder.  Berechnung  von  Stabkräften  ans 
Momentengleichungen. 

Die  in  Beispiel  17  verlangten  Stabkräfte  mittelst  der  Ritterschen 
Momentenmethode  zu  berechnen. 

Die  Knotenpunktslasten,  abgesehen  von  den  ohne  Vermittelung 
des  Trägers  auf  die  Stützen  übertragenen  bei  0  und  ü,  erzeugen 
Stützenreactionen 

4  =  ^  =  17,5tn. 

Im  Folgenden  sind  die  Stabkräfte  nach  Anweisung  von  §  15  aus 
Momentengleichungen  für  die  in  Fig.  44  angedeuteten  Schnitte  I — IV 
bestimmt.  Der  Drehpunkt  für  die  Momente  liegt  also  bei  drei  ge- 
troffenen Stäben  mit  unbekannten  Beanspruchungen  im  Durchschnitte 
derjenigen  beiden,  deren  Beanspruchung  augenblicklich  nicht  bestimmt 
wird,  bei  nur  zwei  getroffenen  in  einem  beliebigen  Punkte  der  Rich- 
tungslinie des  nicht  zu  berechnenden  Stabes. 
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St  — 

-  39,12  tn 

z,= 

35 

Ar 

-  33,52 

z*  = 

35 

A  = 

—  5,59 

xs  =  - 

-  27,93 

z>  = 

'30 

A- 

-  7,08 

*4  = 

-  22,34 

^4  = 

25 

A= 

—  9,02 . 

17,5  .  4  +  X, .  1,79  —  0 
17,5  . 4  —  Zj .  2  =  0 

17,5  .  8  —  5  . 4  +  Xg .  3,58  —  0 
II     17,5  .  4  -  Zt .  2  =  0 
5.4  +  Bt.  3,58  =  0 

f  17,5  .  12  —  5  (4  +  8)  +  X, .  5,37  =  0 

III  17,5  .  8-5.  4-  Z, .  4  —  0 
U.(4  +  8)  +  A  .8,48  =  0 

17,5  .  16  -  5  (4  +  8  +  12)  +  X4 .  7,16  =  0 

IV  17.5  .  12  -  5  (4  +  8)  -  Z4  .  6  =  0 
,5  (4  +  8  +  12)  +  D4 .  13,31  =  0 

Es  fehlen  nun  noch  die  Beanspruchungen  der  Verticalen.  Da  alle 
Stabkräfte  aus  Momentengleichungen  bestimmt  werden  sollen,  so 
können  wir  zur  Berechnung  wählen:  für  V1  einen  Schnitt,  welcher 
X„  7,,'Zi  trifft, 

_  IT.  4  =  0,  F^Otn, 

für  Vt  einen  Schnitt,  welcher  Xj,  VS)  Z3  trifft, 

5.4— F,.  8  =  0,  F4  =  2,5tn, 

für  Va  einen  Schnitt,  welcher  X4,  Fs,  Üf4  trifft, 

5(4  +  8)—  V3. 12  =  0,  Fs  =  5tn, 

für  F4  einen  Schnitt,  welcher  X4,  F4,  Z5  und  Db  trifft, 

5  (4  +  8  +  12)  —  F4 .  16  -  D& .  13,31  =  0,      '      F4  =  15  tn . 
In  der  letzten  Gleichung  war  zu  beachten,  dass  _D6  =  Bi  ist. 

Bemerkungen.  Wir  hätten  die  Schnitte  auch  anders  als  oben 
wählen  und  beispielsweise  die  Beanspruchungen  der  Gurtungsstäbe 
aus  Momentengleichungen  für  die  zuletzt  verwendeten  vier  Schnitte 
berechnen  können.  Wenn  nicht  wie  im  vorliegenden  Falle  eine  be- 
stimmte Methode  der  Berechnung  vorgeschrieben  ist,  wird  man 
natürlich  auf  möglichst  einfache  und  elegante  Weise  zum  Ziele  zu 
kommen  suchen. 

Um  die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  festzustellen,  könnte  man 
ganz  wie  in  Beispiel  19  oder  Aufgabe  20,  23  vorgehen.  .  Doch  wird  die 
allgemeine  Behandlung  der  Dreiecksträger  des  betrachteten  Systems 
zeigen  (§§  38—40),  und  schon  die  obigen  Gleichungen  lassen  es  er- 
kennen, dass  unter  Voraussetzung  nur  verticaler  Belastung  die  Grenz- 
beanspruchungen aller  Stäbe  bei  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers 
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und  Eigengewicht  allein  eintreten  und  die  Grenzwerthe  einer  be- 
stimmten Stabkraft  im  Yerhältniss  der  Knotenpunktslasten  für  diese 
Belastungsfalle  stehen.  Entsprechen  also  Totalbelastung  und  Eigen- 
gewicht die  Knotenpunktslasten  5  tn  und  2  tn ,  so  bilden  die  bereits 
berechneten  Beanspruchungen  die  oberen  Grenzwerthe  der  Stabkräfte, 
die  unteren  sind  %  so  gross. 

Beispiel  19.  Berechnung  von  Grenzbeanspruchtmgen  ans 
Momentengleiohungen. 

Für  den  in  Fig.  48  angedeuteten  Fachwerkträger  betrage  per 
laufenden  Meter  das  Eigengewicht  g  =  0,6  tn,  die  Yerkehrslast 
p  =  3  tn.  Eigengewicht  und  Verkehrsläst  sollen  in  den  Knoten- 
punkten des  Obergurts  allein  angreifend  gelten.  Die, Grenzwerthe  der 
Stabkräfte  und  Stützenreactionen  nach  der  Ritterschen  Methode  ab- 
zuleiten. 

Wir  gehen  nach  der  Anweisung  in  §  15  und  §  12,  d)  vor.  Für 
die  drei  mittleren  Knotenpunkte  hat  man  die  Belastung  durch  Eigen- 
gewicht 0,6  .  4  =  2,4  tn,  durch  Verkehrslast  3.4=«  12  tn,  durch 
beide  zusammen  14,4  tn;  die  Belastung  der  beiden  äussersten  Knoten- 
punkte ist  halb  so  gross. 

Die  Stützenreaction  bei  0  drückt  sich  für  Totalbelastung  aus 

V=(G0  +  IQ  +  ±(Gt  +  Kt)  +±(GS  +  K,)  +  {(GS  +  Ks). 

Da  hiernach  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne  zu  V 
beitragen,  so  sind  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen 

F-  14,4  (i--f-i-  +  .L  +  |)  =  28,8tn, 

F-  28,8  ^i=»  4,8  tn. 

Die  äussersten  Knotenpunktslasten  werden  ohne  Vermittelung  des 
Trägers  auf  die  Stützen  übertragen,  die  von  den  übrigen  herrührende 
Stützenreaction  bei  0  sei  durch  A  bezeichnet. 

Zur  Berechnung  der  Stabkräfte  verwenden  wir  /olgende  Momenten- 
gleichungen für  die  Trägertheile  links  der  angedeuteten  Schnitte 

Stabkraft  Schnitt  Gleichung 

Xx  I  A.2  +  Xs.  2  =  0 

X,  III  X.6-(#1  +  Z1)2  +  X2.2  =  0 

Zt  I  A.2—Zx.  1,41  —  0 


90  Zweiter  Abschnitt.  — '■'  B.  19. 

Gleichung 


Stabkraft 

Schnitt 

Z% 

II 

z> 

IV 

Yt 

II 

Yt 

III 

Ys 

IV 

Nach  Einsetzen 

von 

A  .  4  —  Zt .  2,68  =  0 

A  .  8  —  (G,  +  Äi)4  —  Zs  .  4  -=»  0 

—  A.2  -  F,.  4,24  =  0 

-  A  .  2  +  (G,  +  IQ  6  +  rg .  5,04  —  0 


nehmen  diese  Gleichungen  folgende  Formen  an. 

^ £-[3(0,  +  Äi)  +  2(ö,  +  JQ  +  G3  +  *,], 

X, J-  [5(G.  +  *,)  +  6  (tf,  +  TT,)  +  3  (ö,  +  A3)] , 

Z»  =       wt3(G«  +  *>)  +  2(0,  +  IQ  +  ff,  +  *,], 

z*=    ijr [3  ^  +  *i)  +  2  <G»  +  ^  +  G»  +  ^ » 

3,  -      -f" [öi  +  IT,  +  2(0,  +  IQ  +  0,  +  IQ, 
*i  =  -  W t3 (G,  +  IQ  +  2(0,  +  IQ  +  03  +  IQ, 
r>~       ^t- 9(0,  +  IQ +  2(0,  + IQ +  0,  + IQ, 

r3=    i^tö  +  *i  -  2(G*  +  **)  -  0,-iy. 

Hiernach  treten  die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte,  mit  Ausnahme  der 
beiden  letzten,  bei  Totalbelastung  und  Eigengewicht  allein  ein.  Wir 
erhalten,  wenn  die  Eigengewichtsbeanspruchungen  mit  deutschen  Buch- 
staben bezeichnet  werden,  in  Tonnen: 

X,  =—  14'*6  =-21,60  =  6*,, 


*.-- 

14,4  .  14 
8 

—  25,20  —  6  Ht , 

zt  = 

14,4  .  6  _ 
2,83      ~ 

30,53  =  63,, 

Z2  = 

14,4  .  6 

'J  AR 

32,24  =  6  3, , 
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Z3-      -^^^      28,80  =  6  3,, 

Yt -gis±  =  -  10,19  -  6  & . 

Für   die   beiden  letzten   Stäbe  ergeben  sieh  die  Eigengewichtsbean- 
spruchungen und  beide  Grenzbeanspruchungen  wie  folgt. 

ya  =  -l,43  +  ^ö|=       2,14, 
T%  =  -  1,43  -  ^|  =  -  12,14; 

&~       -»*Ü-  (1  —  2  —  1) 1^4, 

F,  -  -  1,34  + -1-/ -        2,04, 

F,  -  -  1,34  -  ^gi  =  -  11,42. 

Damit  sind  alle  verlangten  Grenzwerthe  bestimmt.     (Andere  Berech- 
nung siehe  Beispiel  23). 

Beispiel  20.  Polonoeau-Dachbinder.  Berechnung  von  Stab- 
kräften aus  Momentengleichungen. 

Für  den  in  Fig.  50  angedeuteten  Dachbinder  beträgt  die  Be- 
lastung durch  Eigengewicht,  Schnee  und  Winddruck  per  Knotenpunkt 
der  oberen  Gurtung,  mit  Ausnahme  der  beiden  äussersten,  5  tn.  Die 
übrigen  Knotenpunkte  gelten  für  unbelastet.  Es  sind  sämmtliche 
Stabkräfte  mittelst  der  Ritterschen  Methode  zu  berechnen. 

Die  beiden  äussersten  Knotenpunktslasten,  welche  direct  auf  die 
Stützen  übertragen  werden,  kommen  für  die  Berechnung  der  Stab- 
kräfte nicht  in  Betracht.  Die  übrigen  erzeugen  Stützenreactionen 
von  A  =  17,5  tn.  Zur  Berechnung  der  Stäbe  führen  wir  zunächst 
die  Schnitte  I  bis  IV.  Die  Drehpunkte  der  Momente  sind  aus  den 
angesetzten  Gleichungen  ersichtlich. 

|17,5  .  5  +  0,  .  2,24  =  0  Ot 39,12  tn 

1  (n?5 .4—^.2  =  0  Di  —       35 

17,5  .5-5.1  +  0,.  2,24  =  0  02  =  —  36,39 

II     17,5 .8  —  5.4—  tf, .  4  —  0  U%=       30 

5.4  — X. 4  =  0  X=         5 
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III 


IV 
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17,5  .  10  —  5  (2  +  6  -  2)  +  0<  .  4,47  —  0 

5  (4  +  8  +  12)  -  Ut .  8  —  0 

17,5  .  16  —  5  (4  +  8  +  12)  —  Z.  8  =  0 

17,5  .  13  —  5(5  +  9)  -  Z.  4  +  0, .  2,24  «0    08  —  —  34,66 


0A 32,42 

Ut=       15 

Z  «=      20    . 


10 
5. 


17,5  .  8  -  5  .  4  —  Z.  4  -  ü,  .  4  —  0 

17,5  .  16  -  5  (8  +  12)  -  Z.  8  —  Y.  4  —  0 

Da  alle  Stabkräfte  nach  Bitters.  Methode  berechnet  werden  sollen, 
so  wählen  wir  für  Nt  einen  Schnitt  durch  02)  Ni}  Ut 

5.4  +  ^.4,47=0,  Nt  -=-4,47, 

für  N%  einen  Schnitt  durch  Os,  Y,  Nt,  Ut  ' 

5(4  +  8)  +  T.  4  +  Nt .  8,94  =  0,      ■'#,  —  —  8,94, 

für  N3  einen  Schnitt  durch  0S,  2V3,  f/"4  und  die  symmetrisch  zu  0t, 
Ui  liegenden  Stäbe 

-5.4  —  N3.  4,47  =  0,  N3 4,47. 

Damit  sind  alle  Stabkräfte  bestimmt.  Ueber  allgemeine  Formeln 
zur  Berechnung  der  Stabkräfte  siehe  Aufgabe  22  und  23,  über  die 
Berücksichtigung  schiefen  Winddrucks  Beispiel  21. 


Aufgabe  22.  Polonoeau-Daohbinder.  Formeln  für  die  Stab- 
kräfte« > 

Es  sind  Ausdrücke  für  sämmtliche  Stabkräfte  der  in  Fig.  51. 
und  52  skizzirten  Dachbinder  abzuleitep. 

» 

Im  Folgenden  möge  A  die  von  den  K  erzeugte  Stützenreaction 
bei  0  bedeuten.  Lateinische  Zahlen  beziehen  sich  auf  die  zur  Be- 
rechnung der  Stabkräfte  geführten  Schnitte. 

Erstes  System.    Fig.  51.     Für  die  Stabkräfte  ergeben  sich  mit 

3 

A  =  —  K  folgende  Gleichungen. 


1 


Aa  +  01.c  —  Q 
A±-Ute-±-0 

4  1  e 


0.— S* 


üi- 


2c 

Sei 

8c6 


K 


II  lAi-  —  E--  —  Zh  =  0 

6  4 

K-.+zd—  v%  —  —  a 


0 


0, :l+l?K 

"  4c 

2Ä 


u. 


(■ + ¥) 


iL 

&cb 


K 
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l 


N+K^b  =  0 


N llK- 


Speziell  für  den  Fall  d  =  0  hat  man  wegen  —  = 


"2 


3 


Di-T*i 


U9 


z. 


2   ~>  ~*  2 

7 

Zweites  System.    Fig.  52.    Wir  erhalten  mit  A  =  —  K  folgende 
Gleichungen  für  die  Stabkräfte 


8 


2« 


0 
0 


0x  = 


7a 
2c 

7e_J 
8c6 


K 
K 


U±-K('i-l)  +  0,'i-0         0,  —  '-\^K 


II  lA^—K^r—  U9-  =0 


8 


2 


8  « 


öi  — —  7^-K" 

« 

Scb 


'-*«-4(«  -{)+(«-  4) 

_(»_.)]  +  o4.-a  o4  — S±?-'x 


in  < 


^-i--Ä"4-(l  +  2  +  3)  — ZÄ  =  0    Z  = 


2 


8 


^ 


« 

Mt  +  t)-*(t  +  y  +  t) 


.-*T  +  <*T-° 


IV 


9  2c 


^i-*4-*(»-^-m?-o  n-    (l+flii 


^4---^t(2  +  3)-^a-  r-— o  r  — 


8 


e 


«1 

8c6 


K 


l 


*i-- 


c 


0 


46 
l 


'3 


46 


Zur  Vereinfachung  der  Berechnung  können  dienen 
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Y-X,  Nt  =  2Nt,  2/,-^i. 

Speziell  für  den  Fall  d  «=  0  (Fig.  54)  hat  man  mit  -    =  - 

X=^2T,         ^3  =  2X,         f74  =  3X. 

Ueber  die  Grenzbeanspruchungen  der  Stäbe  beider  betrachteten 
Fachwerke  siehe  den  Schlussabsatz  der  folgenden  Aufgabe.  Ist  g  die 
feste  Last  und  q  =  g  +  P  die  Totalbelastung  per  Längeneinheit 
Träger,  so  ergeben  sich  die  Grenzbeanspruchungen  für  das  System 
Fig.  51  mit 

K=q4    und     K=9i 

4  4 

für  das  System  Fig.  52  mit 

K  —  *£    und     JT-*-1. 

8  8 

Die   oberen  und  unteren  Grenzbeanspruchungen  stehen  also  für  alle 
Stäbe  im  Yerhältniss  q :  g 


Aufgabe  23.     Polonceau- Dachbinder.     Allgemeinere  Formeln. 

Für  die  in  voriger  Aufgabe  behandelten  Dachbinder  sind  die 
Ausdrücke  der  Stabkräfte  bei  beliebigen  Knotenpunktslasten  sowie 
die  Grenzbeanspruchungen  der  Stäbe  festzustellen. 

Wir  gehen  zunächst  ganz  wie  in  Aufgabe  22  vor.  Die  vom 
Träger  übertragenen  Enotenpunktslasten  erhalten  von  0  nach  l  hin 
die  Indices  1,  2;  3,  . . . 

Erstes  System.  Fig.  51.  Die  Bedingungsgleichungen  lauten  wie 
in  Aufgabe  22,  nur  ist  Kx  für  K  zu  setzen  und 

A  =  \(ZKl  +  2Kt  +  Ki). 

Damit  entstehen  folgende  Ausdrücke  der  Stabkräfte  für  beliebige  K. 

Oi 1  (ßKl  +  2Kt  +  K3), 

0« 4aC[(^-1)2r1  +  2^  +  ^]> 
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Für   Kx  =  Ki  =  E9  =  K  gehen   diese   Gleichungen   in   die   in    der 
vorigen  Aufgabe  erhaltenen  über. 

Zweites  System.    Fig.  52.    Wir  verwenden  die  gleichen  Schnitte 
und  analogen  Bedingungsgleichungen  wie  in  Aufgabe  22.     Man  hat 

A  =  {  (7ÜT,  +  6*,  +  5K3  +  4Kt  +  3ÜT6  +  2K.  +  ÜT7) 
und  erhält  folgende  Stabkräfte  für  beliebige  K 

°t  =  -  h  VK>  +  6K*  +  5Z>  +  4K*  + 37r*  +  2Ä6  +  *y  > 

°» — r.[(ir -1)  «+»*>■ 

+  (I  +  5)  IT,  +  42T4  +  3ÜT5  +  22T6  +  K7], 
0<  =  -£[(];- l)(Ki  +  2Kt  +  3K3)  +  4Ki+3Ki+2K6+K1]-, 
Vi=      £*  [IXi  +  6^  +  5JT3  +  AKA  +  32rB  +  2ÜT6  +  ÜT7] , 


32  c6 

-iL 

32  c6 


O*  -       sÜ-s  [3^  +  62T,  +  5JT3  +  4JC4  +  3#5  +  2K6  +  £,] , 


°»  =      üäfc  +  2**  +  *s 

+  1(^+2^  +  3^  +  4^+3^  +  2^+^)], 

+  £  (JT,+2J;+3Z;+4Ä;+8Ä-5  +  2Jr,+Jr1)]; 

Für  üTj  =  2T2  =••«=  Ül"7  =  -BT  gehen  alle  diese  Gleichungen  in  die 
entsprechenden  der  vorigen  Aufgabe  über. 

Die  Gleichungen  für  beide  Systeme  zeigen,  dass  die  Grenzbean- 
spruchungen sämmtlicher  Stäbe  bei  möglichst  grossen  Werthen  aller 
K  (Totalbelastung  des  ganzen  Trägers)  und  möglichst  kleinen  Werthen 
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derselben  (Eigengewicht  allein)  eintreten.  Da  für  diese  Fälle  die  K 
gleich  gross  zu  sein  pflegen,  so  genügen  zur  Bestimmung  der  Grenz- 
beanspruchungen ,  abgesehen  vojn  Einflüsse  nicht  verticalen  Wind- 
drucks (Beispiel  21),  die  Gleichungen  der  vorigen  Aufgabe.  Sie 
liefern  die  Grenzbeanspruchungen,  wenn  die  Grenzwerthe  der  K  ein- 
gesetzt werden,  und  für  jeden  bestimmten  Stab  stehen  die  beiden  Er- 
steren  im  Yerhältniss  der  beiden  Letzteren. 


Beispiel  2L  Polonoeau-Dachbinder.  Berücksichtigung  schiefen 
Winddruoks. 

Den  Einfluss  des  Winddrucks  auf  die  Beanspruchungen  des  in 
Fig.  54  angedeuteten  Dachbinders  unter  folgenden  Voraussetzungen 
zu  berechnen.  Binderweite  4  m.  Winddruck  bei  normal  getroffener 
Fläche  150  kg  per  qm.  Wipdrichtung  um  10°  gegen  den  Horizont 
fallend  parallel  der  Trägerebene.  Es  ist  einmal  die  dem  verschieb- 
baren Auflager  anliegende,  einmal  die  abstehende  Dachfläche  vom 
Winde  getroffen  anzunehmen. 

Es  sei  tu  der  Winddruck  per  qm  Fläche  für  den  Fall,  dass 
Letztere  vom  Winde  normal  getroffen  wird.  Da  die  auf  eine  Dach- 
fläche AB  (Fig.  53)  kommende  Windmasse  zu  derjenigen  auf  eine 
gleich  grosse  normal  getroffene  Fläche  im  Verhältniss  sin  (a  -J-  ß) :  1 
steht,  so  ist  der  nicht  normale  Winddruck  per  qm  von  AB 

tüsin(a  +  /3). 

Wenn  ferner  die  Reibung  der  Luft  am  Dache  vernachlässigt  wird, 
so  kommt  für  den  Träger  nur  die  Normalcomponente 

(1)  tt  =  Wsin2(Ä  +  /$) 

zur  Wirkung.     Für  den  vorliegenden  Fall  haben  wir 

tt)  =  150 ,        tg  «  —  -J- ,        a  —  26°34',        ß  =  10°, 

n  =  150  sin2  36°34'  =  53,24  kg , 

und  demgemäss  den  der  Dachfläche  normalen  Winddruck  für  jeden 
der  drei  innern  Knotenpunkte  einer  vom  Winde  getroffenen  Binder- 
hälfte 

2T—  4,47  .  4  .  53,24  =  952  kg,* 

wofür   wir  abgerundet  N  =  1  tn  setzen  wollen ,    sodass  die  beiden 

äussersten  Knotenpunkte  der  Binderhälfte  je  — •  tn  Winddruck  erhalten. 
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Bei  beliebigen  Werthen  der  N  beider  Binderhälften  bestehen  für 
die  vom  Winddruck  herrührenden  Stabkräfte  der  Trägerhälfte  am 
unverschiebbaren  Auflager  folgende  Gleichungen. 


I 


N 


V.5  —  ^-  4,47  +  0, .  2,24  =  0 


* 


N 


F. 4  -  H.  2  —  =£-  4,47  -  Ux .  2  =  0 


n 


N 


IV 


V.  5  —  ^-  4,47  +  Ot .  2,24  —  0 

V.8-H.4  —  N.  4,47  (1  +  1)-  üa.4  =  0 
IJV.4,47-Z.4  =  0 

F.  10  —  N.  4,47  (1  +  1  -  1)  +  04.  4,47  —  0 
III  \N.  4,47  (1  +  2  +  3)  -  Ut.  8  —  0 

F.  16  —  H.  8  —  N .  4,47  (2  +  3  +  2  +  1)  —  Z .  8  =  0 

F.  13 -ff.  4 -tf.  4,47(J  +  2+  l)  -Z.4  +  Os.  2,24  =  0 

F.  8  —  H .  4  —  N.  4,47  (1  +  1)  —  Z .  4  —  Us  .,4  =  0 

F.  16  — .ff.  8  —  2^.4,47(2  +  3  +  2)  —  Z.4—  Y.  4  —  0 

2V+jv;  +  (x+r)2f  =  0 

Dieselben  Gleichungen  gelten  für  die  Stabkräfte  der  zweiten  Träger- 
hälfte, wenn  wir  uns  0  und   V  für  H  und   V  gesetzt  denken. 

Dachfläche  beim  verschiebbaren  Auflager  getroffen.    Fig.  54.    Für 
die  Stützenreactionen  hat  man 

V.  32  —  1  .  4,47  (l  +  2  +  3  +  -J)  =  0,         F=  1,12  tn , 


F  =  4 


1,12  =  2,46  tn,         H  =  4  ■£-  =  1,79  tn . 


4,47  '  ; '  4,47 

Obige  Gleichungen  liefern   für   die  erste  Binderhälfte   (beim  unver- 
schiebbaren Auflager)  mit  F=  1,12,  H=  1,79,  2V  =  0, 

Ox  =  02  =  03  =  Ö4  =  —  2,5  tn, 
CTX  =  U2  =  Z  =  0,45  tn , 

J7S  =  Ut  -  2V,  =  JV2  =  2V8  =  X  =  Y  =  0, 

und  für  die  zweite  Binderhälfte  (beim  verschiebbaren  Auflager)   mit 
F=2,46,  .ff  — 0,  2T—  1, 

Wo/rauch,  Boiiplele  und  Aufgaben.  7 
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Ox  =  02  =  03  =  04  =  -  4,5  tn, 
Ux  =  3,80,        17,  =  2,68,        *73  =  2,23 ,        tf4  =  3,35 , 

^  =  ^  =  -1,  N2 2,  X«r=l,12. 

Die  Stabkraft  Z  kann  natürlich  ebensowohl  zur  ersten  wie  zur 
zweiten  Binderhälfte  gerechnet  werden. 

Dachfläche  beim  unverschiebbaren  Auflager  getroffen.  Fig.  55. 
Für  die  Stützenreactionen  hat  man 

1  .  4,47  (l  +  2  +  3  +  ~)  —  V.  32  =  0,         F'  =  1,12  tn, 

V=  4  4^7  -M8-  2,46  tn,       JST 4  j^ 1,79  tu. 

Die  obigen  Bedingungsgleichungen   der  Stabkräfte   ergeben   für   die 
erste  Binderhälfte  mit  V=  2,46,  H=  —  1,79,  N=  1, 

(^=02  =  03  =  0, 4,5, 

tfx  =  5,59,         ff,  —  4,47,         Ua  —  2,23,         ff4  =  3,35, 

^i  =  ^3. h        #!--»,        x  =  r =  1,12, 

und  für  die  zweite  Binderhälfte  mit  V=  1,12,  £T=0,  #=0, 

01=Oa  =  08  =  04  =  -2,5, 

tf1  =  f/2  =  z=2,24, 

r/3  =  Ü4  — äj  — y8  — ^i  — x—  r=o. 

Auf  mancherlei  Vereinfachungen ,  welche  die  Berechnung  der 
Stabkräfte  zulässt,  braucht  nicht  erst  hingewiesen  zu  werden,  da  sie 
sich  beim  Rechnen  von  selbst  ergeben  und  zuviel  Erklären  die  Ueber- 
sicht  stört.  Erwähnt  sei  nur,  dass  die  erste  Trägerhälfte  im  zweiten 
Belastungsfall  genau  so  belastet  ist  wie  die  zweite  im  ersten,  dass 
also,  abgesehen  vom  Einflüsse  des  Horizontalschubs  auch  entsprechende 
Stabkräfte  entstehen  müssen.  Ebenso  müssen  die  nicht  vom  Hori- 
zontalschub beeinflussten  Stabkräfte  der  zweiten  Trägerhälfte  im 
zweiten  Belastungsfall  und  der  ersten  im  ersten  Fall  einander  gleich 
sein.  Der  Horizontalschub  übt  aber  bei  horizontalem  Untergurt,  wie 
sofort  klar  und  auch  aus  obigen  Gleichungen  ersichtlich,  nur  auf  die 
Stabkräfte  U1}  TJ%  und  Z  einen  Einfluss. 

Grenzwerthe  der  Stabkräfte.  Um  diese  zu  erhalten,  hat  man  die 
Grenzwerthe  der  Stabkräfte  für  feste  Last  und  Schneedruck  mit  den 
Beanspruchungen  durch  Winddruck  so  zu  combiniren,  dass  möglichst 
ungünstige  Grenzwerthe  im  Ganzen  entstehen.  Die  Ersteren  ergeben 
sich  wie  in  Beispiel  20  oder  bequemer  nach  den  Formeln  in  Auf- 
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gäbe  22.  Angenommen,  es  seien  K—2  und  AT  =4  die  Knoten- 
punktslasten für  feste  Last  allein  und  feste  Last  mit  Schneedruck, 

dann   sind   die   entsprechenden    Stabkräfte   gleich  --  und    -    der   in 

Beispiel  20  berechneten  (Aufgabe  22).  Weiteres  ist  aus  der  folgenden 
Tabelle  zu  ersehen,  in  welcher  wir,  um  das  Verfahren  allgemein  zu 
zeigen,  von  möglichen  Vereinfachungen  abgesehen  haben. 


Stab- 

Grenzwerihe 

ohne 
Winddruck 

Stabkräfte  dar 
Winddruck 

ch 
inder- 

Grenzwerthe  im  Ganzen 

Beispiel 

kräfte 

I.  Binder- 

II. B 

I.  Binder- 

II. Binder- 

20 

hälfte 

h&lfte 

hälfte 

hälfte 

-Oi 

31,30 

15,6512,5 

4,5 

4,5 

2,5 

35,80 

15,65  35,80 

15,65 

39,12 

-0, 

29,51 

14,76 1 2,5 

4,5 

4,5 

2,5 

34,01 

14,76 

34,01  14,76 

36,8 

-o8 

27,73  •  13,86 1 2,5 

4,5 

4,5 

2,5 

32,23 

13,86 

32,23 

13,86 

34,66 

-o. 

25,94 

12,97  2,5 

4,5 

4,5 

2,5 

30,44 

12,97 

30,44 

12,97 

32,42 

Di 

28 

14       0,45 

5,59 

3,80 

2,24 

33,59 

14 

31,80 

14 

35 

u, 

24 

12      1 0,45 

4,47 

2,68 

2,24 

28,47 

12 

26,68 

12 

30 

u> 

8      i   4      |0 

2,23 

2,23 

0 

10,23 

4 

10,23 

4 

10 

u* 

12 

6      ,0 

3,35 

3,35 

0 

15,35 

6 

15,35 

6 

15 

-Ni 

3,58     1,79  0 

1 

1 

0 

4,58 

1,79 

4,58 

1,79 

4,47 

-Nt 

7,15     3,58 1 0 

2 

2 

0 

9,15 

3,58 

9,15 

3,58 

8,94 

-N, 

3,58 

1,79,0 

1 

1 

0 

4,58 

1,79 

4,58 

1,79 

4,47 

X 

4         2 

0 

1,12 

1,12 

0 

5,12 

2 

5,12 

2 

5 

Y 

4 

2 

0 

1,12 

1,12 

0 

5,12 

2 

5,12 

2 

5 

Z 

16 

8 

0,45 

2,24 

0,45 

2,24 

18,24 

8 

18,24 

8 

20 

Hiernach  weichen  die  Grenzwerthe  entsprechender  Stabkräfte  auf 
der  ersten  und  zweiten  Trägerhälfte  nur  für  Ut  und  U2  von  einan- 
der ab,  wie  dies  nach  einer  oben  gemachten  Bemerkung  selbstver- 
ständlich ist. 

Bemerkungen.  Bei  Dachbindern  wird  der  einseitige  Winddruck 
vielfach  nicht  berücksichtigt,  sondern  die  Berechnung  mit  einem  auf 
das  ganze  Dach  gleichmässig  vertheilten  Verticaldruck  des  Win- 
des von 

(2)  ps 


n  to  sin'  (et  +  ft 

cos  a  cos  a 


per  qm  Dachfläche  durchgeführt,  wobei  sich  im  vorliegenden  Falle 
per  Knotenpunkt  ein  Winddruck  von  4  .  4,47  .  t)  =  ca.  1  tn  ergeben 
hätte.     Berechnet  man  demgemäss  die  Grenzwerthe   der  Stabkräfte 
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mit  K  =  5  tn  und  K  *=  2  tn  nach  den  Formeln  der  Aufgabe  22,  so 
folgen  die  in  der  letzten  Columne  obiger  Tabelle  angeführten  oberen 
Grenzwerthe  (Beispiel  20),  welche  entweder  zu  ungünstig  oder  nur 
um  wenig  zu  günstig  sind  (grösste  Abweichung  im  letzteren  Sinne 
15  gegen  15,35  tn).  Als  untere  Grenzwerthe  hat  man  nach  beiden 
Berechnungsarten  die  Beanspruchungen  durch  die  feste  Last  allein. 
Das  einfachere  gewöhnliche  Verfahren  würde  also  im  jetzigen  Falle 
genügt  haben  und  Gleiches  lässt  sich  bei  nicht  zu  steilen  Dächern 
auch  für  andere  Binder  nachweisen.  Steht  dies  einmal  fest,  so  kann 
man  für  die  betreffenden  Fälle  von  jenem  Verfahren  Gebrauch  machen. 
Die  übliche  Begründung  desselben,  nach  welcher  die  oben  erhaltene 
Windcomponente  n  nochmals  in  eine  Verticalcomponente  ö  (Fig.  56) 
und  eine  wirkungslose  Componente  längs  der  Dachfläche  zerfallen  soll, 
ist  dagegen  unrichtig,  wie  man  schon  daraus  schliessen  kann,  dass 
sich  die  Componente  ö  mit  wachsendem  a  der  Grenze  oo  nähert. 
Die  Normalcomponente  n  kommt  vollständig  zur  Wirkung  und  zer- 
legt man  sie  in  Componenten,  so  ergeben  die  Letzteren  zusammen 
den  Einfluss  von  N. 

Beispiel  22.  Dachbinder.  Berücksichtigung  schiefen  Wind- 
drnoks. 

Den  Einfluss  des  Winddrucks  auf  die  Stabkräfte  des  in  Fig.  57 
angedeuteten  Dachbinders  unter  gleichen  Voraussetzungen  wie  im 
vorigen  Beispiel  zu  berechnen. 

Bei  beliebigen  Werthen  der  N  bestehen  für  die  vom  Winddrucke 
herrührenden  Stabkräfte  der  ersten  (dem  unverschiebbaren  Auflager 
anliegenden)  Binderhälfte  folgende  Gleichungen: 

F-4~f  ^4  +  ^.1,79-0 
V.  4  -  E  .  2  —  -f  4,47  -  Zt  .  2  =  0 

V-  8  ~  ^(4  +  4)  +  ^  2  +  X*  -3>58  =  0 

V.  4  -  H .  2  —  ~  4,47  -  Zs .  2  —  0 

N.  4,47  +  Z)2-  3,58  =  0 

V .  12  -  N  ±  (4  +  8  +  6)  +  N  JL  (2  +  4)  +  X3 . 5,37  =  0 

V.8  -  H.4  -  N.  4,47(1  +  1)  —  £,.4  =  0 
N.  4,47  (1  +  2)  +  I)3  .  8,48  =  0 


II  { 


ITI 
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F'16-^ij7(4+8+12+8)  +  -Y4^(2+4  +  6)+X^15  =  0 

1V  *  F.  12  -  H.  6  -  N.  4,47  (l  +  2  +  J-)  -  Zk  .  6  =  0 

N.  4,47  (1  +  2  +  3)  +  D4  .  13,31  =  0 
Vt  +  0  =  0  F,  =  0 

"i  +  AiJi-0  *-£g* 

Dabei  wurde  vorübergehend  die  zu  J94  symmetrisch  liegende  Diago- 
nalenbeanspruchung durch  D/  bezeichnet.  Vorstehende  Gleichungen 
gelten  auch  für  die  Stabkräfte  der  zweiten  Binderhälfte,  wenn  N', 
N}  7',  0  für  N}  N'  7,  H  gesetzt  werden.  Doch  berechnen  wir  zu- 
nächst die  erste  Binderhälfte. 

Dachfläche  beim  verschiebbaren  Auflager  getroffen.  Wie  im  vorigen 
Beispiel  sind  F—  1,12,  H  —  1,79.  .Mit  diesen  Werthen  und  N=0, 
N'  =  1  liefern  obige  Geichungen  in  Tonnen 

Xt  =  X2  =  X3  ■—  X4  =  —  2,5, 

Zt  =  Z2=  Z$  =  Zt  =      0,45, 

Ds  -  4  -  Z)4  -  0, 

?i—  F,—  ^3  =  0,         F4  =  l,68. 

Dachfläche  beim  unverschiebbaren  Auflager  getroffen.  Wie  im 
vorigen  Beispiel  ergeben  sich  F=2,46,  U=  —  1,79.  Mit  diesen 
Werthen  und  Nmm\}  N'  =  0  liefern  obige  Gleichungen  in  Tonnen 


X,  —  -  4,5     X,  —  -  3,75 

X8--3 

Xt  —  -  2,25 

Z,=     5,59     Zs=      5,59 

3,  =       4,47 

J?4  —      3,36 

D8 1,25 

D,  =  —  1,58 

D4  —  -  2,02 

F,  =  0            Va  —      0,56 

Fs  -       1,14 

F4  =       1,68 . 

Da  die  zweite  Binderhälfte  im  zweiten  und  ersten  Belastungs- 
falle genau  so  belastet  ist  wie  die  erste  Binderhälfte  im  ersten  und 
zweiten  Falle,  so  gelten  die  berechneten  Beanspruchungen  auch  für 
die  zweite  Binderhälfte,  abgesehen  vom  Einflüsse  des  Horizontal- 
schubs H.  Obige  Gleichungen  zeigen,  dass  ein  solcher  Einfluss  nur 
für  die  Stäbe  des  Untergurts  besteht  und  dass  die  Z  der  zweiten 
Binderhälfte  aus  den  bereits  berechneten  hervorgehen,  wenn  wir  den 
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im  ersten  und  zweiten  Belastungsfalle  gefundenen  Werthen  Z  bezw. 
H=  1,79  und  H  =  —  1,79  zufügen,  womit  für  die  zweite  Binder- 
hälfte gelten  im  zweiten  Belastungsfalle 

Zx  —  Z%  =  Z3  =  Z4  =  2,24 

und  im  ersten  Belastungsfalle 

Zt  =  Z2  —  3,80,        Zz  =  2,68,        Z4  =  1,57  tn . 

Dieselben  Werthe  hätten  sich  natürlich  auch  aus  obigen  Gleichungen 
wie  im  vorigen  Beispiele  berechnen  lassen. 

Grenzwerthe  der  Stabkräfte.  Dieselben  ergeben  sich  wie  im 
vorigen  Beispiel  durch  Combination  der  Grenzwerthe  für  feste  Last 
und  Schneedruck  mit  den  Stabkräften  für  Winddruck.  Angenommen, 
es  seien  die  Enotenpunktslasten  für  feste  Last  K  =  2,  für  feste  Last 
und  Schneedruck  K  =  4  tn,  dann  sind  die  entsprechenden  Stabkräfte 

2  4 

gleich  -  und  -ß-  der  in  Beispiel  17  oder  18  berechneten.  Das  Wei- 
tere ist  aus  nachstehender  Tabelle  zu  ersehen,  in  welcher  sich  die 
ersten  und  zweiten  drei  Z  auf  die  erste  und  zweite  Trägerhälfte  be- 
ziehen, alle  übrigen  Stabkräfte  'aber  für  beide  Trägerhälften  gelten. 
Für  jede* Belastung  sind   Vx  =  0,  Zx  =  Z%. 


Stab- 

Grenzwei 

t 

the  ohne 

Stabkräfte  durch 

Grenzwerthe 

Beispiel 

kräfte 

l 
i 

Wind 
31,30 

druck 
15,65 

Wind* 

2,5~ 

druck 

4,5 

im  Ganzen 

18 

-X 

35,80 

15,65 

39,12 

-X, 

26,82 

13,41 

2,5 

3,75 

30,57 

13,41 

33,52 

-*s 

22,34 

11,17 

2,5 

3 

25,34 

11,17 

27,93 

-x. 

17,87 

8,94 

2,5 

2,75 

20,62 

8,94 

22,34 

zt 

28 

14 

0,45 

5,59 

33,59 

14 

35 

z> 

24 

12 

0,45 

4,47 

28,47 

12 

30 

z, 

20 

10 

0,45 

3,36 

23,36 

10 

25 

z% 

28 

14 

3,8 

2,24 

31,8 

14 

35 

z, 

24 

12 

2,68 

2,24 

26,78 

12 

30 

z, 

20 

10 

1,57 

2,24 

22,24 

10 

25 

-A 

4,47 

2,24 

0 

1,25 

5,72 

2,24 

5,59 

-A 

5,66 

2,83 

0 

1,58 

7,24 

2,83 

7,08 

-A 

7,22 

1                           * 

3,61 

0 

2,02 

9,24 

3,61 

9,02 

va 

2 

1 

0 

0,56 

2,56 

1 

2,5 

v3 

4 

2 

0 

1,14 

5,14 

2 

5 

v. 

12 

6 

1,68 

1,68 

13,68 

6 
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Die  oberen  Grenzwerthe  der  Stabkräfte,  welche  sich  mit  einem 
gleichmässig  auf  das  ganze  Dach  verbreiteten  Verticaldruck  des  Windes 
von  1  tn  per  Knotenpunkt  in  Beispiel  18  ergaben,  sind  in  der  letzten 
Golumne  beigefügt.  Wie  im  vorigen  Falle  lieferte  also  die  einfachere 
gewöhnliche  Berechnung  im  Allgemeinen  etwas  zu  ungünstige  Werthe, 
die  unteren  Grenzwerthe  stimmen  bei  beiden  Berechnungen  überein. 


Aufgabe  24«  Abänderung  der  Trägerenden  beim  Parallelträger 
einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks. 

Zu  entscheiden,  welche  Aenderung  der  Stabkräfte  gegenüber 
dem  Fachwerke  Fig.  58  mit  horizontalen  Gurtungen  und  gleich  oder 
verschieden  langen  Feldern  durch  Abänderung  der  Trägerenden  nach 
Fig.  59  entstehen,  wenn  von  äussern  Activkräften  nur  Lasten  wirken. 

Für  die  Anordnung  Fig.  59  verlangt  das  Gleichgewicht  gegen 
horizontale  Verschiebung  des  Knotenpunkts  0  und  gegen  horizontale 
und  verticale  Verschiebung  des  Knotenpunkts  1  im  Untergurte 

H+Z+%-X  =  0,    Z-Z2  =  0,     Vi  —  Ku  =  0. 

Im  Falle  von  Fig.  58  gelten  fürs  Gleichgewicht  gegen  horizontale 
Verschiebung  der  Knotenpunkte  0  und  1  im  Untergurt 

Da  Z2  in  beiden  Fällen  denselben  Werth  hat,  so  folgt  aus  der  letzten 
Gleichung  mit  der  zweiten  und  vierten 

und  damit  aus  der  ersten 

Wir  können  aussprechen:  Werden  bei  dem  (einfachen  oder  continuir- 
lichen)  Fachwerk  Fig.  58  die  Trägerenden  nacJi  Fig.  59  abgeändert,  so 
hat  man  für  jede  Belastung  und  also  bei  bewegter  Belastung  auch  für 
die  Grenzbeanspruchungen 

X  =  —  Dt ,  Z  =  Z2)  V l  =  Ku , 

worin  sidi  Dn  Z2  auf  Fig.  58  beziehen  und  Ku  die  Belastung  des 
Knotenpunkts  1  im  Untergurt  bedeutet.  Alle  Übrigen  Stabkräfte  bleiben 
ungeändert. 
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Aufgabe  25.     Eine  Eigenschaft  der  Parabelträger. 

Es  soll  bewiesen  werden,  dass  für  Parabelträger  einfachen  Sy- 
stems mit  Verticalen  der  Horizontalschub  H  ohne  Einfluss  auf  die 
Beanspruchungen  der  Diagonalen  ist. 

Für  die  Beanspruchung  der  Diagonale  im  mten  Felde  eines 
Fachwerks  einfachen  Systems  und  beliebiger  Gurtungsformen  hat 
man  nach  §  16,  5)  bei  beliebig  gerichteten  Knotenpunktskräften 

d 

(1)  Dm  =  +  M,       "        mit    w  =  jm  —  s  {im  —  Jm_i) , 

worin  nach  A.  5,  1) 

*  8 

(2)  M9  =  Vu  —  Hw  -^JK(u  -  e)  +^jL(tv  -  c). 

0  0 

Die  letzte  Summe  fällt  weg,  wenn  wie  gewöhnlich  sämmtliche  Knoten- 
punktskräfte vertical  sind.    Für  Parabelträger  ergaben  sich  in  §  17 

/  \  *  fx  m(n  —  m) 

Wir  erhalten  damit  aus  1)  in  2) 

(3)  w  =  0. 

Bei  beliebigen  Parabelträgern  einfachen  System  mit  Verticalen  (Sichel- 
träger, Linsentriiger,  Segmentträger)  ist  der  Horizontalschub  H  ohne 
Einfluss  auf  die  Beanspruchungen  der  Diagonalen,  diese  können  für 
Bogenträger  nach  denselben  Formeln  wie  für  Balkenträger  berechnet 
werden. 

Bemerkungen.  Selbstverständlich  ist  der  Einfluss  des  Horizontal- 
schubs auch  auf  jede  andre  Stabkraft  gleich  Null,  welche  propor- 
tional einem  Momente  Mt  mit  w  °=  0  ist.  Es  trifft  dies  u.  A.  bei 
Trägern  beliebigen  einfachen  Systems  mit  einer  die  Auflager  ent- 
haltenden horizontalen  Gurtung  für  alle  diejenigen  Stäbe  zu,  welche 
nicht  in  jener  Gurtung  liegen.  Der  Fall  des  Parabelträgers  ist  jedoch 
deshalb  von  Interesse,  weil  bei  ihm  keine  weitere  Voraussetzung 
bezüglich  der  Gurtungen  besteht  und  weil  parabolische  Sichelträger 
auch  als  Bogenträger  Verwendung  finden. 

Für  Träger  einfachen  Systems  mit  Verticalen  hat  H  auch  dann 
keinen  Einfluss  auf  die  Diagonalenbeanspruchungen,  wenn  die  Gurtungen 
bei  sonst  beliebigen  Formen  symmetrisch  zu  einer  Horizontalen  durch 
die  Auflager  liegen,  womit  eben  wieder  das  entsprechende  w  gleich 
Null  wird.    Bei  Dreiecksträgern  des  fraglichen  Systems  hat  H  weder 
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auf  die  Diagonalenbeanspruchungen  noch  auf  die  Verticalenbeanspruch- 
ungen  einen  Einfluss,  da  wir  wegen  £m  =  mc,  e  =  v  =  m  in  1) 
und  in 

FTO  =  +  Jlf,  —^     mit    w  =  jm  —  v  (jcm  —  e,„_i) 
w  =  0  haben. 

Aufgabe  26.     Freitragender  Perrondachbinder.    Ableitung  der 
Formeln  durch  Spezialisirung. 

Die  Stabkräfte  des  in  Aufgabe  20  behandelten  Perrondachbinders 
Fig.  45  durch  Spezialisirung  der  Formeln  des  §  18  abzuleiten. 

Wird  Punkt  0  wie  in  Aufgabe  20  ans   freie  Ende   gelegt,   so 
hat  man 
(1)  jff=0,  3f=0,  £  =  v  =  f». 

Die  letzten  Werthe  nach  §  17,  4)  5).  Mit  1)  liefern  die  Gleichungen 
§  18,  2)  für  beliebige  Belastung 


(2) 


X» [(n-  m)  S  +  m  (M'+  S')] 


X 


Ih 


m 


Zm=       [(w-m  +  l)S+(m-l)(ilf'+  flf)]-^-     , 


nhm-l 


n   —      A    d'n 

fit 

V  =       — • 

*  m  —  • 


«•*  *— i 


ml 

Bei  der  in  Fig.  45  angedeuteten  Belastung  der  oberen  Knotenpunkte 
allein  hat  man  das  Moment  der  äussern  Kräfte  links  von  Schnitt  l 
in  Hinsicht  des  Punktes  l 

M'=  -  [nKQ  +  (n  -  1)  Kx  +  •  •  •  +  K-{\  A, 

das  Moment  der  Knotenpunktslasten  vor  Scbnitt  s  durch  Feld  m  in 
Hinsicht  des  Punktes  0 

flf-  \KX  +  2K2  +  •  •  -  +  (m  -  1)  r—d  A, 

das  Moment  der  Knotenpunktslasten  nach  Schnitt  5  durch  Feld  m  in 
Hinsicht  des  Punktes  l 

S'=  [An.!  +  2K^2  +  •  • .  +  (n  —  m)  ZJ  A. 

Die  beiden  letzten  Momente  gelten  auch  für  einen  Schnitt  s  durch 
die  Stäbe  xmj  hm,  zm  und  also  für  sämmtliche  Gleichungen  2).  Die- 
selben lassen  sich  damit  in  unserm  Falle  auch  wie  folgt  ausdrücken 
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(Xm  =       [mK,  +  (m  -1)  Kt  +  •  •  •  +  Kn-A  £-, 


(3) 


m 

1 


Zm [(m-  l)2£o  +  (m-2)ÜT1  +  •  •  •  +  ÜTm_2] 

d 


Äro-1 


i)ra  -  -  [Z,  +  2  tf2  +  •  •  •  +  (m  -  1 )  JS^_J  jjj^-  , 


IF,„=       [ÜT,  +  2.K,  +  ...  +  (»,-  l)«-d-j-, 

welche    Formeln    mit   A.  20,  2)   übereinstimmen   und   zu   den   dort 

angeschlossenen   Bemerkungen   und   Vereinfachungen   Anlass    geben. 

* 

Auch  die  Stützenreactionen  wurden  in  A.  20  bereits  bestimmt 


Aufgabe  27.     Faohwerke  mit  statischen  Bedingungen. 

Die  Veränderlichkeit  der  Verticalenlängen  einfacher  Balken  - 
fach  werke  des  in  §§  16 — 18  behandelten  Systems  für  folgende  Fälle 
festzustellen:  a)  die  Knotenpunktslasten  rechts  oder  links  eiuer  Dia- 
gonale sollen  keinen  Einfluss  auf  die  Beanspruchung  dieser  Diagonale 
haben;  b)  bei  gleichmässig  über  den  ganzen  Träger  vertheilter  Last 
sollen  überhaupt  keine  Beanspruchungen  der  Diagonalen  entstehen; 
c)  die  Beanspruchungen  aller  Verticalen  sollen  bei  bestimmter  Be- 
lastung den  gleichen  Werth  G  haben. 

a)  Die  dritte  Gleichung  §  18,  2)  ergibt  die  Beanspruchung  der 
Diagonale  m  bei  beliebiger  Belastung  wegen  M  =  M!  =  H  =  0 

Dm=  +  [(n-m  +  B)S+(m-s)S']     *'" 


*lhm-l 


Hiernach  ist  die  rechtsseitige  Belastung  ohne  Einfluss  auf  Dm  für 


hm  Äm~l  I»  —  1 


s  =  m  =  z — 


d.  h.  wenn  bei  beliebiger  Form  der  einen  Gurtung  die  Verticalen- 
längen wie  die  Ordinaten  einer  durch  den  Coordinatenursprung 
gehenden  Geraden  variiren,  wie  beispielsweise  für  Dreiecksträger  mit 
Gurtungsschnitten  der  Abscisse  0  (§  17).  Die  linksseitige  Belastung 
ist  ohne  Einfluss  für 

hm  hm-i        n  —  m  +  1 


s  =  tn  —  n 


hm  —  hm    1 '  hm  n  —  m     ' 

tn  tn — l  tn 


d.  h.  wenn  bei  beliebiger  Form  einer  Gurtung  die  Verticalenlängen 
wie  die  Ordinaten  einer  bei  l  die  Abscissenaxe  schneidenden  Geraden 
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variiren,  wie  beispielsweise  für  Dreiecksträger  mit  Gurtungsschnitten 
der  Abscisse  l  (§  17). 

b)   Nach  §  18,  10)  hat   man,   wenn  die  Belastung  mit  q  per 
Längeneinheit  auf  die  ganze  Länge  gleichmässig  vertheilt  ist 


Dm  =  +  [m  (n  —  m)  —  8  (n  —  2m  +  1)] 


*JL  ,  2 


'm— 1 

Soll  dabei  keine  Diagonalbeanspruchung  entstehen,  so  muss  sein 

m(n  —  m)     km  Ki—  l (m  —  1)  (n  —  m  -f-  *) 

*"%  — 2tw  + 1  —  Am  — Ä^'  ÄTO  m  (n  -  m)  ' 

d.  h.  bei  beliebiger  Form  einer  Gurtung  müssen  die  Verticalenlängen 
wie  die  Ordinaten  eines  Parabelbogens  mit  verticaler  Axe  in  Hinsicht 
einer  durch  die  Bogenenden  gehenden  Abscissenaxe  variiren,  wie 
dies  beispielsweise  beim  Parabelträger  der  Fall  ist  (§  17).  Da  nach 
§  18,  4)  5)  im  angenommenen  Belastungsfall  beim  nun  bestimmten 
Träger 

m+1  ZITl   "       m  ^n  =   _        "  ~& 

so  sind  die  Beanspruchungen  aller  Gurtungsstäbe  proportional  deren 
Längen  und  ihre  Horizontalcomponenten  numerisch  gleich. 

c)  Nach  §  18,  2)  hat  man  die  Beanspruchung  der  Verticale  m 
bei  beliebiger  Belastung 

Vm  =  +  [(»  -  m  +  v)  S  +  (m  -  v)  S']  A- • 

Wird  dieser  Ausdruck  gleich  G  gesetzt,   so   folgt  durch  Auflösung 

nach  v 

(n  —  ntiS+mS0 

\t  e=s  - s ■■ 

v  s'—  S±Cl 

und   speziell,   wenn   die  Verticalen  keine  Beanspruchungen   erleiden 

sollen, 

(n  —  m)  S  +  mg 


v  = 


jSP* —  s 


Für  Träger  mit  horizontaler  X-Gurtung,  horizontaler  Z-Gurtung  und 
zu  einer  beliebigen  horizontalen  symmetrischen  Gurtung  ist  mit  v 
nach  §  16,  12)  15)  18)  ohne  Weiteres  auch  die  Veränderlichkeit  der 
Verticalenlängen  bestimmt  (sie  hängt  von  der  Belastung  ab),  in  den 
übrigen  Fällen  folgt  dieselbe  aus  §  16,  2)  nachdem  die  Form  einer 
Gurtung  gewählt  ist 

Vorstehende  Beispiele  lassen  erkennen,  wie  leicht  mit  Hülfe  der 
€,  v  statischen  Bedingungen  genügt  werden  kann. 
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Aufgabe  28.     Mittelvertioale  von  Balkenfachwerken« 

Die  Beanspruchungen  Va  der  mittleren  Verticale  Fig.  60  und 
Fig.  61  bei  n  =  2tf  Feldern  der  Länge  X  und  beliebiger  Belastung 
des  Trägers  auszudrucken;  wenn  im  Falle  von  Fig.  60  die  oberen, 
im  Falle  von  Fig.  61  die  unteren  Gurtungsstäbe  der  zwei  Mittelfelder 
symmetrisch  zur  mittleren  Verticale  liegen,  die  Stäbe  der  übrigen 
Felder  aber  beliebig  angeordnet  sind. 

Wir  führen  die  in  Fig.  60  und  61  ersichtlichen  Bezeichnungen 
ein.  h,  xa  seien  die  Längen  der  durch  V0)  Xa  beanspruchten  Stäbe, 
rof  rtf  •  •  r»  die  Resultanten  der  in  den  Verticalen  0,  1,  .  .  n  an- 
greifenden Lasten.     Die  Ordinatendifferenz 

(1)  4  —  la  —  ia-l 

der  Knotenpunkte,  welche  den  Stab  xa  begränzen,  kann  positiv  oder 
negativ  sein.  Dann  gelten  in  den  abzuleitenden  Gleichungen  die 
oberen  Vorzeichen  für  Fig.  60  (X-Gurtung  im  Felde  6  oben),  die 
unteren  für  Fig.  61  (X-Gurtung  im  Felde  6  unten). 

Da  xa  und  der  angrenzende  Gurtungsstab  der  zweiten  Träger- 
hälfte symmetrisch  zur  Verticale  6  liegen,  so  ergiebt  die  Bedingung 
„Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  den 
zwischenliegenden  Knotenpunkt,  dass  diese  Gurtungsstäbe  gleich  stark 
beansprucht  sind  und  die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte 
gleich  Null"  in  Anwendung  auf  denselben  Knotenpunkt 

(2)  Va  +  Xa^  +  Ka  =  0. 

Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten  in  Verticale  ö  an, 
so  ist  dieselbe  bei  Berechnung  des  Verticalenstücks  von  Fahrbahn 
bis  X-Gurtung  nicht  in  Ka  zu  berücksichtigen,  wohl  aber  bei  Be- 
rechnung des  Verticalenstücks  von  Fahrbahn  bis  Z-Gurtung,  wie 
sich  ergibt,  wenn  man  für  den  Grenzpunkt  beider  Verticalenstücke 
die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  anschreibt. 
Zur  Bestimmung  von  Xa  verwenden  wir  die  Momentengleichung  für 
den  Trägertheil  links  eines  Schnittes  durch  Feld  6: 

(V-r0)öl- ^(0-1)1-^(6-2)1 rou-i  A  +  X,  ^  —  0 

a 

und  erhalten  wegen 

Tr  i    2<r— l        ,    2<r  —  2        .  .     l 

y  =  r„  +  -g-  rx  +  -s~-  r,  +  . .  •  +  -  ^  r2„_, : 
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Xo  =  =F  [rx  +  2r2  H h  (*  —  1)  *V-i  +  <sra  +  (<*  —  1)  r,+1 

X 

Durch  Substitution  dieses  Ausdrucks  in  2)  folgt 

(3)  F,  —  [rx  +  2r2  +  •  •  +  (<y  -  1)  rw  +  *r„  +  (tf  —  1)  ra+1 

+  •  •  +  2r2o—2  +  »*2a— i]  -^~  +  Ko . 

Die  Gleichungen  2)  3)  gelten  bei  beliebiger  Belastung.  An- 
genommen beispielsweise  wir  haben  eine  auf  die  ganze  Trägerlänge 
gleichmässig  vertheilte  Last  von  q  per  Längeneinheit,  dann  liefert  2) 
mit  r,  =  r2  =  •  •  ■=  r2ö— i  =  ql 

(4)  Va^^nJ  +  Ka. 

Wenn  also  das  Eigengewicht  mit  g  per  Längeneinheit  gleichmässig 
vertheilt  ist .  und  Ka  =  Xgx  vom  Eigengewichte  herrührt,  dann  ist 
die  Beanspruchung  durch  das  Eigengewicht  allein 

(5)  »„  «=  £  n4  +  Xgx . 

Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten  in  Verticale  6  an, 
so  ist  das  Eigengewicht  der  Fahrbahn  nur  bei  Berechnung  des  Ver- 
ticalenstücks  von  Fahrbahn  bis  Z-  Gurtung  in  gx  zu  berücksichtigen. 
DaZd  einen  Theil  von  ra  bildet,  so  ersieht  man,  dass  in  folgen- 
den Fällen  alle  Verkehrslasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne 
zu   Va  beitragen: 

1)  wenn   die  Fahrbahnlast   auf  Knotenpunkt  ö  der  Z-Gurtung 
wirkt,  also  nicht  zu  Ka  beiträgt; 

2)  wenn  4  gleich  Null  oder  für  Fig.  60  negativ,   für  Fig.  61 
positiv  ist; 

3)  wenn  öJ>h  für  Fig.  60  oder  6 J  <  h  für  Fig.  61  ist 

Für  alle  diese  Fälle,  welche  in  der  Folge  besonders  interessiren, 
lassen  sich  die  Grenzwerthe  von  Va  nach  Eenntniss  derjenigen  von 
X0  aus  2)  berechnen.  Wir  wollen  deshalb  spezielle  Ausdrücke  der 
Grenzwerthe  nur  unter  der  Voraussetzung  ableiten,  dass  die  Ver- 
kehrslast mit  p  per  Längeneinheit  gleichmässig  vertheilt  auf  die  er- 
griffene Strecke  ist.  Man  erhält  dann  für  die  vorerwähnten  Fälle 
mit  Bücksicht  auf  4): 
a)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  6  der  X-Gurtung  angreift, 

(6)  Va=*Sß0+  Hn/l+pX,         Va  =  %a. 
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b)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  6  der  Z-Gurtung  angreift, 

(7)  V„  =  1Ba  +  j±nJ,         Vo=*%o. 

Greift  im  Falle  Fig.  60  für  04<h  oder  im  Falle  Fig.  61  für  öJ>h 
die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  6  der  X-Gurtung  an,  dann  er- 
geben sich  aus  3)  nach  der  Methode  vorausbestimmter  Knotenpunkts- 
lasten (§  12),  wenn  einmal  alle  Knotenpunkte  der  Fahrbahngurtung 
mit  Ausnahme  des  mittleren,  und  einmal  nur  dieser  belastet  werden, 
die  Grenzwerthe 

(8)  r.-9.  +  *=±plj,  Va-Xo+Hj+Pl. 

Greift  schliesslich  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten  in  Ver- 
ticale  6  an,  dann  gelten  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis 
X-Gurtung  die  Grenzwerthe  7),  für  das  Verticalenstück  von  Fahr- 
bahn bis  Z-Gurtung,  wenn  für  Fig.  60  d  negativ  oder  6 4  >  h  und 
für  Fig.  61  d  positiv  oder  6/1  <h  ist,  die  Grenzwerthe  6),  wenn 
dies  nicht  zutrifft  die  Grenzwerthe  8). 

Wir  haben  bei  obiger  Ableitung  Balkenträger  mit  zwei  Gelenk- 
auflagern vorausgesetzt.  Die  Ableitung  gilt  jedoch  auch  bei  Trägern 
mit  Horizontalschub  JET,  wenn  dieser  keinen  Einfluss  auf  V}  Xa  ausübt. 


III.  Abschnitt. 
Balkenträger  mit  zwei  Gelen  kauf  lagern. 

Beispiel  23.  Beliebige  einfache  Systeme  mit  gleiohmftssig  ver- 
teilter bewegter  Last. 

Für  das  in  Fig.  62  angedeutete  Balkenfachwerk  beträgt  per 
laufenden  Meter  das  Eigengewicht  g  =  0,6  tn,  die  Verkehrslast 
p  =  3  tu,  also  die  Totallast  q  =  g  +  p  =  3,6  tn.  Das  Eigengewicht 
soll  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts  allein  vertheilt  gelten,  in 
welchen  auch  die  Fahrbahnträger  aufliegen.  Die  Grenzwerthe  der 
Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  bestimmen. 

Bezeichnet  M,  das  Moment  der  äussern  Kräfte  links  eines  be- 
liebigen Schnittes  s  durch  den  Träger,  dann  gelten  zur  Bestimmung 
der  Stabkräfte  bei  jeder  Belastung  folgende  Momentengleichungen 
für  den  Trägertheil  links  von  s: 


Stabkraft 

Schnitt  s 

Gleichung 

X, 

I 

M.  +      2X,  —  0 

x, 

III 

M,  +      4X,  •=  0 

zt 

I 

M,  -  1,41  Z,  =  0 

Zt 

II 

M.~  2,68  Z,  =  0 

z> 

IV 

M,  -      4Zä  =  0 

r, 

II 

M,  —  4,24  Yl  =  0 

r. 

in 

M ,  +  5,04  Tt  —  0 

Ys 

IV 

M.-?*Y.-0. 

Sind  ferner  c,  v  die  Abscissen  derjenigen  Punkte,  bei  welchen  der 
von  Schnitt  s  getroffene  Fahrbahnträger  aufliegt,  u  die  Abscisse  des 
Drehpunkts  für  M9  und 

(1)  *  =  -5 7i — i — rCZ, 
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so  haben  wir 

M 

für  Xx  = tr—      c  =  0      v  =  4      w  =  2      *=0 

Xt ^—  4  8  6  -16 

2i-       -5-  0  4  2  0 


1,41 


^~ 

M 

§ 

2,68 

*»- 

M 

s 

4 

r,= 

M 

4,24 

Ya~- 

6,04 

V   

1,12  Mt 

0  4  4  0 


8  8  0 


0  4-2  0 


oo 


8  -  2  7,27 

8         —  oo  5,33. 


Da  die  Stabe  und  feste  Last  zur  Verticallinie  durch  die  Trägermitte 
symmetrisch,  liegen,  so  ist  nur  eine  Tragerhälfte  zu  berechnen. 

Eigengewicht  allein.    Nach  §  24,  7)  ist  der  Beitrag  des  Eigen- 
gewichts zu  M, 

(2)  3R.~[u(J  —  c-v)  +  cv]  J, 

woraus  sich  folgende  vom  Eigengewichte  allein  herrührende  Momente 
und  Stabkräfte  ergeben. 

SR.  —  (2  .  12  +  0)  0,3  =  7,2  mtn, 
2R.  =  (4  .  6  +  4  .  8)  0,3  =  16,8 
3«.  =  (2  .  12  +  0)  0,3  =  7,2 
2R.  =  (4  .  12  +  0)  0,3  —  14,4 
m.  =  (8  .  4  +  4  .  8)  0,3  =  19,2 

ÜK,  =  (-  2  .  12  +  0)  0,3 7,2 

äß,  _  (-  2  .  4  +  4  .  8)  0,3  —  7,2 

2R,«=(—  oo.4  +  4.8)0,3 1,12  oo  g)s  =  —  1,34. 

Für  die  Stützenreactionen  liefert  §  24,  6) 

©  =  4?- =  0,6.  8  =  4,8  tn. 
Grenzwerthe.     Für   die  Gurtuugsstäbe    zeigt    obige  Zusammen- 


*,= 

-  3,60  tn . 

**'2  

-4,20 

3>  = 

5,10 

82  = 

5,37 

83  = 

4,80 

8>1  =  - 

-  1,70 

D*  = 

-1,43 
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Stellung  den  Drehpunkt  u  innerhalb  l}  sodass  nach  §  24,  2)  die  ent- 
sprechenden Grenzwerthe  von  Ma 

(3)  üf,  =  -2-2K„  Ma  =  Wl. 

Für  die  Füllungsglieder  liegt  der  Drehpunkt  u  ausserhalb  l,  nach 
§  24,  3)  sind  die  zugehörigen  Grenzwerthe  von  Ms 

(4)  M.-Vl.  +  -jr(!-*)(l-v)p,    M.  -  W.  +  *--*  csp. 

Nach  3)  hat  man  als  untere  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  und  nach 
4)  wegen  e  =  0  auch  als  unteren  Grenzwerth  von  Y1  die  schon  be- 
rechneten Werthe  für  Eigengewicht  allein,  die  entsprechenden  oberen 
Grenzwerthe  sind  q:  g  =  6mal  so  gross,  d.  h. 

Xl 21,60,    X,  =  -  25,20,    Z,  =  30,60,    Zt  =  32,22, 

Z3  =  28,80,     Ft  =  —  10,20  tn . 

Nach  4)  ergeben  sich  die  von  der  Verkehrslast  allein  erzeugten  Grenz- 
momente  und  die  ganzen  Grenzwerthe  von   Yi}  Y3  wie  folgt. 

Jfr— '-y^8'* 13,09,  Jf,=     18-*-^7-3- 49,07, 

Ft— 1^3  +  ^-1,17,  F,— 1^3-^  — ll,17tn; 

Ys  =  -1,34- 1,1",0°«  -10,30,     Fs=  - 1,34 +i^J^?= 0,90  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  StUtzenreactionen  sind  nach  §  24,  5) 

F~SB«=4,8,  7=-^- »  =  28,8  tn. 

Bemerkungen.    Verwendet  <nan  anstatt  4)  die  Näherungsformeln 
§  24,  8) 

(5)     M.  =  W.  +  -?{(!.-c)(l-v)p,    M.  =  m.  +  l--i?cvP, 

so  kann  die  Berechnung  der  Grenzpunkte  0  der  Beitragsstrecken  ver- 
mieden werden,  welche  übrigens  oben  nur  für  Yt}  Y3  nöthig  ge- 
wesen wäre.    Wir  erhalten 

fürFs:  M. *^|^  =  _18,        M,=    ^^»^==54, 

Yt 1,43+^  =  2,14,      Y, 1,43- ^ 12,14 tn; 

Weyrauch,  Boispiele  und  Aufgaben  8 


114  Dritter  Abschnitt.  —  B.  23—24. 

für  F3: 

,,  oo. 12.8.3  n  ,-  ao.4.8.3        0 

F3 1,84- 1,18<^'0°  — -11,42,    r8  =  ^l?34+1,12o^Q°=2?02tn. 

Diese  Werthe  entsprechen  der  Berechnung  auf  Grund  vorausbestimm- 
ter Knotenpunktslasten  (§  12,  d)  und  stimmen  demgemäss  mit  den 
in  Beispiel  19  erhaltenen  überein.  Die  Differenzen  gegen  die  ge- 
naueren Werthe  sind  hier  verhältnissmässig  gross,  wie  dies  bei  den 
im  Vergleiche  zu  den  c,  v9  l  —  c,  l  —  v  grossen  v  —  c  zu  erwarten 
war  (§  24). 

Beispiel  24.  Beliebige  einfache  Systeme  mit  bewegten  Badlast- 
zügen. 

Der  Träger  des  vorigen  Beispiels  möge  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören,  welche  von  Locomotiven  der  Radanord- 
nung Fig.  18  befahren  wird.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und 
Stützenreactionen  festzustellen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  im  vorigen 
Beispiel  Gesagte  gültig.  Weiter  haben  wir  nun  nach  §  25  für  sämmt- 
liche  Stäbe  bei  beliebigen  Laststellungen 

(1)  *.-«.  +  l^j?Pa  +  (-J  -  l-^rt)2p(f  -  «) 

0  c 

I 

V 

und  folgende  Grenzwerthe  von  Ms:  Für  die  Gurtungsstäbe,  weil  u 
innerhalb  l  liegt  und  Z  <  c  ist, 

Belastung  durch  Zug  1  (Fig.  63, 64)  von  0  bis  l,  Rad  0  bei  v,  Ms  nach  1), 

Belastung  durch  Eigengewicht  allein,  Ms  =  9W, ; 

für  die  Füllungsglieder,  weil  u  ausserhalb  l  liegt, 

Belastung  durch  Zug  II  (Fig.  65)  von  v  bis  l,  Vorderrad  0  bei  v, 

(2)  Äf-SRl  +  -J^P(i-a)l 
Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 

c 

(3)'  M.^m,  +  ~y!Pa. 


I 
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Wie   im    vorigen   Beispiele    genügt    es,    eine    Trägerhälfte    zu    be- 
rechnen. 

Nach  vorstehenden  Angaben  sind  die  unteren  Grenzwerthe  der 
Gurtimgskräfte  die  schon  berechneten  Beanspruchungen  durch  Eigen- 
gewicht allein,  die  von  der  Verkehrslast  allein  herrührenden  M3  der 
oberen  Grenzwerthe  und   letztere  im  Ganzen  ergeben  sich  wie  folgt. 

Für  Xx:  Zug  I  mit  Rad  0  bei  v  =  4,  erste  Zugrichtung  (Fig.  63), 

+  ^  (6  .  10,7  +  6  .  6,7  +  6  .  5,4  +  6  .  4,1  +  4  .  2,9)  =  38,95  mtn, 
zweite  Zugrichtung  (Fig.  64), 

*-(t-ii)  («•*  +  «•**) 

+  ^  (6  .  10,7  +  4  . 9,5  +  5  .  6,5  +  6  .  2,3  +  6  .  1)  =  34,39  mtn , 

daher  der  Grenzwerth 

X1  =  -  3,60  -  ^  =  -  23,08  tn. 

Für  X,:  Zug  I  mit  Bad  0  bei  t>  =  8, 

M.  =  ^6.  2,5  +  (f  -  ^)  (4  .  21,5  +  6  .22,7  +  6  .  24) 

+  ^  (6  .  6,7  -f-  6  .  2,7  +  6  .  1,4  +  6  .  0,1)  —  78,11  mtn, 

M,  -  g  (6  .  0,1  +  6  . 1,4  +  6  .  2,7)  +  (1  _  1)  (6  .  22,7  +  6  .  24) 

+  ^  (6  .  6,7  +  4 .  5,5  +  5  .  2,5)  =  78,78  mtn, 

X,  —  —  4,20  -  ^!  =  _  23,90  tn . 
Für  Z,:  Zug  I  mit  Rad  O  bei  »  =  4,  M,  wie  für  Xt  und 

Z,  =  5,09  +  «!~  =  32,71  tn . 
Für  Z%:  Zug  I  mit  Rad  O  bei  v  =4, 

3f'==(T-ä)(6-4  +  6-2'7  +  4-1'5) 

+  ^  (6  .  10,7  +  6  .  6,7  +  6  .  5,4  +  6  . 4,1  +  4 . 2,9)  =>  77,90  mtn, 

+  ^  (6  .  10,7  +  4  .  9,5  +  5  .  6,5  +  6  .  2,3  +  6  .  1)  =  68,77  mtn, 


16 


Zt  -  5,37  +  "i°  =  34,44  tn. 


8 
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Für  Z9:  Zug  I  mit  Rad  0  bei  v  —  8, 

J*.  =  ^5.2,5  +  (i--J)(4.5,5  +  6.6,7  +  6.8) 

+  Te  (6  '  6'7  +  6  •  2'7  +  6. 1,4  +  6  .  0,1)  —  94,05  uito , 
Jf.=  A  (6  .  0,1  +  6  . 1,4  +  6  .  2,7)  +  (4  -  il)  (6  •  0,7  +  6.8) 
+  ~  (6  .  6,7  +  4  .  5,5  +  5  .  2,5)  =  94,05  mtn, 

Zt  —  4,80  +  ^  —  28,31  tn . 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  sind  im  Folgen- 
den ebenfalls  nach  obiger  Anleitung  bestimmt,  wobei  die  M,  der 
Verkehrslast  allein  entsprechen.  Wir  erhalten  für  Y1  mit  c  =  0, 
»  =  4  die  beiden  Grenzwerthe  des  Moments 

M,=.  — ^(6.12+ 6. 10,7+6.9,4+4.8,2+5.5,2+6. l)==-32,17nitn, 

M.  =  W, 

und  damit  die  Grenzwerthe  von   Y1 

Y,  =  -  1,70  _  5g  -  _  9,28  tn ,      ^  ~  &  -  -  1,70 ; 

für  Y8  mit  c  =  4,  t>  =  8 , 

M, ^  (6 .8  +  6 .6,7  +  6 .5,4  +  4. 4,2  +  5. 1,2) 17,92  mtn, 


16 

18 
16 


M,  —       J|  (6  . 4  +  6  .  2,7  +  6  .  1,4  +  4  .  0,2)  =  55,57  mtn, 


Yt 1 ,43  +  H^  -  2, 1 3  tn ,     Y,  -  -  1 ,43  -  ^  -  - 1 2,46  tn ; 

für  Y9  mit  c  =  4,  t>  ■=»  8, 

Jf, ^£  (6  .  8  +  6  .  6,7  +  6  . 5,4  +  4 .  4,2  +  5  . 1,2) 8,96  oo , 


16 

OO 
16 


M,  —       f|  (6  .  4  +  6  .  2,7  +  6  .  1,4  +  4  . 0,2)  =  4,09  oo , 


r8  —  —  1,34  —  1,12  8'9^o°°  =  -  11,36  tn, 
F,  -  -  1,34  +  1,12  ^^  _  4,57  to. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  ergeben  sich  nach  §  25  bei 
Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  l,  Vorderrad  0  bei  0, 
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=  4,8  +  1  [6  (i6  +  i4;7  +  l3;4  +  5  +  3;7  +  2,4) 

+  4  (12,2  +  l;2)  +  5  .  9,2]  —  31,72  tn 
und  für  Eigengewicht  allein 

V=  SB  =  4,8  tu. 

Wir  haben  oben  Y{  nach  den  für  u  ausserhalb  l  gültigen  Hegeln 
berechnet  *Da  jedoch  für  Yt  die  Abscisse  des  Grenzpunkts  der  Bei- 
tragsstrecken z  =  Q  ist;  so  wird  nach  §  25  wahrscheinlich  Zug  I 
mit  Rad  0  über  v  einen  ungünstigeren  oberen  Grenzwerth  als  Zug  II 
erzeugen.  In  der  That  erhalten  wir  für  die  erste  und  zweite  Zug- 
richtung nach  1) 

J£  =  -  (|  -  ^)  (6  .  4  +  6  .  2,7  +  4  . 1,5) 

—  ~  (6. 10,7  +  6. 6,7  +  6. 5,4  +  6.4,1  +  4.2,9)=  -38,95mtn, 


**>=-(*  -^)(6-4  +  6-2'7) 


-  ^(6.10,7  +  4.9,5  +  5.6,5  +  6.2,3  +  6.1) 34,39ratn, 

und  damit 

yi  =  _l/70-^--10,89tn 

gegen  oben  erhaltene  9,28  tn. 

Bemerkungen.  Da  im  vorliegenden  Falle  v  —  c  verhältnissmässig 
gross  gegen  die  c,  v}  l  —  c,  l  —  v  und  die  Radstände  bei  0  ist,  so 
werden  die  berechneten  Grenzwerthe  möglicherweise  nicht  sehr  genau 
sein.  Im  folgenden  Beispiele  ist  eine  genauere  Berechnung  gegeben, 
deren  Resultate  wir  mit  den  oben  und  im  vorigen  Beispiele  erhalte- 
nen hier  zusammenstellen.  Die  bei  Belastung  durch  Eigengewicht 
allein  entstehenden  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  und  von 
YX}  welche  in  allen  drei  Fällen  dieselben  bleiben,  sind  weggelassen. 

Stabkräfte       nach  Beispiel  23    oben  gefunden     genaue  Grenzwerthe 


x, 

—  21,60 

—  23,08 

-  23,08 

xa 

—  25,20 

-  28,90 

-  25,61 

Z1 

30,60 

32,71 

32,71 

z, 

32,22 

34,44 

34,44 

z> 

28,80 

38,31 

28,90 
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Stabkräfte       nach  Beispiel  23     oben  gefunden     genaue  Grenzwerthe 


*i 

— 10,90 

— 10,89 

-  10,89 

Yi 

1,17 

2,13 

2,13 

V 

-  11,17 

- 12,46 

-  14,96 

Y3 

—  10,30 

- 11,36 

-  11,65 

» 

0,90 

4,57 

4,57. 

Die  genauen  Grenzwerthe  sind  in  Fig.  66  bei  ihren  Stäben  ein- 
geschrieben. 

Die  obige  Berechnung  lässt  bereits  erkennen,  dass  es  für  die 
erste  Trägerhälfte  symmetrischer  Träger  in  vielen  Fällen  genügen 
wird,  nur  die  erste  Richtung  des  Zugs  I  in  Betracht  zu  ziehen.    Fast 

alle  oben  verwendeten  Werthe  ^^  hätten  wir  bequemer  aus  der 
Tabelle  in  Beispiel  6  entnehmen  können. 

Beispiel  25.  Genaueste  Berechnung  beliebiger  einfacher  Systeme 
für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  ungünstigsten  Belastungen  und  Grenzwerthe  der  Stabkräfte 
im  Falle  des  vorigen  Beispiels  mit  möglichster  Genauigkeit  fest- 
zustellen. 

Für  ein  beliebiges  System  gleichzeitig  auf  dem  Träger  Platz 
findender  Lasten  lautet  nach  §  25  die  Bedingung  für  mathematische 
Maxima  und  Minima  von  Mt 

0  c  0 

während  jede  Verschiebung  des  Lastsystems  um  da  eine  Aenderung 
des  Moments  um 

(2)       ™.-(2r  +  ^c2*-ui-2p)'*> 

0  c  0 

bewirkt.  Mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  23  zusammengestellten 
Werthe  der  Abscissen  c,  v,  u  nimmt  die  Bedingung  1)  folgende 
Formen  an : 

4  i 

(a)  Für  Xu  Zx,  Zt,  Y,,  2P=l2P> 

0  0 

4  8  l 

(b)  fürX,  2P+i2P=l2P> 
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8  l 


(c)         tOxZ»  2,P=y2'P' 


0  0 

8  l 


(d)      ftr.r»     -2F  +  12Fbsst2p> 


0  4  0 

8  l 


(e)        fürr„  ^P-ai-2'P- 

4  0 

Im  letzten  Falle  ergab  sich  zunächst 

0  4  0 

und  hieraus  durch  Division  mit  <x>  die  Gleichung  e).  Die  unteren 
Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  und  von  Yl  (wegen  z  =  0)  bleiben 
die  berechneten  Beanspruchungen  durch  das  Eigengewicht  allein. 
Im  Uebrigen  nehmen  wir  nun  die  einzelnen  Stabkräfte  der  Reihe 
nach  vor. 

Für  JSl9  Z1}  Z2,  Yx  ist  bei  der  in  Beispiel  24  angenommenen 
Belastung  durch  Zug  I  mit  Rad  0  über  Punkt  4 ,  erste  Zugrichtung, 
wegen 

l  4 

}2'P=11,        ^P- 16  bis  10 

0  0 

die  Maximalbedingung  a)  erfüllt,  die  berechneten  Grenzwerthe  sind 
richtig. 

Für  X2  hat  man  bei    der  in  Beispiel  24  gewählten   Belastung 

durch  Zug  I  mit  Rad  0  bei  8,  zweite  Zugrichtung, 

I  4  8 

12^=16,9,         2,P+|2'p=24bis21, 

0  0  4 

die  Maximalbedingung  b)  ist  nicht  erfüllt.  Fährt  der  Zug  in  der 
Richtung  von  0  nach  l  hin  weiter,  so  bewirkt  anfangs  jede  Ver- 
rückung um  da  eine  Aenderung  von  Ms  um 

tfM,  =  (21  -  16,9)  da, 

welche  wegen  positivem  da  (für  die  Fahrrichtung  von  0  nach  l)  posi- 
tiv ist.  Mit  dem  Ueberschreiten  des  Punktes  8  durch  das  auf  0 
folgende  Rad  bleibt  immer  noch  positiv 

df Jtf,  =  (19  —  18,4)  da, 

wogegen  nach  dem  Passiren  eines  weiteren  Rades 

dM$  —  (16  —  18,4)  da 


8^ 

8 
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schon  negativ  ist  Das  Maximum  von  Ms  tritt  zwischen  den  beiden 
letzten  Ueberschreitungen  in  dem  Augenblicke  ein,  wo  Rad  Q  (Fig.  64) 
den  Punkt  4  passirt     Es  ist  dann  mit 

I  4  8 

2^=16,5,        2'+42,P=19bi8l3 

0  0  4 

Bedingung  b)  erfüllt  und  wir  erhalten 
Ms  =  ~  (6  .  4  +  6  .  2,7  +  4  .  1,5)      . 

+  (x-i66)6-2^3  +  Ä(6-6'7^ 

X2  =  -  4,20  —  86^6*  =  —  25,61  tn  / 

Für  Z3  hat  man  bei  der  in  Beispiel  24  verwendeten  Belastung 
durch  Zug  I  mit  Rad  0  über  8,  erste  Zugrichtung, 

l  8 

}2'P=22)5,         2,p=sl5bi821» 

0  0 

Bedingung  c)  ist  nicht  erfüllt.  Nachdem  0  in  der  Fahrrichtung  nach 
0  hin  über  Punkt  8  hinaus  ist,  ändert  sich  M9  zunächst  mit  weiterer 
Verrückung  da  um 

<Of,  =  (21  -22,5)  da, 

also  wegen  negativem  da  in  positivem  Sinne,  das  positive  M,  nimmt 
zu;  dagegen  ist  beim  Uebersch reiten  des  Punktes  8  durch  das 
nächste  Rad 

{2^  =  24,5,       2^=  21  bis  27 

0  0 


die  Bedingung  c)  erfüllt  und  wir  erhalten 

16 

4- 
16 


Jlf,  =  A  (6  .  8  +  6  .  6,7  +  6  .  5,4  +  4  .  4,2  +  5  . 1,2) 

+  A(6  .  4  +  6  .  2,7  +  6  .  1,4  +  4 .  0,2)  =  96,40  mtn, 


Z3  =  4,80  +  ^  =  28,90  tn. 

Für  F2  ist  bei  der  in  Beispiel  24  zur  Ermittelung  des  ersten 
Grenzwerthes  gewählten  Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  l  mit 
Vorderrad  0  bei  v  =  8 

I  4  8 
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also  Bedingung  d)  erfüllt  und  der  erste  berechnete  Grenzwerth  richtig. 
Dagegen  ist  bei  der  für  den  zweiten  angenommenen  Belastung  durch 
Zug  II  von  0  bis.  c  mit  Vorderrad  0  bei  c  =  4 


0  0 


und  d)  nicht  erfüllt.  Dass  hier  ein  weiteres  Verschieben  des  Zuges 
gegen  8  hin  das  Moment  erhöhen  würde,  war  zu  erwarten ,  da  der 
Grenzpunkt  z  =  7,27  der  negativen  und  positiven  Beitragsstrecke 
nahe  bei  8  liegt.  Mit  dem  Passiren  des  Punktes  4  durch  das  zweite 
Rad  werden 

I  4  8 

j^P-  2,75,      -  2P  +  |2rP=  -  7  bis  8, 

0  0  4 

Bedingung  d)  ist  erfüllt,  wir  erhalten  nach  B.  24,  1) 

M,  -  {§  (6  . 4  +  6  . 2,7  +  4  . 1,5)  +  (-J-  -  ±)  6  .  1,97  =  68,22 , 

7%  =  -  1,43  _?g!__  14,96  tn. 

Für  Yz  schliesslich  haben  wir  bei  der  in  Beispiel  24  für  den 
ersten  Grenzwerth  angenommenen  Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis 
l  mit  Vorderrad  0  hei  v  =  8 

I  8 

-J-^P-6,75,       2Tp=0bis6' 

0  4 

die  Bedingung  e)  ist  nicht  erfüllt  und  wegen  0  =  5,33  eine  ungün- 
stigere Belastung  mit  weiterem  Vorrücken  des  Zugs  nach  4  hin  zu 
erwarten.     Bei  der  Ankunft  des  zweiten  Rades  über  8  hat  man 

l  8 

y2'p=6,75,       ]£P=  6  bis  12, 

0  4 

Bedingung  e)  ist  erfüllt, 

M,=  -(~+---fj)6.1,37-f£(6.8  +  6.6,7  +  4.5,5 

+  5  .  2,5) 9,21  oof 

T, 1,34  -  1,12  9-&£2  =  —  11,65  tn . 

Bei  der  für  den  zweiten  Grenzwerth  angenommenen  Belastung  durch 
Zug  II  von  0  bis  c  mit  Vorderrad  0  bei  e  —  4  ist  wegen 
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0  4 

die  Bedingung  e)  erfüllt  und  der  entsprechende   Grenzwerth  richtig. 
Am  Schlüsse   des  Beispiels  24   sind   die  jetzt   abgeleiteten  ge- 
naueren Grenzwerthe  mit  den  dort  erhaltenen  zusammengestellt. 

Beispiel  26.  Beliebige  einfache  Systeme  mit  gleichmassig  ver- 
teilter bewegter  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Halbparabel- 
träger einfachen  Systems  des  gleichschenkligen  Dreiecks  (Fig.  67) 
zur  Verwendung  kommen.  Die  grösste  Höhe  soll  h  =  6  m,  die  Hohe 
bei  den  Auflagern  A0  =  4  m  betragen.  Vorläufig  ermittelt  per  lau- 
fenden Meter  jedes  der  beiden  Träger:  Eigengewicht  g  =  0,9  tn, 
Verkehrslast  p  =  2,7  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  gu  =  0,6  tn 
auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahn- 
belastung angreift  und  g0  '=  0,3  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Ober- 
gurts. Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  be- 
rechnen. 

Formberechnung.  Die  Gleichung  eines  Parabelbogens  von  ver- 
ticaler  Axe,  der  Spannweite  l  und  dem  Pfeile  f  lautet  nach  §  17,  18) 
bei  verticaler  Abscissenaxe  durch  die  Bogenenden 

(1)  y  =  ^x(l-x). 

Im  vorliegenden  Falle  tritt  die  grösste  Trägerhöhe  bei  x  =  20  ein, 
sodass 

2-^20.25,       /•=«-; 

und  für  die  Knotenpunkte  des  Obergurts  allgemein 

x  (l  —  x) 

V  ~         260 

Wir  erhalten  hiernach 

für  x  =  0  5  10  15  20  m: 

y  =  0  0,8  1,4  1,8  2  m, 

Trägerhöhe  h0  +  y  =  4  4,8  5,4  5,8  6m, 

womit  die  Dimensionen  des  Trägers  vollständig  bestimmt  sind.     Die 
Stablängen  des  Obergurts  und  der  Füllung  ergeben  sich 

ox  =  yö2  +  0,82  =  5,06  m  sx  =  V~4?  +  2,5*  =  4,72  m 

o2  =  y&  +~Ö,6X=  5,04  tx  =  s2  =  Vi£*~+~2,6*  =  5,41 
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ö3  =  yo<r+~Q,4r=  5,02 in       t2  =  s3  =  V6~4?~+%b*  =  5,95  m 

04  =  )/5*~+  Ö^=  5,00  *3  =  sA  =  1/5,8*  +  2,5*  =  6,32 

05  =5  tA  =  55  =  >/   6* +  2,5*  =  6,5. 

Statische  Berechnung.  Vorbereitung.  Zur  Berechnung  einer  Stab- 
kraft haben  wir  einen  Schnitt  s  so  durch  den  Träger  zu  legen,  dass 
ausser  dem  fraglichen  Stabe  nur  solche  Stabe  mit  unbekannten  Be- 
anspruchungen getroffen  werden,  welche  sich  in  einem  Punkte  schnei- 
den (§  15).  Hinsichtlich  dieses  Punktes  der  Abscisse  u  ist  ist  die 
Bedingung  „Summe  aller  Momente  gleich  Null"  für  die  am  Träger- 
theile  links  von  s  wirkenden  äussern  Kräfte  und  durch  s  getroffenen 
Stabkräfte  auszudrücken.  Bezeichnet  Mt  das  Moment  jener  äussern 
Kräfte  allein,  R  die  gesuchte  Stabkraft  und  r  deren  Hebelarm  in 
Bezug  auf  den  Drehpunkt  u,  so  hat  man 

(2)  Ma±Rr  =  0. 

Hierin  ist  das  obere  oder  untere  Vorzeichen  massgebend,  jenachdem 
die  zunächst  als  Zug  (also  positiv,  vom  Trägertheil  links  von  s  weg- 
gerichtet) gedachte  Kraft  E  wie  der  Zeiger  der  Uhr  rechts  um  u 
dreht  oder  nicht.     Es  sind  nun  zunächst  die  r  zu  berechnen. 

Bezeichnet  dm  die  Entfernung  von  Stützpunkt  0  bis  Schnittpunkt 
der  Richtungslinien  von  Stab  om  und  Untergurt,  so  haben  wir 

dt :     4  =  dx  +    5  :  4,8  rfx  =  25  m 

d2  +    5  :  4,8  =  d,  +  10  :  5,4  d^  =  35 

tf3  +  10  :  5,4  =  d,  +  15  :  5,8  d3  =  57,5 

tf4  +  15 :  5,8  =  d4  +  20  :  6  d4  =  130. 

Bezeichnen  ferner  om,  $m,  im  die  Längen  der  Perpendikel  (Fig.  68) 
vom  Knotenpunkte  m  des  Untergurts  auf  om  und  vom  Schnittpunkte 
der  Stabrichtungslinien  om,  um  auf  sm  und  tmy  dann  erhält  man  fol- 
gende Beziehungen  und  Werthe: 

o,:rf,+    2,5  =  4     :  j/4*  +  d*  ot  =  4,34  m 

02 :  d,  +    7,5  =  4,8  :  }?£,&  '^(fc-fb)*  o2  =  5,06 

o3 :  d,  +  12,5  =  5,4  :  yb]4T+JÄ+  1Ö)~*  o3  -  5,58 

o4  :  d4  +  17,5  =  5,8  :  }/5,82  +  !&  +  15)*  o4  =  5,89 

8X  :  dY  +    2,5  =  4     :  5X  8X  =  23,31  m  . 

32:tf*  +    7,5  =  4,8:s2  ^  =  37,71 
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83 :  <£,  +  12,5  =  5,4  :  s, 

&,  =  63,53 

34 :  d4  -f  17,5  =  5,8  :  s4 

84  —  135,36 

86:^  +  22,5  =  6     :s6 

*8  =  676°° 

t, :  dt  +    2,5  =  4,8  :  ^ 

t,  =  22,44  m 

t,  :  c^  +    7,5  =  5,4  :  t, 

t,  =  38,57 

t, :  d,  +  12,5  =  5,8  :  /, 

t,  =  64,24 

t4  :  dA  +  17,5  =     6  :  f4 

t4  =  136,15. 

Sind  schliesslich  c,  v  die   Abscissen  derjenigen   Knotenpunkte,    bei 
welchen  der  von  Schnitt  s  getroffene  Fahrbahnträger  aufliegt,  und 

v  —  u 


(3) 


z  = 


clf 


cl  —  u(l  —  v  +  c) 

so  haben  wir  folgende  Unterlagen  für  die  Berechnung  der  Stabkräfte 
bei  beliebiger  Belastung. 


Stab 

Schnitt 

Stabkraft 

w 
2,5 

c 
0 

V 

£ 

Ol 

I 

0,  —  -  M, :  4,34 

2,5 

0 

os 

II 

0,  —  —  JK, :  5,06 

7,5 

2,5 

7,5 

0 

o» 

III 

0„  =  -  M, :  5,58 

12,5 

7,5 

12,5 

0 

0* 

IV 

04  =  —  Jf, :  5,89 

17,5 

12,5 

17,5 

0 

<>5 

V 

06 M. :  6 

22,5 

17,5 

22,5 

0 

«i 

1 

Oi  =       2K. :  4,8 

5 

2,5 

7,5 

-    3,21 

«g 

2 

£/,  =       M, ;  5,4 

10 

7,5 

12,5 

—  13,5 

«8 

3 

ü"8  =       2tf, :  5,8 

15 

12,5 

17,5 

—  37,5 

«4 

4 

tf4  =       Jf, :  6 

20 

17,5 

22,5 

— 157,5 

«1 

I 

Si  =  —  Jf, :  23,3 

-25 

0 

2,5 

0 

s« 

II 

% Jf, :  37,7 

—  35 

2,5 

•    1f> 

3,16 

«8 

III 

S3  =  —  M.i  63,5 

-57,5 

7,5 

12,5 

8,72 

«4 

IV 

S4 M,:  135 

-  130 

12,5 

17,5 

14,39 

«6 

V 

S6  =  -  M, :  0,92  <x> 

—  oo 

17,5 

22,5 

19,69 

'o 

0 

T0  =       M,:  10 

—  10 

0 

2,5 

0 

k 

1 

T,  =       JK , :  24,4 

-25 

2,5 

7,5 

3,24 

k 

2 

Tg  =       JK, :  38,6 

-35 

7,5 

12,5 

9,17 

*» 

3- 

Ts  =       JK, :  64,2 

-57,5 

12,5 

17,5 

14,38 

k 

4 

Tt  =       JK, :  136 

-  130 

17,5 

22,5 

20,06 
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Bezüglich  t0  war  zu  beachten,  dass  der  Schnitt  0  nur  zwei  Stäbe 
trifft  und  also  der  Drehpunkt  zur  Berechnung  von  T0  in  jeden  be- 
liebigen Punkt  der  Richtungslinie  von  u0  gelegt  werden  darf  (§  lö). 
Wir  haben  u  =  —  10  gewählt.  Die  Bedingung  „Summe  aller  Hori- 
zontalkräfte gleich  Null"  in  Anwendung  auf  den  Knotenpunkt  0  des 
Untergurts  ergiebt  für  jede  Belastung  UQ  =  0. 

Eigengewicht  allein.  Wollte  man  das  Eigengewicht ,  wie  die 
Fahrbahnlast,  nur  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts  vertheilt  an- 
nehmen, so  würde  nach  §  24,  7)  sein 

(4)  gfc-[n(i  — c-»)+ w]  {-• 

Die  Stabkräfte,  welche  sich  auf  Grund  dieser  Formel  ergeben,  sind 
den  unten  berechneten  in  Klammer  beigefügt.  Da  im  vorliegenden 
Falle  ein  Theil  g0  von  g  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts  ge- 
rechnet werden  soll,  so  könnten  wir  nach  §  23,  2)  mit  G  =  5g0 
setzen 

3  I 

(5)  SR.  -  [«(/  _  c  -  v)  +  cv]  £  +  L=*  2  0e  +  "-2ö(l-«). 

0  » 

Bequemer  ist  es,  die  mit  Rücksicht  auf  §  10  zulässige  Formel 

(6)  2R,  -  [i»(J  -c-v)  +  cv\  9«  +  [« (l  -  c.  -  v.)  +  cv.]  f 

zu  verwenden,  worin  c0,  v.  die  Abscissen  derjenigen  Knotenpunkte 
bedeuten,  bei  welchen  der  von  Schnitt  s  getroffene  Stab  des  Ober- 
gurts endigt.  Wir  erhalten  damit  bei  Beachtung  obiger  Tabelle 
folgende  Momente  und  Stabkräfte  für  Eigengewicht  allein. 

Obere  Gurtung. 

ÜR,  =  (2,5  .  42,5  +  0  .  2,5)  0,3 

+  (2,5  .  40  +  0  .  6)  0,15  =  31,9  +  15  —  46,9, 

D'  =  -  Sä  =  - 10'81  tn  (-  10>"); 

2B,  =  (7,5  .  35  +  2,5  .  7,5)  0,3 

+  (7,5  .  30  +  5  .  10)  0,15  =  84,4  +  41,2  =  12G, 

D*  -  ~  5i  =  ~  24>89  tn  (~  25'01>i 
2R,  =  (12,5  .  25  +  7,5  .  12,5)  0,3 

+  (12,5  .  20  +  10  .  15)  0,15  =  121,9  +  60  =  182, 

D*  -  -  m  = "" 32'61  tn  (_  32,76); 


126 


Dritter  Abschnitt.  —  B.  26. 


SR.  =  (17,5  .  15  +  12,5  .  17,5)  0,3 

+  (17,5 .  10  +  15  .  20)  0,15  —  144,4  +  71,2  =  216 , 

°*  -  -  5^  -  ~  36>67  tn  (-  36>77)5 
2R,  =  (22,5  .  5  +  17,5  .  22,5)  0,3 

+  (22,5  .  0 .+  20  .  25)  0,15  =  151,9  +  75  =  227, 

06 ?|Z 37,83  tn  (-  37,97) . 

Untere  Gurtung. 

2R,  =  (5  .  35  +  2,5  .  7,5)  0,3 

*   +  (5  .  40  +  0  .  5)  0,15  =  58,1  +  30  —  88, 

Ut  =  ?!  =  18,35  tn  (18,16); 

m,  =  (10  .  25  +  7,5  .  12,5)  0,3 

+  (10  .  30  +  5  .  10)  0,15  =  103,1  +  52,5  —  156, 

u» = S?  -  28>89  tn  (28'65>; 

3R,  —  (15  .  16  +  12,5  .  17,5)  0,3 

+  (15  .  20  +  10  .  15)  =  133,1  +  67,5  =  201, 


Ua 


201 
6,8 


34,65  tn  (34,43); 


2».  =  (20  .  5  +  17,5  .  22,5)  0,3 

+  (20  .  10  +  15  .  20)  0,15  =  148,1  +  75  —  223, 

U4  =  5»  «.  38,83  tn  (37,03) . 

Füllungsglieder  s. 

—  25  .  42,5  +  0  .  2,5)  0,3 

—  25  .  40  +  0  .  5)  0,15  =  -  318,6  —  150  =  —  469, 

@,  =  g^  =  20,14  tn  (20,51); 

—  35  .  35  +  2,5  .  7,5)  0,3 
35  .  30  +  5  .  10)  0,15  =  -  361,9  -  160  —  —  512, 


2R. 

=  ( 

+  ( 

3B. 

21^2     1  * 

+  ( 

3R, 

—  ( 

+  ( 

6.- 


612 
37,7 


13,58  tn  (14,39); 


-  57,5  .  25  +  7,5  .  12,5)  0,3 

-  57,5  .  20  -f  10  .  15)  0,15  =  -  400,1  -  150  =  -  450, 


460 


©8  -  S7  -  7>09  ta  (9»52)  5 
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SR,  «,  (_  130  .  15  +  12,5  .  17,5)  0,3 

+  (—  130  .  10  +  15  .  20)  0,15 519,4  -  150 669, 

®*  =^  =  4,96tn(5,75); 

3R.  —  (-  oo  .  5  +  17,5  .  22,5)  0,3 

-f  (-  oo  .  0  +  20  .  25)  0,15  =  —  1,5  oo  —  0  oo  =  —  1,5  oo, 

®5=^  =  Mi2tn(2,46). 

Füllungsglieder  t. 

m,  =  (-  10  .  42,5  +  0  .  2,5)  0,3 

+  (-  10  .  45  -f-  0  .  0)  0,15  —  —  127,5  -  67,5  ==  -'  195, 

^ -- 1? -- 19,5  tn(-  19,12); 

3K,  =  (-  25  .  35  +  2,5  .  7,5)  0,3 

+  (-  25  .  40  +  0  .  5)  0,15 256,9  -  150  =  -  407, 

%t  =  -  |g  =  -  16,68  tn  (-  15,79) ; 

SR,  =,  (_  35  .  25  +  7,5  .  12,5)  0,3 

+  (-  35 .  30  +  5  .  10)  0,15  =  -  234,4  -  150  =  -  384, 

*; -- ü -- 9,95  tn(- 9,11); 

SR.  —  (—  57,5  .  15  +  12,5  .  17,5)  0,3 

+  (-  57,5  .  20  +  10  .  15)  0,15  =  -  193,1  —  150 343, 

£s  =  - öi~  =  - 5,34  tn(=  4,51); 

3W.  —  (—  130  .  5  +  17,5  .  22,5)  0,3 

+  (-130  .  10  +  15  .  20)  0,15  =  -  76,9  -  150  =  -  227, 

«* "2 1»67  *»  C—  0,8ß). 

Schliesslich  liefert  §  24,  6)  die  vom  Eigengewicht  allein  herrührende 
Stützenreaction 

&  =  ^  =  0,45  .  45  =  20,25  tn. 

Grenzwerthe.  Da  für  die  Gurtungsstäbe  nach  obiger  Zusammen- 
stellung der  Drehpunkt  u  innerhalb  der  Spannweite  l  liegt,  so  sind 
nach  §  24,  2)  die  zugehörigen  Grenzwerthe  der  Momente 

(7)         M,  —  3R.  +  [u(l  -c-v)  +  cv\£,         M,  =  Wl,. 
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Hätten  wir  die  Beanspruchungen  für  Eigengewicht  allein  auf  Grund 
von  4)  berechnet,  so  würden 

(8)  Jf,=-|-2R„        2K,  =  3R, 

und  damit  die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  gleich  den 
Beanspruchungen  für  Eigengewicht  allein,  die  oberen  q:g  =  4  mal 
so  gross.  Die  ersterwähnten  Grenzwerthe  bleiben  auch  jetzt  gültig, 
dagegen  erhalten  wir  mit  Rücksicht  auf  die  nach  6)  für  das  Eigen- 
gewicht in  den  unteren  Knotenpunkten  berechneten  Momente  und 
P  •  Qu  =  4,5  die  oberen  Grenzmomente  durch  die  Verkehrslast  allein 
und  die  oberen  Grenzwerthe  der  ganzen  Gurtungskräfte  wie  folgt: 

Ms  =    31,9  .  4,5  =  143  Ox  =  -  10,81  —  J^  =  -    43,76  tn 

84,4  .  4,5  =  380  0,  =  —  24,89  -  ^  =  -  '  99,99 

121,9  .  4,5  =  549  0.  —  —  32,61  -  ^  =  -  131,00 

144,4  .  4,5  =  650  04  =  —  36,67  —  |5i  —  -  147,03 

151,9  .  4,5  =  684  05  =  -  37,83  -  ^i  =  -  151,83; 

M,  =    58,1 .  4,5  =  262         Ut  —  18,35  +  ^  =    72,93  tn 
103,1  .  4,5  =  464  '      üt  —  28,69  +  -|y  —  114,62 
131,1  .  4,5  =  599         Us  =  34,65  +  ^f  =  137,93 

148,1  .  4,5  =  666         üt  —  38,83  +  ™  —  149,83 . 

Für  die  Füllungsglieder  liegt  nach  obiger  Zusammenstellung  der 
Drehpunkt  w  ausserhalb  der  Spannweit«  2;  daher  ergiebt  §  24,  3)  die 
entsprechenden  Grenzmomente 

(9)  ; 

Mit  Rücksicht  hierauf  erhalten  wir  folgende  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder. 
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S,  =  20,14  +  -*^Ä^$-  2,7  ==  81,70  tn 
8,  -  13,58  +  36  ao7,'6^1'84  2,7  -  57,27 
$>  =    7,09  +  67'69032'663[636'2$  2,7  -  38,91 
S*=    4,96 +  1309;7;613630-61  2,7  =  29,29 

^=  i>62+"o22y^3i2'7°i8>59> 

S,  -  20,14  -  — £^^-  2,7  -       20,14  tn 

8,  -  1 3,58 80902'637,716    2>7  -       1 3>07 

£,-    7,09  -  i?"^-l'£_8'™  2,7  -         3,93 

S*=    4,96  -  175  9;2;613^  2,7  -  -    2,03 

T0  =  -  19,50  -     10  9042'5t0  46    2,7 76,87  tn 

T,  =  -  16,08  -  **^j*1-!™  2,7  -  -  58,60 
Ts=-    9,95  -  35  9302;63836'83  2,7  -  -  41,63 

T r  «m  57,5  .  27,5  .  30,62  „  _  07  Q7 

"'S—  ">>*1 90  .  64,2 d>1 4i>Ji 

T i  67        13°  ■  ".»  •  2*.94  o  7 177fi 

J4—  1,»'  90.136  /j' Ll>ih> 

T0  =  -  19,50  -f        690  °100       2,7  =  -  19,50  tn 
Tt  -  -  16,68  +     70902'5843'24    2,7  -  -  15,98 

T,  -  _    9,95  +  -"jZ^-  2,7 5,68 

Tg 5,34  +  102'690121;214-38  2,7  -        3,27 

T4  =  -    1^7  +  — i^W^5"  V  -       U>88- 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  1) 
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Als  Grenz werthe  der  Stiltzenreactionen  hat  man  nach  §  24,  5)  6) 
V=  q  33  —  J4  20,25  —  81  tn,         V=  33  —  20,25  tn. 

Damit  sind  sämmtliche  Grenzwerthe  bestimmt. 

Bemerkungen.  Ein  Vergleich  der  oben  berechneten  Beanspruch- 
ungen durch  Eigengewicht  allein  mit  den  in  Klammer  für  den  Fall 
beigesetzten,  dass  das  Eigengewicht  nur  in  den  durch  die  Verkehrs- 
last ergriffenen  Knotenpunkten  angreifend  gedacht  wird,  lässt  er- 
kennen, dass  diese  schon  in  Beispiel  23  gemachte  vereinfachende  An- 
nahme auch  hier  zulässig  gewesen  wäre. 

Da  für  die  Endverticalen  der  Drehpunkt  u  auch  innerhalb  l  an- 
genommen werden  darf,  so  würden  zur  Berechnung  ihrer  Grenz- 
beanspruchungen auch  dieselben  Formeln  wie  für  die  Gurtungen  ver- 
wendbar gewesen  sein.  Ebenso  hätten  wir  hierbei  nach  Formeln  der 
Aufgabe  19  rechnen  können. 

Wären  für  die  Füllungsglieder  anstatt  der  Formeln  9)  die 
Näherungsformeln 

M,  =  m.  +  Zl(i-c)(i-v)p, 

(10) 


|  M, 

-  SR.  +  • 

—  u 

IT  cv 

P 

itreni 

düng  gekommen,  so  würden 

wir,  ohne 

die  z  be 

en, 

gefunden  haben 

für 

anstatt 

wie  oben 

die  Werthe 

st 

81,70 

und  20,14 

81,70  und  20,14 

Sa 

57,27 

13,07 

57,97 

12,39 

ss 

38,91 

3,93 

40,20 

2,55 

s* 

29,29 

-    2,03 

30,78 

—    3,55 

ss 

18,59 

-    9,58 

21,80 

—  11,22 

T0 

—  76,87 

-  19,50 

—  76,87 

—  19,50 

2*1 

-  58,60 

-  15,98 

—  65,67 

-  15,05 

T* 

—  41,63 

-    5,68 

-  43,10 

-    4,12 

T> 

—  27,87 

3,27 

—  29,35 

5,14 

T* 

-  17,76 

11,88 

—  19,41 

13,53 . 

Beispiel  27.     Beliebige   einfaohe  Systeme  mit  bewegten  Bad- 
lastzügen. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
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Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Eadanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 


Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  im  vorigen 
Beispiele  Gegebene  gültig.  Die  Berechnung  der  Tragerform  und  der 
Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein  sind  also  erledigt.  Die 
Formeln  für  die  Grenzmomente  M$  sind  verschieden,  jenachdem  der 
Momentendrehpunkt  innerhalb  oder  ausserhalb  der  Spannweite  liegt, 
jenachdem  die  Abscisse  u  dieses  Drehpunkts  zwischen  0  und  l  liegt 
oder  nicht.  Nach  der  in  Beispiel  26  gegebenen  Tabelle  tritt  der 
erste  Fall  für  die  Gurtungsstäbe,  der  zweite  für  die  Ftillungsglieder 
ein.  Da  überdies  für  alle  zu  berechnenden  Gurtungsstäbe  z  <c  und 
für  diejenigen  des  Obergurts  u  =  v,  z  =  0  ist,,  so  liefert  §  25  als 
unteren  Grenzwerth  des  Moments  M,  für  sämmtliche  Gurtungs^iäbe 
Ms  =  2R,  und  als  oberen  Grenzwerth  bei  Belastung  durch  Zug  I 
(Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  7,  Rad  0  bei  v, 

(1)       *-».  +  ^2Pa  +  ^T-2p('-Ä) 


und  speziell  für  den  Obergurt  einfacher 

g  i 

(2)  M.=m,  +  l-^2Pa+2p(!-a)' 

o  0 

Statt  1)  kann  man  auch  die  Formel  B.  24,  1)  verwenden.  Die  Grenz- 
momente der  Füllungsglieder  ergeben  sich  nach  §  22  bei  Belastung 
durch  Zug  II  (Fig.  22)  von  v  bis  Z,  Vorderrad  0  bei  t;, 

i 

(3)  '  .  m.  =«  m.  +  -"  ^  pq,  -  ä) 

V 

und  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 


e 


(4)  Jtf.-2R,  +  -^2'Pa. 

0 

Wenn  man  will,  kann  man  berücksichtigen,  dass  für  St  und  T0  wegen 

z  =  0   die   unteren   Grenzwerthe    ®lf   %0   sind  und  die  oberen   mit 

Zug  I  von  0  bis  J,   Rad   0  bei   v,   voraussichtlich   noch   etwas   un- 

9* 
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günstiger  als  mit  Zug  II  werden,  wozu  die  M9  nach  1)  oder  B.  24,  1) 
zu  berechnen  wären. 

Ourtnngen.  Nach  Vorstehendem  sind  die  unteren  Grenzbean- 
spruchungen der  Gurtungen  die  schon  berechneten  Beanspruchungen 
durch  Eigengewicht  allein,  für  die  oberen  Grenzbeanspruchungen 
kommen  mit  Rücksicht  auf  die  in  der  Tabelle  des  Beispiels  26  zu- 
sammengestellten Werthe  der  v  bei  jeder  Zugrichtung  (Fahrrichtung 
beliebig)  fünf  Belastungsfälle  in  Betracht,  welche  in  Fig.  69  für  die 
erste  Zugrichtung,  in  Fig.  70  für  die  zweite  Zugrichtung  angedeutet 
sind.  Diesen  Belastungen  entsprechen  folgende  Werthe  der  in  1)  2) 
auftretenden  Summenausdrücke  in  Metertonnen. 

Belastung  für  Ot  (c  =  0,  v  =  2,5),  erste  Zugrichtung, 
i 

J^P(J-a)  — 6(41,2  +  37,2  +  35,9  +  34,6  +  26,2  +  24,9  +  23,6 

+  15,2  +  13,9  +  12,6  -f-  4,2  +  2,9  +  1,6) 
+  4(33,4+22,4  +  ll,4+0,4)  +  5(30,4  +  19,4+8,4)«2205, 


2^=6(2,5  +  1,2)  =  22,2  5 
o 


zweite  Zugrichtung, 


i 


^  p(*— «)  —  6  (42>5  +  41>2  +  32>8  +  31>5  +  30>2  +  21>8  +  Wjb 

+  19,2  +  10,8  +  9,5  +  8,2) 
+  4(40  +  29  + 18  +  7)  +  5  (37  +  26  +  15  +  4)=2395, 

2^  =  6.1,2  =  7,2. 

0 

Belastung  für  02,  Ux  (c  =  2,5,  v  =  7,5),  erste  Zugrichtung, 
i 

2?(!-«)  =  (i  (36,2  +  32,2  +  30,9  +  29,6  +  21,2  +  19,9  +  18,6 

+  10,2  +  8,9  +  7,6) 
+  4(28,4  + 17,4  +  6,4)  +  5  (25,4  + 14,4  +  3,4)  =  1716, 

9 

2*  Pa  =  6(7,5  +  6,2)  +  4  .  5  +  5  .  2  =  112, 

0 

c 

2'Po  =  5.  2  =  10, 

0 

v 


£P(a—g)  =  6(10,71  +  9,41)  +  4  .  8,21  =  154; 
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zweite  Zuglichtung, 
i 

]>j  P(l  -  a)  —  6  (37,5  +  36,2  +  27,8  +  26,5  +  25,2  +  16,8  +  15,5 

-f-  14,2  +  5,8  +  4,5  +  3,2) 
+  4(35  -f  24  +  13  -f  2)  +  5  (32  +  21  +  10)  =  1890, 

9 

2  Pa  =  6  (6,2  +  2,2  +  0,9)  =  55,8 , 
o 

c 

^Pa  —  55,8  -  6  .  6,2  =  18,6, 
o 

9 

]>}P(a  -  g)  =  6  .  9,41  =  56,5 . 

C 

Belastung  für  Os,  Ut  (c  =  7,5,  v  =  12,5),  erste  Zugrichtung, 

^  P(l  —  a)  —  6  (31,2  +  27,2  +  25,9  +  24,6  +  16,2  +  14,9  +  13,6 

+  5,2  +  3,9  +  2,6) 
+  4(23,4  +  12,4  +  1,4)  +  5(20,4  +  9,4)  -=1290, 

P 

^Pa  =  6  (12,5  +  11,2  +  2,8+ 1,5  +  0,2)  +  4. 10  +  5. 7  =  244, 
o 

c 

^Pa  =*  244  -  6  (15  +  11,2)  -  4  .  10  =  62, 

0 

9 

^P(a-z)  =  6 (26  +  24,7)  +  4  .  23,5  —  398; 

C 

zweite  Zugrichtung 

2  PQ  -  «)  —  6  (32>5  +  31>2  +  22>8  +  21>5  +  20>2  +  n>8  +  10>5 

+  9,2  +  0,8) 
+  4(30  +  19  +  8)  +  5  (27  +  16  +  5)  =  1431 , 

9 

^?Pa  =  G(U,2  +  7,2  +  5,9  +  4,6)  +  5.0,4  +  4.3,4  =  189, 


c 

^Pa  — 189  —  6.  11,2  =  18,6, 
o 

9 

^?P(a-g)  =  6.  24,7  =  148. 
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Belastung  für  0A,  Us  (c=  12,5,  v  =  17,5),  erste  Zugrichtuug, 

^  P(l  —  a)  =  6  (26,2 + 22,2  +  20,9  + 19,6  + 1 1,2  +  9,9  +  8,6  +  0,2) 

+  4  (18,4  +  7,4)  +  5  (15,4  +  4,4)  —  915 , 

9 

2^  =  6(17,5+16,2  +  7,8  +  6,5  +  5,2)  +  4(15+4) 

+  5(12+1)  =  460, 

c 

2'Pa  =  460  -  6  (17,5  +  16,2)  -  4  .  15  =  198, 


0 


^ P(a -*)•=  6 (55  +  53,7)  +  4  .  52,5  =  862  ; 

C 

zweite  Zugrichtuug, 
i 

^  P(l  _  a)  =  6  (27,5  +  26,2  +  17,8  + 16,5  +  15,2  +  6,8  +  5,5  +  4,2) 

+  4(25  +  14  +  3)  +  5  (22  +  11)  =  1051 , 

9 

^  Pa  =  6  (16,2  +  12,2  +  10,9  +  9,6  +  1,2) 

+  5.5,4  +  4.8,4  =  361, 

0  * 

2r-p«  =  361  -  6  •  l6>2  =  264>      ^P(a—  *)  — 6  .  53,7  —  322. 

0  o 

Belastung  für  06,  Z74  (c  =■  17,5,  t;  =  22,5),  erste  Zugrichtung, 

^P(l-a)  =  6  (21,2  +  17,2  +  15,9  +  14,6  +  6,2  +  4,9  +  3,6) 

+  4  (13,4  +  2,4)  +  5  .  10,4  =  617 , 

V 

^P«  — 6(22,5  +  21,2  +  12,8  +  11,5  +  10,2  +  1,8  +  0,5) 
+  4  (20  +  9)  +  5  (17  +  6)  =  714 , 

0 

2Pa  =  714  —  6  (22)5  +  21,'2)  —  4  .  20  =  372, 


o 

9 


^P(a—  *)  =  6(180  +  178,7)  +  4  .  177,5  =  2862; 

C 

zweite  Zugrichtung, 

2  -P(*  —  ")  -"  6  (22,5  +  21,2  +  12,8  +  11,5  +  10,2  +  1,8  +  0,5) 

+  4(20 +  9)  + 5(17  +  6)  =  714, 
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9 


2  Pa  =  6  (21,2  +  17,2  +  15,9  +  14,6  +  6,2  +  4,9  +  3,6) 
o 


+  5  .  10,4  +  4  (13,4  +  2,4)  —  617 , 

C  V 

^Pa>~ 617  —  6.21,2  =  490,      ^ P(a  —  *)=  6  .  178,7  =  1072 . 

0  e 

Wir  drücken  nun  die  von  der  Verkehrslast  herrührenden  Greuz- 
momente  nach  1)  2)  für  die  erste  Zugrichtung  aas,  setzen  die  analog 
für  die  zweite  Zugrichtung  erhaltenen  in  Klammer  und  erhalten  dem- 
gemäss  die  Grenzbeanspruchungen.     Für  den  Obergurt: 

M,  =  lb  (42,5  .  22,2  +    2,5  .  2205)  =  143  mtn  (140) 

M,  =  —  (37,5  .  112  +    7,5  .  1716)  —  379  (362) 

J/,  =  1  (32,5  .  244  +  12,5  .  1 290)  —  535  (532) 

M,  =  ~  (27,5  .  460  +  17,5  .    915)  =  637  (629) 

M,  —  ~  (22,5  .  714  +  22,5  .    617)  =  666  (666), 

0, -- 10,81 -g£--    43,76  tn 
0,=  -24,89-^  =  -    99,79 
0,  -  -  32,61  -  g|  -  -  128,49 
04 36,67  -  g£ 144,82 

05  =  —  37,83  -  ~-  —  —  148,83 , 
und  für  den  Untergurt: 

IC -5  10  +  -£-jJ£  164  +  Ame -260  mtn  (244) 
Jff  — ??  62  +  -^L;!'J-  398  +  ^1290  =  445  (454) 
JC  -  £  198  +  TTs}?  862  +  -JJ  915  =  581  (582) 
M.  =  %  372  +  ?£ig  2862  +  g    617  =  640         (649), 


^  P(l  —  a)  =  6(42,5  +  41,2  +  39,9  +  31,5  +  30,2  +  28,9  +  20,5 
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^  =  18,35  +  ^=    72,40  tu 
U2  -  28,69  +  £4  =  1 12,76 
ü,  =  34,65  +  jg  =  134,99 

UA  =  38,83  +  ^=147,00. 

Der  Vergleich  der  M9  zeigt,  dass  wir  die  Berücksichtigung  der 
zweiten  Zugrichtung  ganz  gut  unterlassen  hatten  können,  worauf 
schon  in  Beispiel  24  hingewiesen  wurde. 

Füllungsglieder.  Zur  Berechnung  der  Füllungsglieder  nach  3)  4) 
ergeben  sich  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  l,  Vorderrad  0 
bei  v,  und  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0 
bei  c,  folgende  Summenwerthe  in  Metertonuen. 

Belastungen  für  Sx  (c  =  0,  v  «=*  2,5) : 

2 

+  19,2  +  17,9  +  9,5  +  8,2  +  G,9) 
+  4(38,7  +  27,7  +  16,7  +  5,7) 
+  5(35,7  +  24,7  +  13,7  +  2,7)  =  2518, 

e 
0 

Belastungen  für  899  Tx  (c  =  2,5,  v  =  7,5): 
i 

2  P(l  -  o)  =  C  (37,5  +  36,2  +  34,9  +  26,5  +  25,2  +  23,9  +  15,5 

+  14,2  4-  12,9  +  4,5  +  3,2  +  1,9) 
+  4(33,7  +  22,7  +  11,7  +  0,7) 
+  5  (30,7  +  19,7  +  8,7)  —  1989 , 

C 

2  Pa  —  6  (2,5  +  1,2)  —  22,2 . 
o 

Belastungen  für  S3,  Tt  (c  —  7,5,  «=12,5): 

2  P(J  —  a)  =  6  (32,5  +  31,2  +  29,9  +  21,5  +  20,2  +  18,9 

+  10,5  +  9,2  +  7,9) 
+  4  (28,7  +  17,7  +  6,7)  +  5  (25,7  +  14,7  +  3,7)  —  1524, 

C 

2  Pa  =  6  (7,5  +  6,2  +  4,9)  +  4  .  3,7  +  5  .  0,7  =  130 . 
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Belastungsfalle  für  Sl9  Tz  (c  —  12,5,  v  —  17,5): 
i 

2  -PO  -  «)  —  6  (27>5  +  26>2  +  24>9  +  l6>5  +  15>2  +  13>9 

+  5,5  +  4,2  +  2,9) 

+  4  (23,7  +  12,7  +  1,7)  +  5  (20,7  +  9,7)  =  1125, 

C 

2  -P«  —  6  (12,5  +  1 1,2  +  9,9  +  1,5  +  0,2) 

+  4  .  8,7  +  5  .  5,7  =  275. 

Belastungen  für  S&,  Tt  (c  =  17,5,  v  =  22,5): 
i 
^  PQ  —  a)  =  6  (22,5  +  21,2  +  19,9  +  1 1,5  +  10,2  +  8,9  +  0,5) 

+  4  (18,7  +  7,7)  +  5  (15,7  +  4,7)  -  776 , 

C 

^Pa  =  6  (17,5  +  16,2  +  14,9  +  6,5  +  5,2  +  3,9) 
+  4(13,7  +  2,7)  +  5  .  10,7  —  504 . 

Damit  erhalten  wir  die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  S: 

« 

S,  -  20,14  +  _£i"g 80,17  tn 

8,  -  13,58  +  \\ ;  ™*  =  54,61 
8,-  7,09  +  -6I^e^-  -  37,76 
*<-    4,96  +  ^-^^  =  29,03 

S>  -    !>62  +  «fo^TS  "  20'36> 

Ä,  -  20,14 jJ^JL.  _       20,14  tn 

*  =  13,58  -  -£$-  -       12,53 

£,=    7,09 jj-^ 2,43 

St  =    4,96  -  -  ™  ;  S 2,96 
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und  die  Greuzwerthe  der  Stabkräfte  T: 

T0  =  -  19,50  -  -*^-  2JJ8 75,46  tu 

T,  =  -  16,68  -  -?J ;  *™ 62,13 

r, 9,95  -  -8^  ™- 40,66 

Ts==_    5,34  -  !£i»»  =_  27,72 


45  . 

64,2 

iao 

.  776 

45 

.  136 

55 

.  0 

45 

.  10 

70. 

22,2 

T0 19,50  +  -f^ 19,50  tn 

Tl  =  -  16,68  +  -^|y 15,26 

*,--    9,05 +  -£™ 3,96 

r 5  34  J_  i?.W- »7i  a         4  4Q 

T  =-—    1  67    I      176  '  504    n        12  74 
a4=  i,o <  -f-      46    186    —        14<4. 

Die  Greuzwerthe  der  Stützeureactiouen  erhält  man  nach  §  25 
bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  l,  Vorderrad  0  bei  0, 

V  _  83  +  j  ^  P(l  -  a)  —  20,25 

+  ^  [6(45  +  43,7  +  42,4  +  34  +  32,7  +  31,4  +  23  +  21,7 

+  20,4  +  12  +  10,7  +  9,4  +  1) 
+  4(41,2  +  30,2  +  19,2  +  8,2) 

+  5(38,2  +  27,2  +  16,2  +  5,2)]  —  20,25  +  ?~  —  82,34  tn 
und  für  Eigengewicht  allein 

V  =  83  =  20,25  tn. 

Wie  oben  erwähnt  ist  für  Sl  und  T0  bei  Belastung  durch  Zug  I, 
Rad  0  bei  v  =  2,5  ein  noch  etwas  ungunstigerer  Grenzwerth  als  mit 
Zug  II  zu  erwarten.  In  der  That  erhält  man  für  St  mit  den  bereits 
zu  Oi  berechneten  Werthen  der  Summenausdrücke  für  die  erste  Zug- 
richtung 

M>  -  -  (15  -  -X)  22>2  -  S 2205  -  - 1435  mtn  > 
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für  die  zweite  Zugrichtung 

M' = -  (p  -  S)  7>2  -  § 2395  -  - 1399  mtn > 

und  demnach  den  oberen  Grenzwerth  von  St 

St  -  20,14  +  -J*g  -  81,73  tu 

gegen  oben  berechnete  80,17  tn.     Ebenso  ergiebt  sich  für  den  oberen 
Grenzwerth  von  T0 

*--(&-  45)  22>2  -  45  2205  =  -  WSiSmtn, 
T0  =  -  19,5  -  5^?  —  -  76,88  tn 

gegen  oben  berechnete  75,46  tn. 

Bemerkungen.    Die   oben   verwendeten   Summen  ^    mit  Aus- 

nähme  der  ^  Pa  und  ^  P(a  —  z)  hätten  wir  aus  der  Tabelle  in 

0  c 

Beispiel  6  entnehmen   können.     Beispielsweise  würden  sich   ergeben 

haben  für  V.  direct 

1 

^?P(l-a)  =  2794, 
0 

für  04,  f/j  durch  Interpolation 

2 


V  p(,  _  „)  _  m*_+_m  _  1052  („bei  1051) , 


für  S4,  T3  durch  Interpolation 

2^C  -  «)  -  1087  t  1163  =  1125  (obeu  1125), 

^Pa-J5L+-^5 276  (    „      275). 

0 

Wie  aus  §  25  bekannt,  brauchen  die  oben  berechneten  Grenz- 
werthe  nicht  in  allen  Fällen  vollständig  genau  zu  sein,  es  können 
unter  Umständen  noch  etwas  ungünstigere  Laststellungen  als  die  an- 
genommenen entstehen.  Im  folgenden  Beispiele  ist  die  Berechnung 
genauer  durchgeführt.  Wir  stellen  deren  Resultate  mit  den  oben 
erhaltenen  zusammen. 
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Stabkräfte 

oben  gefunden 

genaue  Grenzwerthe 

Oi 

—  43,76  und 

- 10,81 

—  44,91  und 

—  10,81 

o, 

—  99,79 

—  24,89 

-  99,79 

—  24,89 

oa 

-  128,49 

-  32,61 

-  128,49 

-  32,61 

o, 

-  144,82 

—  36,67 

— 144,82 

-  36,67 

0S 

-  148,83 

-  37,83 

-  148,83 

—  37,83 

u0 

0 

0 

0 

0 

ut 

72,40 

18,35 

72,40 

18,35 

u* 

112,76 

28,89 

113,50 

28,89 

u3 

134,99 

34,65 

134,99 

34,65 

u< 

147,00 

38,83 

147,00 

38,83 

5t 

81,73 

20,14 

83,48 

20,14 

s, 

54,61 

12,53 

55,83 

12,53 

s3 

37,76 

2,43 

38,71 

2,43 

st 

29,03 

—   2,96 

29,53 

—  2,96 

ss 

20,36 

-  10,55 

20,62 

— 10,55 

T» 

—  76,89 

— 19,50 

—  78,55 

-19,50 

2\ 

-  62,13 

-  15,26 

-  63,36 

—  15,26 

Tt 

—  40,66 

—   3,96 

—  41,25 

—   3,96 

Ts 

-  27,72 

4,42 

-  28,47 

4,42 

T, 

—  18,15 

12,74 

—  18,40 

12,96. 

Die  abweichenden  Resultate  sind  durch  fetten  Druck  hervorgehoben. 
Man  sieht,  dass  die  obige  Berechnung  genügend  genaue  Werthe 
lieferte,  wie  dies  in  praktischen  Fällen  fast  immer  zutreffen  wird. 
Auch  die  oben  vorgenommene  Berechnung  der  Füllungsglieder  sl9  t0 
für  Zug  I  konnte  unterbleiben,  da  die  Abweichungen  gegen  die  mit 
Zug  II  erhaltenen  Grenzwerthe  immer  noch  unter  zwei  Procent  der 
Letzteren  bleiben  und  die  gewählten  Lastzüge  aus  lauter  Locomotiven 
ohnehin  sehr  ungünstig  sind. 

Beispiel  28.  Genaueste  Berechnung  beliebiger  einfacher  Sy- 
steme für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  ungünstigsten  Belastungen  und  Grenzwerthe  der  Stabkräfte 
im  Falle  des  vorigen  Beispiels  mit  möglichster  Genauigkeit  fest- 
zustellen. 

Für  ein   beliebiges   System   gleichzeitig   auf  dem   Träger  Platz 
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findender  Lasten  in  festen  Entfernungen  hat  man  nach  §  25  bei  jeder 
Stellung 

(!)*-«.+  l-^2Pa  +  JE?  t2P(°  -  •)  +  t2P«  ~  °)' 

0  c  v 

welche  Gleichung  auch  in  der  Form  B.  24,  1)  geschrieben  werden 
kann.  Die  Bedingung  für  mathematische  Maxima  und  Minima  von 
Jfj  lautet 

(2)  2p+u^2p-t2p 

O  c  0 

und  die  Aenderung  von  M,  durch  jede  Verschiebung  des  Lastsystems 
um  da  drückt  sich  aus 

(3)  **.-(2*+^.2*-t2*)*: 

0  c  o 

wobei  da  für  die  Fahrrichtung  von  0  nach  l  positiv,  für  die  Fahr- 
richtang  von  l  nach  0  negativ  ist.  Wir  untersuchen  nun,  ob  für  die 
in  Beispiel  27  angenommenen  Belastungen  die  Maximalbedingung  2) 
erfüllt  ist  und  berechnen  andernfalls  genauere  Grenzwerthe.  Die  in 
Beispiel  26  gegebene  Tabelle  bleibt  gültig. 

Obere  Gurtnng.     Wegen  u  —  v,  z  =  0  nehmen  1)  2)  folgende 
Formen  an 

9  I 

0  v 

(5)  i?p-?i?*- 

O  0 

Wenn  Zug  I  in  erster  Zugrichtung  von  0  nach  l  fahrend  mit  Rad  0 
den  Punkt  v  passirt,  wie  in  Beispiel  27  zur  Berechnung  der  oberen 
Grenzbeanspruchungen  angenommen  wurde,  dann  haben  wir 

I  9 

fOrOl        t2F  =  -W126'=    6'9         2Pm 

0  0 

n    Ot  M  108 -18 

„    08  !£  121 -38,6 

„    04  ^114-44,3 

n    0&  ^  115  -55,7 

Hiernach  sind  bis  auf  01  alle  berechneten  Grenzwerthe  genau. 


16  bis  10 

21 

n 

15 

39 

V 

33 

48 

V 

42 

60 

n 

55. 
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Da  0,  nach  dein  Passiren  von  v  =  2,5  durch  Rad  0  wegen 

dMs  =  (10  -6,9)  da 

mit  dem  Weiterrücken  des  Lastsystems  noch  wächst,   so  lassen  wir 
das  nächste  Rad  über  v  gelangen,  womit 

l  9 

T2'p==ir121  =  6'7'    2*=  io  bis  4 

o  o 

werden  und  also  die  Maximalbedingung  erfüllt  ist.     Für  die  gefundene 
Laststellung  haben  wir 

i 

]£P(l-  a)  «=  6  (41,2  +  39,9  +  35,9  +  34,6  +  33,3  +  24,9  +  23,0 

+  22,3  + 13,9  +  12,6  +  1 1,3  +  2,9  + 1,6  +  0,3) 
+  4(32,l+21,l-fl0,l)+5(29,l+18,l+7,l)  =  2314mtn, 


v 

^Pa  =  6 . 2,5  +  4 . 1,3  =  20,2 , 

0 


das  von  der  Verkehrslast  herrührende  Moment  wird 

M$  =  -J-  (42,5  .  20,2  +  2,5  .  2314)  =  148  mtn 


45 

und  der  genaue  Grenzwerth  von  Ox 

Ox  —  —  10,81  -  ^  —  -  44,91  tn. 

Untere  Gurtung.    Wegen  v  —  c  =  2(u  —  c)  nimmt  2)  die  Form  an 

0  e  0 

Wenn  Zug  I  entsprechend  den  Annahmen  in  Beispiel  27  (erste  Zug- 
richtung für  Ul9  zweite  für  U%}  U3)  UA)  von  0  nach  l  fahrend  mit 
Rad  0  den  Punkt  v  überschreitet,  so  hat  man 

I  0  9 

für  Ut     ±2P -  i  108  =  12     2P  +  \2Pmm  13  bis  10 

0  0  c 

„     U,  ^114  =  25,3  30   „   30 

„    U3  \l  109  =  36,3  42   „  36 

„    UA  g  115 -51,1  54   „  48. 

Es  ist  also  nur  für  Z7a  die  Maximalbedinguhg  nicht  erfüllt 
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Für  TJt  hat  man,  nachdem  Rad  0  über  v=  12,5  hinaus  ist, 

dMs  =  (30  -25,3)  da} 

sodass  M9  mit  dem  Verschieben  noch  wächst.     Beim  Ueberschreiten 
des  Punkts  v  durch  das  nächste  Rad  dagegen  ist  wegen 

I  c  I» 

t2p  =  15108  =  24»    2p  +  i2p==21hi*24 

0  0  e 

die   Maximalbedingung   erfüllt.     Wir   erhalten    bei    der    gefundenen 
Stellung  wie  im  Belastungsfall  für  Si7  T2  des  Beispiels  27 

2jP(l-a)=  1524 
und  weiter 

e 

^?Pa  =  6  (7,2  +  5,9)  +  4  .  4,7  -f  5  .  1,7  =  106, 

0 

v 

^  P  (a  -  e)  =  6  (8,5  +  13,5)  —  132 , 

C 

^  =  2l06  +  |^132  +  gl524  =  458, 

U2  =  28,69  +  jl  =  113,50  tn . 

Füllungsglieder.  Erster  Grenzwerth.  Bei  den  in  Beispiel  27  zur 
Berechnung  der  ersten  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder 
gewählten  Belastungen  durch  Zug  JI  von  v  bis  l  mit  Vorderrad  0 
bei  v  ergeben  sich 

1  C  9 

KrS^^P -|-108 60,    2P+^c2P"0hU,-QO> 

0  0  c 


»    #2 

— g-103 80,1 

71    #3 

"*  81=     104 

40 

W    ^4 

_18°    76=»— 220 

45 

»    #5 

— £"   60 W™ 

T 

—  108 24 

„T,  -lJ-103 57,2 


o, 

—  45 

o„ 

-78 

o„ 

-171 

o„ 

— 1,2  oo 

o„ 

—  24 

o* 

—  33 
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l  e  9 

für  r,  -J2P —  ir81 — G3>°>  2P+  ^2P==  °  n  - :  ßi 

0  0  c 

„T3  -"«76 97,1  0„-84 

„T,  ~^60 173  0„-177. 

Die  Maximalbedingung  ist  nur  für  Slf  T0  erfüllt.  Da  nun  das 
Aggregat  rechts  mit  dem  Ueberschreiten  (in  der  Richtung  auf  0)  des 
Punktes  v  durch  das  zweite  Rad  auf  das  doppelte  wächst,  ohne  dass 
sich  der  Werth  des  ersten  Ausdrucks  bedeutend  ändert,  so  lässt  sich 
annehmen,  dass  die  genauen  Grenzwerthe  der  S,  T  in  jenem  Falle 
eintreten.  Thatsächlich  erhalten  wir  dann  auch  bei  fraglichen  Last- 
stellungen 


'2? 

0 

für  S, 

"  108  = -60, 

45                              7 

V       #2 

_-?|- 103  =  -80,1 

46                                 ' 

»  s* 

blJ  87=     111 

45 

»       #4 

— "°  77=    220 

40 

• 
ff       ^5 

°?    66=     1,5a 

45                          7 

T 

1)      -*o 

_. -J.JL1O8— 24 

45 

T 

ff       -M 

-  "  103  =  -57,2 

4ö 

ff       T2 

--£■ 87 — 6v 

ff       *S 

_6;:5  76 =-97,1 

4o                            ? 

2e+lZ°2e 


0 

c 

—  60 

bis 

—  120 

-45 

» 

—  90 

-78 

n 

-  156 

—  171 

n 

-342 

-  l,2oo  „ 

—  2,4oo 

-24 

n 

-48 

-33 

» 

-66 

-51 

n 

-102 

-84 

n 

—  168 

—  177 

n 

-354, 

„    Tt     -*£  66 191 

sodass  Bedingung  2)  immer  erfüllt  ist.  Da  weiter,  wie  schon  in 
Beispiel  27  berechnet  wurde,  für  Zug  II,  zweites  Rad  bei  t>,  das 
heisst  auch  für  Zug  I,  zweite  Zngrichtung,  Rad  0  bei  v, 

im  Falle  v  =      7,5  12,5  17,5         22,5 

1 

'  ^P(l-a)=     1890        1431         1051         714, 
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so  finden  'sich  nach  1)  und  den  in  der  Tabelle  des  Beispiels  26  zu- 
sammengestellten Formeln  die  Grenzmomente  und  Grenzbeanspruch- 
nngen  der  Füllungsglieder  s: 

M9 ^V?^-  6  .  3,04  —  -S- 1890 1593  mtn 

m,  —  — rr^— 6  • 2»48  -  ir 1431  =  -  2008 

"*  "  ~  -Ä,^  6  •  Wl  ~  ^  1051  -  -  3317 
JC- ^6.1,51-1   714=-17,48~, 

St  -  13,58  -f  -g~ 55,83  tn 

S»=    7,09  +  -^ 38,71 

«•-   4>96  +  ~W ^ 

^-  ^  +  Wt£  "  20'62 ' 

und  diejenigen  der  Füllungsglieder  £: 

■W. 3R2'6;!;6    6  .  2,96  -  4r  1890 1139  mtn 

6 . 3,24  7  46 

*  — 4J'5a  J;6    6  .  2,03  -  4r  1431  —  —  1208 

0  .  y,17  '  45 

M> rfiWr6- !>82 ~ ^1051  -  -  1485 

*  -  -  -^tiä" 6  •  1>U  ~  %  714  — 2275' 

T,  -  -  16,68  -  4g-  =  -  63,36  tn 

T*  =  -  9>95  -  W  "  "  41>25 

Ta  =  -    5,34  - -ig- =  - 28,47 
t       T4--    1,67  -Jg£=- 18,40. 

Da  für  S,,  T0  bei  der  jetzt  angenommenen  Laststellung  die 
Maximalbedingung  erfüllt  bleibt,  ohne  dass  gegenüber  der  in  Bei- 
spiel 27  gewählten  eine  Aenderung  des  Lastsystems  auf  dem  Träger 
eintritt,  so  müssen  sich  in  beiden  Fällen  genau  dieselben  Werthe 
von  Sif  T0  ergeben,  was  die  Berechnung  bestätigt. 

Weyrauch,  Beispiel«)  and  Aufgaben.  10 
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Für  5j  haben  wir  in  Beispiel  27  bei  Belastung  durch  Zug  I  mit 
Rad  0  bei  v  =  2,5,  erste  Zugrichtung,  einen  ungünstigeren  Grenz- 
werth  als  mit  Zug  II  erhalten.    Der  fraglichen  Belastung  entsprechen 

0 

C  9 

2p+$=i2p°=  - i60bis  -  m> 

0  c 

sodass  die  Maximalbedingung  nicht  erfüllt  ist  Da  nach  dem  Ueber- 
schreiten  von  Punkt  v  durch  Rad  0  in  der  Fahrrichtung  von  0  nach  l 

dM,  —  —  (100  —  69)  da 

einen  negativen  Werth  hat,  so  nimmt  das  negative  Mt  weiter  zu. 
Beim  Ueberschreiten  des  Punktes  v  durch  das  nächste  Rad  dagegen 
ist  mit 


$2* §121  =  -67, 


2P  +  ^2^=  -  10°  bi8  ~  4° 

Ü  c 

die  Maximalbedingung  erfüllt,   wir  erhalten,   wie  schon  für  Ox  be- 
rechnet, 

l  9 

^?  PQ  —  a)  =  2314,         ^  Pa  —  20>2 

9  0 

und  also  das  Grenzmoment  und  den  wirklichen  oberen  Grenzwerth 
von  /Sj 

*  -  -  (£  -  S)  20>2  -  S 2314  - 1476  mtn > 

^  =  20,14  +  ^  =  83,48  tn. 

Auch  für  T0  konnten  wir  in  Beispiel  27  mit  Zug  I  einen  grosse- 
ren oberen  Grenzwerth  erreichen  als  mit  Zug  II.  Bei  der  betreffen- 
den Laststellung,  welche  mit  der  soeben  für  SL  verwendeten  über- 
einstimmt, ist  die  durch  A.  19,  14)  gegebene  Maximalbedingung 

0  0 

wegen 

l  9 

t2P  =  ^125  =  G'9'         ^P- 16  bis  10 

ü  0 
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nicht  erfüllt.  Die  Erfüllung  tritt  jedoch  ein,  wenn  der  Zug  in  der 
Fahrrichtung  von  0  nach  l  mit  dem  nächsten  Rade  bei  v  =  2,5  an- 
langt.    Wir  erhalten  dann 

I  V 

t2p  =  %121  =  6'7>        2*~  10  bis  4 

0  0 

and  mit  den  oben  für  5t  benutzten  Summenwerthen  nach  A.  19,  11) 

V  l 


0  0 


_  _  195  _  42>6  ■  20>2  _  ?314 7855  tn 

—         iy'°  46.2,6  45    —  i»,OOtn. 

Fällungsglieder.  Zweiter  Grenzwerth.  Bei  der  in  Beispiel  27 
zur  Berechnung  der  zweiten  Grenzbeanspruchung  der  Füllungsglieder 
gewählten  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  o, 
finden  sich  (St  und  T0  könnten  unberücksichtigt  bleiben,  da  ihre 
zweiten  Grenzwerthe  für  Eigengewicht  allein  eintreten) 


o 

12  „  -39 

21  „  -57 

39  „  —138 

49  „  —  l,2oo 

0    „      0 

12  „  -27 

27  „  —30 

39  „  —51 

„T<  -^49 142  49  „  -134. 

Es  trifft  also  nur  für  T4  die  Maximalbedingung  nicht  zu. 

Bringen  wir  zur  Berechnung  des  genauen  Grenzwerths  von  TA 
das  zweite  Bad  über  c  =  17,5,  so  wird  mit 

10  • 


V   S2 

**  12=     9,3 

45 

n  #3 

*7'6  27  -     34,5 

45 

n  #4 

130  39  —     113 

46 

7*   Ä> 

°?  49=      l,loo 

46                       ' 

T 

79    *0 

-5-0-    o 

T 

77    ±\ 

--g-12 6,6 

n   *2 

-- g-27 21,0 

77    ^9 

-64r*9 493 
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j2P ^  =  -156, 

0 


]£p+ tE£c2p — 129  bis  - 312 

0  c 

die  Bedingung  2)  erfüllt  und  es  ergeben  sich  zur  Berechnung  nach  1) 
und  der  Tabelle  in  Beispiel  26 

c 

2rPa  =  6(17,5+16,2+7,8+6,5+5,2)+4(15+4)  +  5(12+l)=4G0, 

M.  -  %  460  +  *%%$  6  . 1,26  =  1990  mtn, 

sodass  der  gesuchte  Grenzwerth 

TA 1,67-^=12,96  tn. 

Damit  sind  sämmtliche  Qrenzbeanspruchungen  bestimmt.  Dieselben 
wurden  am  Schlüsse  des  vorigen  Beispiels  mit  den  dort  erhaltenen 
zu  sam  mengestellt 

Beispiel  29.     Lastäquivalente  bei  beliebigen  Systemen. 

Für  das  in  Beispiel  26  behandelte  Balkenfachwerk  sind  diejenigen 
gleichmässig  vertheilten  Lasten  #  zu  ermitteln,  welche  gleiche  Grenz- 
werthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  wie  die  Radlastzüge  in 
Beispiel  27  ergeben. 

Gurtungsglieder.  Der  Drehpunkt  u  liegt  innerhalb  l.  Nach 
§  26,  1)  hat  man,  wenn  ms  den  von  den  Radlastzügen  allein  her- 
rührenden Theil  des  oberen  Grenzmoments  Ma  bezeichnet, 

W  PSSS  U  (I  -  C  —  V)  +  €V  ' 

Es  folgen  daraus  mit  den  in  Beispiel  27  berechneten  ms  nachstehende 
Lastäquivalente  in  Tonnen: 

fä'0.  1»  -  -M-^W  "  2>69 

»      °*  7,5  .  35  +  2,67^6  ' 

»      U*  12,6  .  25  +  7,5  .  12,6     -  ^°ö 

n  ?_i_?37 o  ß5 

»      U*  17,6  .  15  +  12,5  .  17,6  'P° 

,\  2  .  666 ~  « «j 

»      Uö  "22,6  .  5  +  17,6  .  22,5     —  '>°° 
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«^  * 5.35+^.7,5        -2>68 

TT  2  •  454 O  RA 

»      U*  10  .  25  +  7,6  .  12,5      —  *,Q* 

TT  *  •  682 =  2  62 

»      U»  15  .  15  +  12,5  .  17,5  *>°* 

-rr  2  •  649 ^  f»o 

*      ^4  20  .  5  +  17,5  .  22,6      ~~  '>°°' 

Hiernach  ist  die  übliche  Wahl  eines  constanten  p  vom  selben  Werthe 
wie  für  die  Momente  Mx  eines  vollwandigen  Trägers  gleicher  Spann- 
weite (2^63  tn  nach  der  Tabelle  in  Beispiel  8)  gerechtfertigt.  Man 
kann  etwas  nach  oben  abrunden. 

Füllungsglieder.     Der   Drehpunkt  u   liegt    ausserhalb   l    Nach 
§  26,  3)  5)  hat  man  für  die  beiden  Grenzbeanspruchungen 

2*p  2rc 

(2)  *  =  (l~p)  (*-*)'         V^~ci} 

worin  mit  Zug  II  von  v  bis  l}  Vorderrad  0  bei  v, 

i 

(3)  s,=.^P(l-a) 

und  mit  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 

0 

(4)  re  =  2'Pa- 

0 

Die  $„  rc  wurden  in  Beispiel  27  berechnet.  Wir  erhalten  damit  in 
Tonnen: 

2 .  2518             0  ß«           M                2.0 
*  =      42,5.45      =  2'63>       * OTÖ °° 

2  .  1989  0  ko  2  •  22,2       _  r  ß1 

=  2,53  „,    «ift      ™  ö?bl 


für  S, 

» 

s, 

» 

s3 

» 

st 

» 

s6 

» 

T0 

;j 

2*1 

V 

^ 

37,5 .  41,84  '  2,5 . 3,16 

2.1624  _oeq  2 .  130  q  Qf 

32,5 .  36,24  —  *>0J  7,6 . 8,72  °'  J° 

2.1125  OA7  2  .  275  _  ft  ng 


27.5 .  30,61  '  12,5 .  14,39 

2.776  _  o  fiQ                          2.60*  =  o  90 

22.6 .  25,31  ~  *'°ö  1 7,6 .  19,69  > 

2.2518  _263  2.0 = 

42,5 .  45             *PÖ                            0.0  °° 

2-1989  _„_                          2.22,8  &  4g 

J>°*  9  ft     A  94.  ^*0 


37,5.41,76  '  2,5.3.24 

2.1524  ofi1  2.130  „7Q 


32,5.35,83  !  7,5.9,17 
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für  T3     P=ifyS&  =  2>&1>     ^^SS"^06 

T  2 .  776  g  --  2 .  504       =  g  q7 

*        4  22,5 .  24,94  *>  17,5 .  20,06  '      * 

Für  die  in  Beispiel  27  mit  Zug  I  berechneten  oberen  Grenzwerthe 
von  Sx  und  T0  würden  §  26  zufolge  die  Lastäquivalente  nach  1)  sein: 

2  .  1435  07ft, 

g°25.42,5  +  0.2t5  =  2>70tn' 

2  .  574  0,Ai 

*-10.  42,5  +  0.  2,6  =  2'70tD- 

Das   Lastäquivalent    für    den    oberen  Grenzwerth   der   Stützen- 
reaction  ist  bestimmt  durch  den  ersten  Ausdruck  2)  mit  v  =  z  =  0 

2*0         2  .  2794         0-ß 

P  —  -|T  =  -451«—  =  2,76  tn . 


Aufgabe  29.     Laatäquivalente  bei  beliebigen  Systemen. 

Die  in  §  26  gegebenen  Beziehungen  so  umzuformen,  dass  die 
Berechnung  der  Grenzwerthe  von  Ma,  V  mit  Rücksicht  auf  die  Last- 
äquivalente direct  befahrener  voll  wandiger  Träger  erfolgen  kann. 

a)  Drehpunkt  u  ausserhalb  l  (Gewöhnlicher  Fall  bei  Berechnung 
von  Füllungsgliedern).  Liegt  der  Drehpunkt  für  M3  ausserhalb  der 
Spannweite,  so  haben  wir  den  ersten  Grenzwerth  dieses  Moments 

und  das  Lastäquivalent 

p     ii  —  z)  (i  —  v)  > 

worin  mit  Zug  II  von  v  bis  l,  Vorderrad  0  bei  v, 

i 

Nach  A.  11,  9)  11)  hat  man,  wenn  jp0  das  Lastäquivalent  zur  Berech- 
nung des  pos  max  Vx  im  Querschnitte  x  =  v  eines  durch  den  an- 
genommenen Lastzug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der 
Spannweite  l  bedeutet, 

2« 

V 

P°  ~  (l  -   V)*  ' 

Damit  folgt  im  vorliegenden  Falle  zur  Berechnung  des  ersten  Grenz- 
werths 
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(!)  P  =  — fA 

und  als  Ausdruck  dieses  Grenz werths  selbst 

(2)  M,  =  m,  +  £(l-v)*p,. 

Für  den  zweiten  Grenzwerth  von  M9  fanden  wir 

m,  =  m.  +  ~  c^ 

und  das  Lastäquivalent 

worin  mit  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 


o 


Nach  A.  11,  10)  12)  hat  mau,  wenn  pc  das  Lastäquivalent  zur  Be- 
rechnung des  neg  max  Vx  im  Querschnitte  x  =  c  eines  durch  den 
angenommenen  Lastzug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers 
der  Spannweite  l  bezeichnet, 


Pc  = 


2r 


Damit  folgt  im  vorliegenden  Falle  zur  Berechnung  des  zweiten  Grenz- 
werths 

(3)  p  =  T* 

und  als  Ausdruck  dieses  Grenzwerths  selbst 

(4)  m.  =  m,  +  l-=f  <?Pe. 

Nach  §  26  haben  wir  zur  Berechnung  des  oberen  Grenzwerths 
der  Stützenreaction  V 

(5)  p^Pc     mit    v  —  0, 
sodass  dieser  Grenzwerth  selbst  wird 

(6)  F=»  +  ^- 

Der  untere  Grenzwerth  SB  tritt  für  die  feste  Last  allein  ein. 

Wollte  man  für  u  ausserhalb  l  aber  z  gleich  0  oder  l  (das  heisst 

*  

auch  c  =  0  oder  v  =  l)  im  Falle  bewegter  Radlastzüge  den  oberen 
Grenzwerth  von  M8  (der  untere  tritt  für  Eigengewicht  allein  ein) 
entsprechend  der  Bemerkung  am  Schlüsse  des  §  25  mit  Zug  I  an- 
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statt  mit  Zug  II  berechnen,  so  würde  bei  Berechnung  mit  Last- 
äquivalenten  die  Formel  §  24,  3)  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte 
Last  mit  dem  unter  b)  angeführten  Lastäquivalente  zu  verwenden 
sein.  Wie  bei  Berechnung  mit  Radlastzügen,  so  kann  man  natürlich 
auch  bei  Berechnung  mit  Lastäquivalenten  beide  Grenzwerthe  probe- 
weise ermitteln  und  hat  dann  den  numerisch  grössten  zu  wählen. 

b)  Drehpunkt  u  innerhalb  l  (Gewöhnlicher  Fall  bei  Berechnung 
von  Gurtungsstäben).  Liegt  der  Drehpunkt  für  Mt  innerhalb  der 
Spannweite,  so  tritt  der  untere  Grenz werth  des  Moments  für  die  feste 
Last  allein  ein.  Bezüglich  des  oberen  Grenzwerths  fassen  wir  zu- 
nächst den  allein  wichtigen  Fall  ins  Auge,  dass  u  zwischen  c  und  v 
liegt     Nach  §  26,  1)  2)  hat  man  für  u  =  c  wegen  z  =  0 

V  l 

(7)  p-rjü1.)  mit  *-Lr2ft  +  T2p('-) 

und  für  u  =  v  wegen  z  =  l 

c  l 

(8)  *>  =  c-(^h)  mit  m>°=-r2 Pa  +  t 2 '*('-«)• 

ü  c 

Da  nun  nach  A.  11,  7)  8)  für  die  inax  Mx  eines  durch  den  Lastzug  I 
direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  l 

W      *-W=ä)    mit    ^^Lz^^Pa+^PQ-a), 

v  '  0  x 

so  gilt  im  Falle  7)  dasselbe  p  wie  nach  9)  bei  x  =  v  und  im  Falle  8) 
dasselbe  p  wie  nach  9)  bei  x  =  c,  das  heisst  wir  können  den  obe- 
ren Grenzivcrth  von  Mg  mit  demjenigen  p  berechnen,  welches  für  einen 
durch  den  angenommenen  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger 
der  Spannweite  l  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht.  Wenn 
dies  zunächst  nur  für  u  «  c  und  u  =  v  festgestellt  wurde,  so  gilt 
es  doch  auch  mit  genügender  Genauigkeit,  wenn  u  zwischen  c  und  v 
oder  sonst  nahe  diesen  Punkten  liegt  (Beispiele  29,  30,  32).  Man 
kann  etwas  nach  oben  abrunden.  Einen  weiter  vorkommenden  Fall 
wollen  wir  im  Folgenden  betrachten. 

ß)  Drehpunkt  u  an  der  Grenze  von  l  (Füllungsglieder  von  Dreiecks- 
trägern, gewissen  Trapezträgern  u.  s.  w.).  Liegt  der  Drehpunkt  von 
M,  gerade  an  der  Grenze  der  Spannweite,  so  tritt  der  untere  Grenz- 
werth  des  Moments  wie  im  Falle  b)  für  die  feste  Last  allein  ein. 
Der   obere   Grenzwerth   könnte  je   nach   den   anzunehmenden   Last* 
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Systemen  und  den  Werthen  von  c,  v,  l  mit  Zug  I  oder  Zug  II  ent- 
stehen. Der  Berechnung  mit  Zug  II  entsprechen  die  Lastäquivalente 
und  Grenzwerthe  unter  a).  Gewöhnlich  liefert  jedoch  Zug  I  ungün- 
stigere M9  und  es  haben  dann  diesem  auch  die  Lastäquivalente  zu 
entsprechen.  Wir  erhalten  nun  nach  §  26,  1)  2)  für  u  =  0  wegen 
z  =  v 

0  c 

Da  nach  9)  für  einen  durch  den  angenommenen  Lastzug  I  direct  be- 
fahrenen vollwandigen  Träger  der  Spannweite  l 

0  x 

so  gilt  im  Falle  10)  dasselbe  p  wie  nach  11)  für  Z  =  t?,  x  =  c,  das 
heisst  wir  Mnnen  im  Falle  u  =  0  den  oberen  Orenzwerth  von  M8  mit 
demjenigen  p  berechnen,  welches  für  einen  durch  den  angenommenen 
Lastmg  I  direct  befahrenen  voUvoandigen  Tröget*  der  Spannweite  v  dem 
max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht 

Für  u  =  l  ergibt  sich  in  ganz  analoger  Weise  wie  vorstehend, 
dass  der  obere  Grenzwerth  von  Mn  mit  demjenigen  p  zu  berechnen 
ist,  welches  bei  einem  durch  den  angenommenen  Lastzug  I  direct 
befahrenen  vollwandigen  Träger  der  Spannweite  l  —  c  dem  max  Mx 
bei  der  Trägermitte  entspricht.  Doch  ist  hiervon  der  symmetrischen 
Anordnung  fast  aller  Träger  wegen  kaum  jemals  Gebrauch  zu  machen. 

Bemerkungen.    Wir  hätten  die  Grenzwerthe  2)  4)  noch  schneller 

ohne  Rücksicht  auf  die  Beziehungen  des  §  26  ableiten  können.   Liegt 

der  Drehpunkt  u  ausserhalb  der  Spannweite  l,  so  hat  man  nach  §  25 

bei  Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  l7  Vorderrad  0  bei  v, 

i 

M,  =  SR.  +  j^PQ  -  a)  -SR.  +  -y-  s, 

V 

und  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 

c 

M9  =  3RS  +  l-^^Pa  -  SR,  +  l-^rc 


Da  nun  nach  A.  11,  9)- 12) 

2s9  =p9(l  —  v)\  2re  =  pc<?, 

so  gehen  vorstehende  Ausdrücke  für  Ms  sofort  in  2)  4)  über.  Die 
zuerst  gegebene  Ableitung  lässt  den  Zusammenhang  mit  den  Gleich- 
ungen des  §  24  besser  erkennen.    Zu  beachten  ist,  dass  die  Formeln 
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unter  a)  ihrer  Entstehung  gemäss  nicht  nur  näherungsweise  sondern 
genau  zu  denselben  Werthen  führen  müssen  wie  die  directe  Berech- 
nung mit  Lastzug  IL 

Die  Zahlenwerthe  von  p,  welche  den  obigen  Resultaten  zufolge 
dann  anzuwenden  sind,  wenn  die  Züge  I  und  II  nach  den  An- 
deutungen Fig.  23  und  22  zusammengestellt  werden,  lassen  sich  aus 
den  Tabellen  des  Beispiels  8  entnehmen.  Wir  empfehlen  übrigens 
wiederholt  und  trotz  vorstehender  Ermittelungen,  mit  den  wirklichen 
Lasten  zu  rechnen,  was  besonders  in  allen  denjenigen  Fällen  ge- 
schehen sollte,  für  welche  zuverlässige  Lastäquivalente  nicht  be- 
kannt sind. 

Weitere  Formeln  und  Regeln  zur  Berechnung  mit  Lastäquivalen- 
ten enthalten  die  Aufgaben  11,  29,  32,  34,  35,  36,  37,  48,  über  An- 
wendungen siehe  die  Beispiele  9,  11,  30,  32,  37,  43,  48,  53,  56,  61, 
64,  67,  70,  71,  72,  73,  74,  111,  114,  117,  121,  124,  127,  130. 

Beispiel  30.  Berechnung  beliebiger  Systeme  mit  Lastäqui- 
valenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  26  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungen  wie  für  die  bewegten  Radlastzüge  des  Beispiels  27  entstehen. 

Abgesehen  von  der  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  in 
Beispiel  26  Gegebene  gültig.  Da  für  die  Gurtungsglieder  der  Dreh- 
punkt u  innerhalb  l  liegt,  so  kann  die  Berechnung  ihrer  oberen 
Grenzbeanspruchungen  ganz  wie  in  Beispiel  26  mit  constantem  p 
erfolgen  und  zwar  wäre  wie  für  die  max  Mx  eines  durch  den  an- 
genommenen Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der 
Spannweite  45  m  zu  setzen  p  =  2,63  tn  (Beispiel  8).  Wird  nach 
oben  abgerundet  2,7  gewählt,  so  bleiben  sämmtliche  in  Beispiel  26 
berechnete  Gurtungskräfte  ungeändert. 

Für  die  Füllungsglieder  liegt  der  Drehpunkt  u  ausserhalb  l,  so- 
dass sich  nach  A.  25,  2)  4)  die  Grenzmomente  ausdrücken 

(i)      M.  =  m,  +  £(p-vyPv,  Ma~m,  +  l-^(*pc, 

unter  p„,  pc  diejenigen  Lastäquivalente  verstanden,  welche  für  einen 
durch  den  angenommenen  Zug  II  direct  befahrenen  vollwandigen 
Träger  der  Spannweite  45  m  dem  pos  max  Vx  bei  x  «  t>,  bezw.  dem 
neg  max  Vx  bei  x  =  c  entsprechen.     Dieselben  sind  der  Tabelle  des 
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Beispiels  8  zu  entnehmen.  Wir  erhalten,  im  Uebrigen  ganz  wie  in 
Beispiel  26  vorgehend,  folgende  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungs- 
glieder in  Tonnen: 

5,  =  20,14  +  ^  ^  2,79  =  80,22 
8,  =  13,58  4-  -%f^j-  2,83  =  54,63 
S»-    7,09  + -^f^gf  2,88  =  37,70 

8*=  4'96  +  w  :  llf  2>98  "  29>07 
^    =  J'62  +  557^55  3>07  =  20'3?> 

S«  "  20'14  -  "90^  °°   "       20>14 

*  - 13>58  -  -W$T  7'45  =     12'48 

3>  =     7>09  ~  To 5  637,f  4>62  -  2'43 

Sd=    4,96-^|^-3,52 2,96 

S*  "    !>62  -  9^S^  3'29  -  -  10>55' 
T0  =  -  19,50  -  -^7i£-  2,79  -  -  75,49 

T,  -  -  16,68  -  29S0 '  ffi  2,83  =  -  61,99 
Tt  =  -  9,95  -  -i^f8f  2,88  =  -  40,60 
T3  =  -  5,34  -  679'05;6247;25'  2,98  -  -  27,77 
T4  =  _    1,67  -  'g  ;  gf  3,07  -  -  18,18, 

T0  --  19,50  +  -gfS-  oq  =-19,50 
T,  =  -  16,68  +    970° ;  Ifl    7,45  =  -  15,20 

*•.--  9-95  +  W4'62  =  -  3'97 

Ts  =  -  5,34  +  ^^3,52=  4,42 
T4=-    1,67  +  ~^~  3,29  =       12,74. 


156  Dritter  Abschnitt.  —  B.  30. 

Der  obere  Grenzwerth  der  Stützenreactionen  ergibt  sich  nach  A.  29, 6) 
mit  j>9  «=»  2,76 

F— «+^  =  20,25 +  ^V^  =  82,35  tn. 

Die  gefundenen  Werthe  stimmen,  soweit  nicht  kleine  Differenzen 
durch  vernachlässigte  Decimalstellen  und  die  Interpolation  der  p  be- 
dingt sind,  vollständig  mit  den  in  Beispiel  27  mit  Zug  II  erhaltenen 
überein.  Da  für  Slf  T0  wegen  c  =  0  auch  z  «=  0  ist,  so  sind  jedoch 
dem  am  Schlüsse  von  A.  29,  a)  Gesagten  zufolge  mit 

(2)  M,  =  (l-v)^ 

und  dem  für  die  Gurtungskräfte  verwendeten  p  =  2,7  tn  noch  etwas 
ungünstigere  obere  Grenzwerthe  als  oben  berechnet  zu  erwarten,  und 
in  der  That  erhält  man 

S,  =       20,14  +  ^-f  2,7  -       81,70  tu , 

T0  -  -  19,5    -  ^£-^  2,7 76,88  tn , 

entsprechend  den  in  Beispiel  27  mit  Zug  I  berechneten  Werthen 
81,73  und  —  76,88  tn. 

Bemerkungen.  Vergleicht  man  die  hier  gegebene  Berechnung 
der  Grenzwerthe  mit  der  in  Beispiel  26  durchgeführten,  so  zeigt 
sich,  dass  durch  Einführung  unsrer  genauen  Lastäquivalente  die  Rech- 
nung gegenüber  der  gewöhnlichen  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte 
Last  nicht  erschwert  sondern  erleichtert  wird,  indem  die  Bestimmung 
der  z  unterbleiben  kann. 

Angenommen  wir  sollten  die  Gurtungskräfte  nachträglich  für 
p  =  2,63  berechnen,  so  kann  dies  mit  Rücksicht  auf  die  voraus- 
gegangene Berechnung  mit  p  =  2,7  in  abgekürzter  Weise  geschehen. 
Hätten  wir  das  Eigengewicht  wie  die  Verkehrslast  nur  in  den  Kno- 
tenpunkten des  Untergurts  angreifend  gedacht,  so  würden  sich  nach 
B.  26,  9)  die  neuen  Grenzwerthe  einfach  durch  Multiplication  der 
erstberechneten  mit 

0,9  +  2,63   _nQQ 
0,9  +  2,7    -  °'y8 

ergeben.     Im  vorliegenden  Falle  lässt  sich  mit  Rücksicht  auf 

2,63  :  2,7  =  0,97 

und  die  Berechnung  in  Beispiel  26  wie  folgt  verfahren. 
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0,  -  -  10,81  -  ^jj**  -  -   42,77 

02 24,89  -  "'^g380  —  —   97,74 

Os  =  —  32,61  -  °'9J6^9  =  — 128,05 

04  =  -  36,67  -  0,967-9660 143,72 

06  =>  -  37,83  —  0,976684 148,41, 

Ut  —  18,35  -f  °-9748262  _    7^30 
ü,  =  28,69  +  0,9754464  =  112,04 

ET,  =  34,65  +  °'97.[8599  =  134,83 
Ut  —  38,83  -f  °'97e  666  =  146,50. 


Aufgabe  80.     Parallelträger  beliebigen  einfachen  Systems. 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  von  Parallelträgern  beliebigen 
einfachen  Systems  mit  horizontalen  Gurtungen  bei  bewegter  Ver- 
kehrslast anzugeben. 

Es  seien  0,  U,  Y  die  Beanspruchungen  der  durch  einen  Schnitt  s 
getroffenen  Stäbe  des  Obergurts,  Untergurts  und  der  Füllung,  M,  das 
Moment  der  äussern  Kräfte  links  v»n  $.  Dann  haben  wir  zur  Be- 
rechnung der  Gurtungen  (Fig.  46,  47) 

(i)  M,  +  oh  =  o,  o--4r, 

(2)  M9—  Uh  =  0,  ü=       Br- 


unei zur  Berechnuog  des  Füllungsglieds,  wenn  das  obere  oder  untere 
Vorzeichen  gilt,  jenachdem  das  Glied  von  s  aus  nach  dem  Träger- 
theil  vor  s  ansteigt  oder  abfällt, 

(3)  JJf.+  FooA^o,  r=  +  |if 

Diese  Gleichungen  gestatten  mit  Rücksicht  auf  die  Ausdrücke  für  Ms 
in  §§  23—25  alle  Stabkräfte  bei  beliebiger  Belastung  und  die  Grenz- 
werthe der  Stabkräfte  für  gleich  massig  vertheilte  bewegte  Last  und 
bewegte  Radlastzüge  zu  berechnen.    Dabei  ist  zu  beachten,  dass  der 


(6) 
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Momentendrehpunkt  u  für  die  Gurtungsstäbe  innerhalb,  für  die  Fül- 
lungsstabe ausserhalb  der  Spannweite  l  liegt. 

Bei  gleichmässig  vertheilter  bewegter  Last  von  constantem  Werthe 
p  per  Längeneinheit  beispielsweise  haben  wir  mit  §  24,  2)  die  Grenz- 
werthe  der  Gurtungskräfte 

(4)  0  =  0  —  [u(l  —  c  —  v)  +  cv]£9       0  =  0, 

(5)  U=  U  +  [«(<  -c-v)  +  cv]  f,       17-  U, 

und  mit  §  24,  3)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder 

y-  »  ± « - «)  o  -  •)  ffi  -  »  ±  fef.H, 

Diese  letzten  Gleichungen  wurden  auf  anderem  Wege  schon  in  Auf- 
gabe 21  gefunden.     Die  u  in  4)  und  5)  sind  verschieden. 

Ist  der  Träger  durch  Radlastzüge  befahren  und  es  sollen  die 
Grenzwerthe  der  Stabkräfte  doch  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
theilter bewegter  Lasten  berechnet  werden,  so  bleiben  nach  Aufgabe 
29  die  Formeln  4)  5)  ungeändert,  während  mit  A.  29,  1)  3)  aus  6) 
entstehen 

(7)  ». 

Diese  Ausdrücke  hätten  wir  auch  durch  Einsetzen  von  A.  29,  2)  4) 
in  obige  Gleichung  3)  erhalten  können,  sie  müssen  genau  dieselben 
Grenzwerthe  wie  die  Berechnung  mit  Zug  II  selbst  ergeben. 

Wenn  für  c  =  0  oder  v  =  l  (das  heisst  auch  z  =  0  oder  l) 
nach  6)  mit  dem  für  die  Gurtungskräfte  verwendeten  p  ein  un- 
günstigerem oberer  Grenzwerth  als  nach  7)  entsteht  (der  untere  tritt 
für  Eigengewicht  allein  ein),  so  kann  man  A.  29  zufolge  diesen  als 
massgebend  ansehen.  Der  Vergleich  von  6)  mit  7)  zeigt  wieder, 
dass  durch  Einführung  richtiger  Lastäquivalente  die  Berechnung 
nicht  erschwert  sondern  erleichtert  wird. 

Beispiel  3L  Parallelträger.  Einfaches  System  des  gleich - 
schenkliohen  Dreiecks.  Berechnung  für  gleichmässig  vertheilte 
bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Parallelträger 
einfachen  Systems   des   gleichschenkligen  Dreiecks   zur  Verwendung 
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kommen.  Gewünschte  Trägerhohe  und  Felderzahl  A  =  6  m,  n  =  9. 
Verkehrslast  per  Längeneinheit  Träger  p  =  2,1  tn ,  Eigengewicht 
g  =  0,9  tn.  Von  Letzterem  kommen  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte 
des  Obergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift  und  0,3  tn  auf 
diejenigen  des  Untergurts.  Die  Berechnung  nach  den  Formeln  für 
vorausbestimmte  Knotenpunktslasten  durchzuführen. 

Der  Träger  kann  unter  obigen  Bedingungen  noch  mit  oben 
liegender  oder  unten  liegender  X-Gurtung  hergestellt  werden  (Fig.  71 
und  73).  In  beiden  Fällen  hat  man  nach  §  24,  4)  5)  mit  J  =  <7+  p 
die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen 

7  =  Ü  =  L_±5  _  67,5  tu ,     SB  ~|-'  =  0-^-6  =  20,25  tn. 

Für  die  Gurtungskräfte  wollen  wir  die  oberen  Grenzwerthe  allein 
berechnen,  neben  welchen  bei  der  Dimensionirung  nur  das  Verhält- 
niss  der  unteren  Grenzwerthe  zu  den  oberen  interessirt  Dasselbe 
ist  im  vorliegenden  Falle  genau  oder  genügend  genau 

q   ""    3    S  10 ' 

Fall  I.  X-Gurtung  oben.  Fig.  71.  Wenn  die  X- Gurtung  oben 
liegt  und  die  Fahrbahnlast  in  den  Knotenpunkten  derselben  angreift, 
so  hat  man   nach  §  29  die  oberen  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte 

(1)  Xm t»(n  —  *n)\k, 

(2)  Zm  =  [(2m  -  1)  (2n  -  2m  +  1)  -  -~^\  g 

and  die  Eigengewichtsbeanspruchung  und  Grenzbeanspruchungen  der 
Füllungsglieder 


(3) 


rm  =  ?)m+(«-m)'f£f, 

Xm  ~  &"1  ~  m    2^h ' 


Diese  Gleichungen  nehmen  für  den  vorliegenden  Fall  mit  n  =  9, 
X  =  5,  h  =  6,  d  =  6,5,  g  =  0,9,  gM  =  0,3,  p  — 2,1,  3  =  3  folgende 
Formen  an 

X*  =  —  w(9  —  m)—9 

Zm  =  (2m-l)(19-2m)g+£, 
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2)m  =  22,75  —  4,875  m, 
Ym  =  2)ro  +  0,632  (9  -  ♦»)», 
Ym  =  ?)m  -  0,632  m* . 

Wir  erhalten  damit  nachstehende  Werthe  der  Stabkräfte  in  Tonnen. 


z,  =  - 

50,00 

Zx 

=    27,81 

*,-- 

87,50 

Z% 

—    71,56 

x,=._ 

112,50 

za 

=.  102,81 

x4  =  - 

125,50 

Z, 

z* 

—  121,56 
=  127,81 

9,- 

17,88 

*i- 

58,32 

*i- 

17,24 

9,- 

13,00 

*.- 

43,97 

*.- 

10,47 

9.  - 

8,13 

*.- 

30,88 

*.- 

2,44 

a- 

3,25 

F«- 

19,05 

r4  =  - 

6,86 

D5  = 

-    1,63 

*5~ 

8,49 

F5  =  - 

17,43 

S.- 

—    6,50 

li- 

-    0,81 

r8  =  - 

29,25 

Ä- 

—  11,38 

^7  = 

-    8,85 

F,-- 

42,34 

»8- 

—  16,25 

r8  = 

-  15,62 

r8  =  - 

56,70 

2)9  = 

-  21,13 

*.- 

—  21,13 

*.-- 

72,32 

Werden  die  punktirten  Stäbe  angebracht .  (und  damit  die  Fahr- 
bahnlast auch  durch  die  Endverticalen  übertragen),  so  hat  man  nach 
Aufgabe  19  für  jede  Belastung  X0  =  0  und  die  Grenzwerthe  von  V0 
zufolge  A.  19,  6)  10) 

*o ¥  =  -°-^  =  -l,5tn, 

F.-«*,-«--  1,5  -ü^ü-  -4,13  tn. 

Damit  ist  der  Symmetrie  des  Trägers  wegen  die  Berechnung  beendigt. 
Die  gefundenen  Grenzwerthe  sind  in  Fig.  72  eingetragen. 

Fall  II.  X-Gurtung  unten.  Fig.  73.  Wenn  die  X-Gurtung  unten 
liegt  und  die  Fahrbahnlast  in  den  Knotenpunkten  der  Z- Gurtung  wirkt, 
dann  sind  nach  §  29  die  oberen  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte 

(4)  Xm  =  m(n- w)^, 

(5)  Ä,_-[(2m-l)(2n-2m+l)-?^]g 
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und  die  Eigengewichtsbeanspruchung  und  Grenzbeanspruchungen  der 
Füllungsglieder 


(6) 


[9.__(Ä_2w+£)£« 

Ym  =  9«  -  («  -  «0  (n  -  »  +  1)  f^ , 
ir--9.  +  m(m-l)J^. 


Für  den  jetzigen  Fall  entstehen  daraus  mit  n  =  9,  A  =  5,  A  =  6, 
rf  =  6,5,  g  =  0,9,  gx  =  0,3,  #,  «=  0,6,  p  =  2,1,  g  =  3  die  folgenden 
Formen: 

« 

£ra  =  >»(9  —  m)  ^  , 

3„  =  _  (2m  -  1)  (19  -  2m)  g  +  J- , 
$m  =  4,875  m  — 23,562, 
Tm  -  %a  -  0,632  (9  -  m)  (10  -  m) , 
Tm  =  8»  +  0,632  m(m  — 1), 
und  hieraas  ergeben  sich  die  nachstehenden  Werthe  der  Stabkräfte 


in  Tonnen: 

X,  —    50,00 

Zi- 

—    25,31 

X2  =    87,50 

zt- 

—    69,06 

X3  =  112,50 

^3  = 

-  100,31 

X4  =  121 

5,00 

^4  = 

•1 

-  119,06 

-  125,31 

9,- 

-  18,69 

Yt- 

—  64,19 

r,-- 

18,69 

2),= 

—  13,81 

r*  = 

—  49,20 

**  =  - 

12,55 

2),  - 

—    8,94 

r3  = 

-  35,48 

r8  =  - 

5,15 

a- 

-    4,06 

*4  = 

—  23,02 

*4  = 

3,52 

&- 

0,81 

r6  = 

—  11,83 

r*  = 

13,45 

».- 

5,69 

Y6  = 

—    1,90 

Y6^ 

24,68 

2)7  = 

10,56 

?7  = 

6,77 

*i- 

37,11 

2)8  = 

15,44 

Y8  = 

14,17 

r„- 

50,83 

2)9  = 

20,31 

Y,= 

20,31 

*i- 

65,82 . 

Werden  die  punktirten  Stäbe  angebracht,  also  die  Auflager  im 
Untergurt  angeordnet,  so  hat  man  nach  Aufgabe  19  für  jede  Be- 
lastung Xq  =  0  und  zufolge  A.  19,  5)  9)  als  Grenzwerthe  von   VQ 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  lt 
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<bo  „  y  _  # » _  «■»  •  m  -  0,9^  _  _  19>88  tn 

Fo  =  »o  _  ^*  =  _  19;88  -  hP*^** 67,13  tn. 

Damit  ist  wieder  mit  Rücksicht  auf  die  Symmetrie  des  Trägers  die 
Berechnung  erledigt.  Die  Grenzwerthe  wurden  in  Fig.  74  ein- 
getragen. 

Anstatt  wie  oben  sämmtliche  Ym  zu  berechnen  und  auf  die  Y^n 
aus  der  Symmetrie  zu  schliessen,  hätte  man  auch,  wie  in  den  zwei 
nächsten  Beispielen,  nur  die  Ym  der  ersten  Trägerhälfte  direct  be- 
rechnen und  die  Y'm  aus  §  27,  5)  erhalten  können. 

Beispiel  82.  Parallelträger.  Einfaches  System  des  gleich- 
schenkligen Dreiecks.     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Parallelträger 
einfachen  Systems  des  gleichschenkligen  Dreiecks  nach  Anordnung 
von  Fig.  71  zur  Verwendung  kommen.  Trägerhöhe  h  =  6  m,  Felder- 
zahl n  =  9.  Das  Eigengewicht  von  g  =  0,9  tn  soll  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts  allein  vertheilt  gelten,  in  welchen  die  Fahr- 
bahnlast angreift.  Die  Berechnung  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  durchzuführen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungen  wie  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammengesetzt 
aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  entstehen. 

Da  die  X-  Gurtung  oben  liegt,  so  gelten  in  allen  anzuwendenden 
Formeln  die  oberen  Vorzeichen.  Nach  §  27,  5)  haben  wir  wegen 
Kx  =  0  allgemein 

und  weil  überdies  die  Stäbe  und  feste  Last  zur  Verticalen  durch  die 
Trägermitte  symmetrisch  angeordnet  sind,  so  genügt  es,  eine  Träger- 
hälfte zu  berechnen. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewicht  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  27,  12) 

3c  m  =  —  tn(n  —  m)g 


(2) 


2h  > 

Qm  =  [(2m  -  1)  (2»  -  2m  +  1)  -  1]  |£, 
D._(w-2»+l)2£. 
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Diese  Gleichungen  nehmen  mit  den  gegebenen  Werthen  und  d  =  6,5 
folgende  Formen  an: 

&,  =  —  m(9  —  m)^, 


Qm  =  (2m  -  1)  (19  -  2m)  ^  -  0,42, 
g)m  =  (5  -  m)  39 


40 

160 


8 

Wir  erhalten  danach  folgende  Stabkräfte  in  Tonnen: 

3E1  =  — 15,00  &  —  7,55  g),  =  19,50 
X,  =  -  26,25  32  -  20,65  ?)2  =  14,63 
X3  =  - 33,75  33  =  30,05  &  -  9,75 
£4=- 37,50        34  =  35,65        $4  —    4,88 

35-  37,55        9.-0. 

Die  vom  Eigengewicht  allein  herrührenden  Stützenreactionen  sind 

SB  =  9-±  =  0,45  .  45  =  20,25  tn. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  soeben  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für  die  oberen 
hat  man  nach  §  28,  6)  7) 

IXm  =  XOT  —  m(n  —  w)^-, 
Zm  =  3m  +  [(2m  -  1)  (2n  -  2m  +  1)  -  1]  g-, 
also  mit  Bücksicht  auf  2)  mit  j  =  #  -f-  p 

Hierin  ist  p  zufolge  Aufgabe  29  dasjenige  constante  Lastäquivalent, 
welches  für  die  max  Mx  eines  durch  die  angenommenen  Locomotiven 
direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  von  45  m  Spannweite  mass- 
gebend wäre.  Beispiel  8  liefert  nach  oben  abgerundet  p  =  2,7,  wo- 
mit q:g  =  4  und  in  Tonnen: 

X1  =  -    60  Zx=    30,2 

JX,  =  -  105  Z8  =    82,6 

X,  =  —  135  Z8  =  120,2 

Z4  —  -  150  Z„  =  142,6 

Z5=  150,2. 

Als  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder   hat   man   nach 
A.  30,  7) 
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(») 


Ym  =  %  +  £i(!-vypr, 

*m  "^  Dm         27ä  C  ^Cf 

unter  p9}  pc  diejenigen  Lastäquivalente  verstanden,  welche  für  einen 
durch  die  angenommenen  Locomotiven  direct  befahrenen  vollwandigen 
Träger  der  Spannweite  45  m  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  t;  =  tn  l} 
bezw.  dem  neg  max  Vx  bei  x  ■—  c  =  (w  —  1)  A  entsprechen.  Die- 
selben sind  der  Tabelle  des  Beispiels  8  zu  entnehmen.  Wir  erhalten 
damit  und  wegen  d:  2lh  =  13  :  1080  die  nachstehenden  Grenzwerthe 
in  Tonnen: 

Yt  -  19,50  +  13-0-£-  2,81  -  73,62 
Y%  =  14,63  +  ^f  2,84  -  56,50 
rs=*  9,75  +  l-^*f  2,93  -  41,49 
T4=   4,88  +  ^f  3,00  -  27,45 

r5=    °      +  "osT  3>19  ==  15>3G> 
yt  =  19,50  -  ij^-  <x>   -       19,50 
Yt  =  14,63-   '^5,71=       12,91 
rs=    9,75  -  ^08100'  3,95  =         5,00 
T4=    4,88-^**3,39  =  -    4,30 

r*=      °     -4öl?3'19==-15'36- 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreaction  ergeben  sich  nach  Aufgabe 
29  mit  p„  =  p0  —  2,76 

F  =  SB  +  \  —  20,25  +  1,38  .  45  —  82,35  tn 

und  (für  Eigengewicht  allein) 

V  —  SB  =  20,25  tn . 
Für  Y,  ist  c  =  0  und  findet  sich  aus 

(6)  Yt=^  +  (l-v)p^ 

mit  dem  für  die  Gurtungskräfte  verwendeten  p  =  2,7  noch  etwas  un- 
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günstiger    Yt  =  78  tn ,   sodass   man   diesen   oberen   Grenz  wert h    als 
massgebend  ansehen  kann  (A.  30). 

Bemerkung.  Hätten  wir  das  Eigengewicht  nicht  in  den  Knoten- 
punkten der  Z-Gurtung  allein  wirkend  angenommen,  so  würden  nur 
an  Stelle  von  1)  2)  4)  die  Formeln  §  27,  5)  10)  und  obige  Formeln 
3)  zu  verwenden  gewesen  sein.  Indessen  wird  die  gemachte  Annahme 
gewöhnlich  als  genügend  angesehen  (vgl.  die  Bemerkungen  zu  Bei- 
spiel 26). 

Beispiel  33.  Parallelträger.  System  des  gleichschenkligen  Drei- 
ecks.   Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Brückenträger  des  vorigen  Beispiels  für  bewegte  Radlast- 
züge, zusammengesetzt  aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18, 
zu  berechnen. 

Bis  zur  Ableitung  der  Grenzwerthe  ist  wie  im  vorigen  Beispiel 
zu  verfahren.  Auch  behalten  wir  als  untere  Grenzwerthe  der  Gur- 
tungskräfte die  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein.  Die 
oberen  Grenzwerthe  der  Gurtuugskräfte  und  beide  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Füllungsglieder  ergeben  sich  nach  §  30,  b)  wie  folgt. 

Belastung  durch  Zug  I   (Fig.  23  und  24)   von  0    bis  l,    Rad  0   bei 
(1)  Xm=3£„,  -[(n-m)^Pa-\-m^P(l-a)\  ±, 


0 

c 


(2)     Zm  =  B,„  +  [(2m  -  2m  +  1) ^i>a  +  (n—2m+  l)^P(a  -  s) 

0  *        c 

I 

+  (»»-i)2pC-«)]ja 


0 


.  m  —  1        7 

Belastung   durch  Zug  II  (Fig.   22)   von   v   bis   l,   Vorderrad   0   bei 
v  =  mk, 

(3)  Ym  =  ym  +  ±]>!r(!-a), 

V 

und    Belastung    durch    Zug    II    von    0    bis    c,    Vorderrad    0    bei 
c  =  (m  —  1)  A , 

c 

(4)  Ym-ym-±2Pa' 


0 
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Auf  der  zweiten  Trägerhälfte  würde  bei  Berechnung  von  Zm  wegen 
s  >  v  Rad  0  bei  c  stehen  müssen,  doch  haben  wir  ja  nur  die  erste 
Hälfte  zu  berechnen. 

Mit  Rücksicht  auf  die   in  Beispiel  6   gegebenen  Tabellen  der 

X,   liefert   1)  für  den  Obergurt  bei  Annahme  der  ersten  Richtung 

des  Zuges  I  (die  Resultate  für  die  zweite  sind  in  Klammer  bei- 
gesetzt): 

X,  =  -  15,00  —  ^  (8.  62,2  +  1 .  1947)  =  —  60,27  tn  (—  57,92) 
Xt  =  -  26,25  —  ^  (7 .  167  +  2 .  1499)  —  —  103,42  „  (—  102,54) 
X,  =  —  33,75  -  ^ (6 . 348   +  3 .  1089) 132,92  „  (— 132,69) 

Xt  =  -  37,50  —  ^  (5 .  580   +  4 .   764) 147,80  „  (-  146,83) , 

ferner  2)  für  den  Untergurt  bei  der  zweiten  Richtung  des  Zuges  I 
(Resultate  für  die  erste  in  Klammer  beigesetzt): 

Z,=    7,55  + [17.0 

+  8  .  6  .  3,7  -f-  1  .  2140]  rJg  =   29,01  tn  (  30,18) 

Z%  —  20,65  +  [15  (117  -  6  .    8,7) 

+  6  .  6  (  8,7  +  7,5)  +  3  .  1650]  ^  =  80,88  „  (  80,40) 
Z3  =  30,05  +  [13  (271  —  6.  13,7) 

+  4.6  (13,7  +  22,5)  +  5  .  1239]  j^«  118,18  „  (117,17) 
Zk  =  35,65  +  [11  (480  —  6  .  18,7) 

+  2.6  (18,7  +  67,5)  +  7  .   876]  ^  —  139,47  „  (138,76) 

Zh  —  37,55  +  [9  (764  -  6  .  23,7) 

+  0.6  (23,7  +  ^)  +  9  .  580]  JL  =  147,70  „  (145,37) 
und  schliesslich  3)  4)  für  die  Füllung: 

Y>  =  19,50  +  ^^-  =  73,62  tn 


540 

13 

.  174'1 

540 

13 

.  1321 

Yt  =  14,63  +  "— "  -  56,53  „ 
Y»  =    9,75  +  -^S-  =  41,55  „ 
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r4=    4,88  +  J^-  =  27,46  tn 
^5=    0       +JL^L=  15,36  „ 

Yt  -  19,50  -  -^-  -       19,50  tn 
Z,  =  14,63  -  üjj^i  -       12,91  „ 

F4=    4,88  -JLJ2L--    4,32  „ 

F6=    0       -  -i»^?L  =  -  15,36  „. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  ergeben  sich  bei  Be- 
lastung durch  Zug  II  von  0  bis  l,  Vorderrad  0  bei  0,  ebenfalls  mit 
Rücksicht  «auf  Beispiel  6, 

i 

o 

und  (für  Eigengewicht  allein) 

F=  SB  =  20,25  tn. 

Nach  §  30  wäre  ein  noch  grösserer  oberer  Grenzwerth  von  Yx 
als  oben  mit  Zug  II  berechnet  zu  erwarten  bei  Belastung  durch 
Zug  I  von  0  bis  l,  Rad  0  bei  v  =  A.  In  der  That  erhalten  wir  aus 
der  für  beliebige  Belastung  gültigen  Gleichung 

(5)  r,  -  &  +  [(«-i)2^  +  2p(^  -  «)]  Ä 

0  9 

mit  den  schon  für  Xt  verwendeten  ^ 

y.  =  19fi  +    »  •  62,2  +  1947    Jg  =  ^  ^ 

gegen  oben  erhaltene  73,62  tn.  Die  verhältnissmässig  grosse  Dif- 
ferenz erklärt  sich  durch  die  den  Radentfernungen  gegenüber  grosse 
Feldlänge. 

Bemerkungen.  Hätten  wir  das  Eigengewicht  nicht  in  den  Knoten- 
punkten des  Untergurts  allein  wirkend  angenommen,  so  würde  zwar 
die  Berechnung  der  Xm,  2)m,  $m  nach  andern  Formeln  als  in  Bei- 
spiel 32  (siehe  die  Bemerkung  zu  demselben)  zu  erfolgen  haben,  das 
obige  Vorgehen  aber  ungeändert  bleiben. 
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Wären  Tabellen  der  ^  nicht  vorbanden,  so  wurden  die  Sum- 
men in  1) — 4)  wie  in  Beispiel  27  oder  6  zu  berechnen  sein.  In- 
dessen wurde  bereits  an  letzterer  Stelle  darauf  hingewiesen,  dass  im 
Interesse  der  Zeitersparniss  und  Einfachheit  vor  Inangriffnahme  der 
Brückenberechnungen  grosserer  Bahnen  Tabellen  der  in  Beispiel  6 
gegebenen  Art  stets  angelegt  werden  sollten. 

Auch  im  vorliegenden  Beispiel  hätte  es  vollständig  genügt,  nur 
eine  Richtung  des  Zuges  I  in  Betracht  zu  ziehen.  Bei  unsern  Last- 
annahmen wirkt  auf  der  ersten  Trägerhälfte  von  Balkenträgern  ge- 
wöhnlich die  erste  Zugrichtung  am  ungünstigsten. 

Aufgabe  81.  Parallelträger.  Einfaches  System  des  gleich- 
schenkligen Dreiecks.     Maximalbedingungen  für  die  Stabkräfte. 

Die  Bedingung  für  Maxima  und  Minima  des  Moments  M,  bei 
bestimmtem  Kadiastsystem  für  die  Stabkräfte  des  Parallelträgers  ein- 
fachen Systems  des  gleichschenkligen  Dreiecks  zu  spezialisiren. 

Die  fragliche  Bedingung  lautet  nach  §  25,  9) 


x> 


0)  2*  +  K~c2*-t2*' 

0  CO 

und  da  in  unserm  Falle  nach  §  27,  1) — 3)  jede  Stabkraft  dem  zu- 
gehörigen Momente  M,  proportional  ist,  so  gilt  Bedingung  1)  auch 
für   die   Maxima   und    Miuima   der    Stabkräfte.      Nun    ergaben    sich 

in  §  27 

*ür         Aw ,  jjm  j  Xm  j 

Daher  erhalten  wir: 

a)  wenn  die  Fahrbahulast  auf  die  Knotenpunkte  der  X-Gurtung 

wirkt,  mit 

2m  —  1  ,  2m  +  1 

V  l 


c  0 

(2)  {  „  zm  2r  =  l"I-2r, 


1/  — 

2 

für  Xm 

c 
0 

)}     %m 

Y 

0  0 
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b)  wenn  die  Fahrbabnlast  auf  die  Knotenpunkte  der  Z- Gurtung 
wirkt,  mit 

c  =  (m  —  1)  A ,  v  =  ml 


(3) 


fiir  X 


m 


2'-".  2  ^. 

0  Ü 


»      £jtn 


Y 


0  c  0 


o'  o 


c)    wenn    die  Fahrbahnbelastung   auf  die   Knotenpunkte   beider 
Gurtungen  wirkt,  mit 

2  m  —  1 


c  = 


2 


-~i, 


ü  =  mi 


W 


für 

*±m 

» 

Zm 

w 

Ym 

2*-\2*. 

0  0 

C  0 

2*-h2'- 

o  0 

Die  Gleichungen  2) — 4)  könnten  nun  in  gleicher  Weise  zur  Cor- 
rectur  von  Laststellungen  verwendet  werden ,  wie  dies  in  Beispiel  25 
und  28)  mit  1)  geschehen  ist. 

Beispiel  84.  Dachbinder  einfachen  Systems  mit  Verticalen 
und  beliebigen  Gnrtxmgsformen.     Gleichmässig  vertheilte  Last. 

Für  den  in  Fig.  75  angedeuteten  Dachbinder  seien  gegeben: 
Spannweite  Z  =  8A  =  32m;  Pfeil  des  kreisförmigen  (einem  Kreis- 
bogen eingeschriebenen)  Untergurts  /"=8m,  Langen  der  mittleren 
und  beiden  äussersten  Verticalen  7i4  =  h0  =  5  ni.  Die  Stabkräfte  und 
Stutzenreactionen  für  eine  auf  die  Spannweite  gleichmässig  vertheilte 
Last  von  q  =  1,2  tn  zu  berechnen,  von  welcher  (etwa  mit  Rücksicht 
auf  eine  als  Decke  dienende  Verschalung)  0,25  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts  zu  rechnen  sind. 

» 

Fonnberechnung.  Der  Ursprung  der  Coordinaten  werde  in  das 
Auflagergelenke   links   und   die  Abscissenaxe  wie   immer  horizontal 
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gelegt     Die  Gleichung  des  Kreisbogens,  welcher  die  Forin  des  Unter- 
gurts bestimmt,  ist  dann  nach  §  17,  37) 


(i) 


»--(.W)  +  nW)"+*e-*>. 


oder  mit  Z  =  32,  /*  —  8, 

y  =  -  12  +  |/144  +  x  (32  -  x) , 

wonach  für        x  =  0         4  8  12         16  m, 

y  =  0        4        6,33      7,6  8  m. 

Bezeichnen  nun  j,Ä,  jm  die  Ordinaten  der  Knotenpunkte  m  in  X-Gur- 
tung  und  Z-Gurtung,  so  hat  man 

für 


v 


m  = 

0 

1 

2 

3 

4: 

£/»  ^^ 

5 

7 

9 

11 

13  m 

j».  =  y  = 

0 

4 

6,33 

7,6 

8m 

"714    Ä==    &M                QIH   

5 

3 
5,66 

2,67 
4,63 

3,4 
4,20 

5  in 

«M  =  V'^"  +  (h»>  —  h™-i)*  = 

4,02  m 

dm  =  V^*  +  (?,„_,  -  h.»T  — 

4,12 

4,06 

4,24 

5  ni 

Am  —  hm-l 

-1,5 

—  8,09 

4,66 

3,12 

K 

_  QHQ 

Sfifi 

919 

%m  "T  hm         Em— 1         &rn+l 

während  für  alle  Stäbe  des  Obergurts  die  Länge  "^4*  +  22  =  4,47  m  ist. 

Beanspruchungen.  Bezeichnen  qX)  q5  diejenigen  Theile  von  q, 
welche  auf  die  Knotenpunkte  der  X-  Gurtung  und  Z-  Gurtung  zu 
rechnen  sind,  so  hat  man  nach  §  31,  16)  für  die  erste  Trägerhälfte 
bei  oben  liegender  X- Gurtung 


(2) 


Xm  =  -  »»(»  —  m)  jP  ^ , 

m 


m     qX 


Zm  =  (m-  1)  (n  -  »»  +  1)   -*- 

nm—l 

Dm  =  (n-2m  +  l-m— -    j^V' 


Vm  =  —  (n  —  2w  + 


«*  —  fc 


m 


n  —  m 


Die  letzte  Gleichung  setzt  voraus,  dass  der  Verticale  m  beiderseits 
Felder  mit  Diagonalen  gleicher  Stellung  anliegen,  sie  gilt  also  nicht 
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für  h0  und  A4.  Mit  n  =  8,  A  —  4,  s»,  —  4,47,  g  =  1,2,  g*  =  0,95, 
qs  =  0,25  nehmen  vorstehende  Gleichungen  folgende  Formen  an: 

Xm  —  -  10,728  w(8  -  im)  ~, 
Zm  =  2,4(m-l)(9-m)^2-, 

"w*— 1 

Vm  —  —  20,6  +  2,4«t  (2  +  2j=^5^  • 

Hieraus  ergeben  sich  die  nachstehenden  Stabkräfte  in  Tonnen: 

X,  =  —  25,03  Zt=0  #!«=       23,07  Vt  —  — 17,65 

X,  =  -  48,22  Z,  —  29,63  D8  =       21,06  F, 3,13 

X,  =  —  47,33  Z,  =  52,85  D3  —  —   0,83  Fs  =      10,78 . 

X4 34,33  Z4  —  51,08  D4  =  -  14,57 

Für  die  Stützenreaetionen  hat  mau  nach  §  23,  7) 

V  -  ^  -  19,2  tn, 

während  die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in 
Anwendung  auf  die  Knotenpunkte  0  des  Untergurts  und  4  des  Ober- 
gurts liefert 

V+r.  +  Z^-O&.l-O, 
2*4  4^+^  +  0,95.4  =  0, 

woraus  die  noch  fehlenden  Stabkräfte  folgen 

F0  —  -  18,7  tn ,  F4  =  26,92  tn . 

Die  vollständige  Berechnung  des  hier  behandelten  Dachbinders 
ist  in  Beispiel  39  gezeigt. 

Beispiel  85.  Einfaohes  System  mit  Vertioalen  und  beliebigen 
Gurtungsformen  (Ellipsenträger).  Berechnung  für  gleiohmässig  ver- 
theilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Fachwerk- 
träger einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks  mit  horizon- 
talem Untergurte  und  elliptischem  Obergurte  zur  Verwendung  kommen. 
Gewünschte  Trägerhöhe  in  der  Mitte  Ä  =  6m,  Felderzahl  n«  10. 
Eigengewicht    per   Längeneinheit    Träger    g  =  0,9  tn ,    Verkehrslast 
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p  =  2,7  tn .  Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift  und 
0,3  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der 
Stabkräfte  uud  Stützenreactionen  zu  berechnen. 

Formberechnung.  Da  der  Ellipsenträger  gegenüber  dem  Parabel- 
träger besonders  dann  in  Betracht  kommen  könnte,  wenn  die  Träger- 
höhe nach  den  Enden  zu  grösser  als  bei  letzterem  werden  soll,  so 
denken  wir  uns  den  Obergurt  einer  Halbellipse  eingeschrieben.  '  Die 
Gleichung  derselben  lautet  nach  §  17,  41),  wenn  der  Ursprung  der 
Coordinaten  in  einem  Auflagerpunkt  liegt  und  l7  f  die  beiden  Halb- 
axen  bedeuten, 

(1)  y-*{y^f=x). 

.    Mit  x  =  wA,  l  =  nX  folgt  hieraus  die  Länge  der  Verticale  m 

(2)  hm  -  2/  Vm(n-m). 

Da  im  vorliegenden  Falle  f=  h  =  6,  n  =  10,  2f:n=  1,2,  A0  =  0 
sind,  so  ergeben  sich  (Fig.  76) 

für  m=     1         2  3  4  5: 

hm  =  3,6  .  4,8      5,5        5,88       6 


v  =  e  = 


m 


K  -  Äm-1 


.   =    1 


7,86     15,47     50 


dm  =  Yk*  +  /»»,„_!  =  4,5       5,76    6,58 
*•  =  Vi?  +  (A„,  -  h^y  =  5,76    4,66    4,55 


7,12      7,4  m 
4,52    4,50  m. 


Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  31 ,  16)  bei  oben  liegender 
X- Gurtung 


(3) 


Hm  =  —  m(n  —  m) 


xm  gl 


A...  2 


9  y 


m 


zm    gl 


3„,  =  (M_i)(„-w+i)^^, 

Die  letzte  Gleichung  setzt  voraus  (wie  alle  übrigen  Formeln  für  Vm), 
dass  zu  beiden  Seiten  der  Verticale  m  Felder  mit  Diagonalen  gleicher 
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Stellung  liegen,  sie  gilt  nicht  für  V6}  wohl  aber  für  Vl9  da  man 
sich  im  ersten  Felde  die  Diagonale  mit  dem  Untergarte  zusammen- 
fallend denken  kann.  Nach  Einsetzen  von  n  =  10,  A  =  4,5  =  £m, 
g  =  0,9,  gx  =  0,3,  g3  =  0,6  ergeben  sich  aus  3)  die  Formeln 

dcm  =  —  2,025  w(10  —  m)  —-, 

Qm  =  9,112  (m  -  1)  (11  -  m)  =5^-, 

m — 1 

©»  —  2,025  (ll  -2m  — m  -~w)  =^=-, 

8Ä  —  2,025  m  (2  +  1^-!?)  —  19,575 , 
woraus  nachstehende  Stabkräfte  in  Tonnen  folgen. 


X,  =  -  29,16 

SB,  =       2,70 

£„  =  —  31,46 

3*  -  22,78 

$)2  =  9,72 

SB*  —  —  3,37 

3E,  =  —  35,18 

8.  -  30,37 

$),  —  6,46 

8,  —  —  2,01 

3E4 37,36 

84  -  34,79 

$4  —  3,80 

SJ4  _  _  0,23. 

3E8 37,97 

3s  -  37,19 

$6  -  1,27' 

Für.  §!,  3^  entsteht  der  unbestimmte  Ausdruck  0:0.  Indessen 
liefert  die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in 
Anwendung  auf  den  Knotenpunkt  1  des  Untergurts  die  ganze  Be- 
anspruchung des  anliegenden  Gurtungsstabes  1 

(4)  Zx-Z%. 

Die  Anwendung  derselben  Bedingung  auf  den  Knotenpunkt  5  des 
Obergurts  ergiebt,  dass  die  beiden  mittleren  Stäbe  des  Letzteren 
gleich  stark  beansprucht  sind,  wonach  die  Bedingung  „Summe  aller 
Verticalkräfte  gleich  Null"  liefert 

(5)  F5  +  0,3.4,5  +  g?2X5«0,         ^--£2,-1,86. 

Die  Gleichungen  4)  5)  gelten  für  beliebige  Belastung,  speziell  für 
Eigengewicht  allein  folgen 

3i  =  82  =  22,78  tn, 

S85  =  ±  37,97  —  1,35  =  0,67  tn . 

Orenzbeanspruchnngen.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungs- 
kräfte sind  die  soeben  gefundenen  Eigengewichtsbeanspruchungen, 
für  die  oberen  hat  man  nach  §  32,  6) 

■A-m  a==  ~  «fcm  y  £m  s=s  ~~  Qm  y 

9  9 
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also  wegen  q  :  g  =  4  in  Tonnen 

X,  —  —  116,64 
Xj  ==  —  125,84 
X,  =  -  140,72 
X<  —  —  149,44 
X6 151,88 


Zy    =    Z% 

Z2=  91,12 
Z,  =  121,58 
Z<  —  139,16 
Zh  =  148,76 . 


Da  die  Schnittpunkte  der  Richtungslinien  aller  Stabe  des  Obergurts 
mit  denjenigen  des  Untergurts  ausserhalb  der  Spannweite  liegen 
(gewöhnliche  Gurtungsformen),  so  sind  nach  §  32,  7)  die  Grenz- 
beanspruchungen der  Diagonalen 


(6) 


7)    =  T>      I     (c  —  m)  (n  —  m)«   c  —  1    <*ro    pl 
m  m<r  (n— l)e-n  +  ro      e      hmr_l  *' 


Dm  —  $•  - 


(*__  m  +  w)(m  —  i)»    dTO    px 


und  nach  §  32,  9)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 

v         m    _  (»  —  *»)  (*  —  m—  1)2j>1 

(7) 


(n-l)i»  +  ro  2  ' 

V    —  SR    -4-  (y  ~~  m  +  n)  m*  y  +  1  ?* 
I      ffl        *°m"r    (n  —  l)i;  +  w       v       2  ' 

In  diesen  Gleichungen  ist 

£*  =  1,35  .  4,5  —  6,075 

und  es  ergeben   sich  demnach  die  Grenzwerthe  in   Tonnen  für  die 
Diagonalen: 

D2  =  9,72  +  6,075  —  2  *  M  •  3  •  6'76 


28  .  4  .  3,6 


43,05 


7)   =  fi  4fi  4-  f>  075    *.86  .  49  .  6,86  .  6,58     „„  .,„ 

JJ3  —  0,40  -t-  0,U<0        63  ?4     ?  g6     4g         —  ÖÖ,M 

A  =  3,80  +  6,075  "^Vof,^7;?2  -  26,60 


D6  =  1,27  +  6,075 


D.  =  9.72  — 


D 


s 


6,46 
3,80 
1,27 


6,075 
6,075 
6,075 


6,075 


133,2»  .  15,47  .  5,5 

46  .  26  .  49  .  7,4 
446  .  60  .  6,88 

12  .  1  ■  6,76 
28  .  3,6 

14,86  ■  4  .  6,68 
63,74  .  4,8 

21,47  .  9  .  7,12 


133,23  .  6,6 

66  ■  16  .  7,4 
446  .  6,88 


=  20,21 , 

4,55 

—  1,31 

—  7,61  . 

—  13,85; 
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und  für  die  Verticalen: 

Vt  —       2,70  —  6,075 ^~ 2,70 

7t  =  -  3,37  —  6,075 ^ =  -  19,04 

V3 2,01  -  6,075 ^g-^ 16,42 

F4  =  -  0,23  -  6,075       "'gj5  '    -  -  12,39, 

Vx  =       2,70  +  6,075        1010 *  •  2 —  =  14,85 

Vt  =  -  3,37  +  6,075  —  --"—-* 6»^ 

7,  =  -  2,01  +  6,075  -u^-4-9:386_  -  10,41 

F4  -  -  0,23  +  6,075  *-*&££&  =  15,28 . 

Schliesslich  liefert  5)  die  Grenzwerthe  von   Vh 

Vb  =  »5  —  0,67  tn ,  Vb  =  yg  151,88  —  1,35  =  6,75  tn . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  ergeben  sich  wie  in  Bei- 
spiel 26  und  31 

7=79,42,       33  =  20,25  tn. 

Bemerkungen.  Anstatt  beide  Grenzwerthe  von  Dm  und  Vm  aus 
6)  7)  zu  berechnen,  ist  es  bequemer,  die  eine  derselben  nach  Kennt- 
niss  der  andern  entsprechend  §  19,  4)  9)  aus 

(8)  Dm=9-^®m-(Dm)i 

(9)  Fra  =  £±iS})B  +  ^^_(Fm) 

zu  entnehmen.  Man  wird  dann  natürlich  denjenigen  Grenzwerth  zu- 
erst berechnen,  für  welchen  der  einfachste  Ausdruck  besteht  In- 
dessen kann  man  vorziehen,  die  Gleichungen  8)  9)  (in  welchen  der 
eine  Grenzwerth  zur  Unterscheidung  vom  andern  durch  eine  Klammer 
ausgezeichnet  ist)  zu  Proberechnungen  zu  verwenden.  Ueber  An- 
wendung von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe  Bei- 
spiel 71. 

Nach  den  am  Schlüsse  des  §  32  gegebenen  Näherungsformeln 
(der  Berechnung  mittelst  vorausbestimmter  Knotenpunktslasten  ent- 
sprechend) hätten  wir  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen 
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(10) 


Dm  —  $>m  +  (»  —  m)  (n  —  m  +  1) 
Bm  -  2>m  -  m  («i  -  l)i-^_+_? 


»i — 1 


m     pl 
2  > 


•m—l 


2n 


und  diejenigen  der  Verticalen 

j   Vm  -  5Bm  -  (n  -  m)  (»  -  m  -  1)  "^L"»*1 

(11)  i  F«-B.  +  «(«+ D^+^f-*. 

Diese  Gleichungen  ergeben  folgende  Grenz werthe: 

Z>,  —  9,72  +  0,607     72  4  2  3  *'76     —  44,68 

Ds  =  6,46  +  0,607  56  7ff*  4*'68   -  35,27 

Z>4  -  3,80  +  0,607  i2--^-7  ß-7'1-2-  =  28,27 


A=  1,27  + 0,607 -^6-8-M 


2>2  = 

A  = 
Z)4  = 

A  = 

F4  = 


9,72  -  0,607 
6,46  —  0,607 


2  .  18  .  5,76 

4  .  3,6 

6  ■  14,86  .  6,58 

7,86  .  4,8 


3,80  —  0,607  -^k-7  ^2- 

'  '  15,47  .  5,6 

1,27  -  0,607     f0'"'?,4r 

'  '  60  .  6.88 


2,70  —  0,607 
-  3,37  —  0,607 


72  .  0 


1 

66  .  2 


-  2,01  -  0,607     4*7)8y6 

—  0,23  —  0,607  6  •  j64171,47 


F,  =       2,70  +  0,607 
Vt  =  —  3,37  +  0,607 


2  .  10 


6  .  12 


21,89, 

3,89 
-    2,98 


-    9,29 


=  -  15,53; 

=         2,70 

20,37 

17,77 

—  —  13,73, 

—  14,84 
=    7,56 


Fs 2,01  +  0,607    12  ;  *4'86 11,76 


F4 0,23  +  0,607 


7,86 

20  .  21,47 

16,47 


=  16,62 . 


Die  Grenz  werthe  von  Fr,  bleiben  wie  oben  bestimmt. 
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Wäre  bei  gegebener  Trägerhöhe  h  eine  ungerade  Felderzahl  n 
verlangt  gewesen,  so  würde  zunächst  der  Bogenpfeil  (die  Ellipsen- 
halbaxe)  f  festzustellen  gewesen  sein.     Nach  2)  hat  man 


h 


=?.-*- ■-lV"-¥{>-"-^)~. 


woraus  der  in  2)  zu  verwendende  Pfeil 
(12)  fmm-^=. 

Beispielsweise    erhält   man    für   h  =  6,   w«9  den   Pfeil  f—  6,037 
und  aus  2) 

für    m—      1  2  3  4, 

^  =  3,793         5,018        5,689         6  m. 

Soll  die  Trägerhohe  auch  nach  den  Enden  hin  grosser  als  oben 
gefunden  bleiben  (etwa  damit  die  Diagonalen  daselbst  wie  beim 
Schwedlerträger  nur  Zug  erhalten),  so  kann  dies  durch  Einschalten 
eines  Stuckes  Parallelträger  erreicht  werden.  Erhalten  beispielsweise 
die  zwei  mittleren  Felder  horizontale  Gurtungen,  so  liefert  2)  für 
den  übrigen  Theil  des  Trägers  mit  /*  =  h  =  6,  n  =  8 

Kn  =  -2    Vw(8  —  I»), 

woraus 

für    w=     1  2  3  4, 

hm  =  3,969        5,196        5,809       6  m. 

Werden  vier  Felder  Parallelträger  eingeschaltet,  so   entsteht  die   in 
Fig.  77  angedeutete  Trägerform. 

Schliesslich  bemerken  wir,  dass  wenn  oben  und  anderwärts  die 
Stablängen  nur  bis  auf  zwei  Decimalen  genau  angegeben  wurden, 
dies  als  genügend  für  die  Berechnung  der  Beanspruchungen  und  im 
Interesse  der  Vereinfachung  des  Drucks  geschah,  während  die  Stab- 
längen für  die  Ausführung  zweckmässig  bis  auf  Millimeter  genau 
gerechnet  werden,  wie  es  auch  in  den  Constructions Werkstätten 
üblich  ist. 

Beispiel  86.  Einfaches  System  mit  Verticalen  und  beliebigen 
Gurtungsformen  (Ellipsenträger).  Berechnung  für  bewegte  Rad- 
lastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  eingeleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammengesetzt 
aus  Locomotivcn  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  12 
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Bis  zur  Ableitung  der  Grenzbeanspruchungen  ist  wie  im  vorigen 
Beispiele  zu  verfahren.  Als  untere  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte 
hat  man  die  dort  berechneten  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht 
allein.  Setzen  wir  für  Belastung  durch  Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von 
0  bis  Z,  Rad  0  bei  Verticale  m, 


m 


(i)        Gi-(»-»)2p8+»2p('-a)» 

0  7/1 

so  sind  nach  §  33,  1)  2)  die  oberen  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte 
(2) 


Xm 

^= 

X 

—  Cm 

xm 
m 

Zm 

=: 

öm 

+  cm. 

m—i 

= 

X        , 
m — 1 

Xm- 

-1  • 

(3) 

Da  die  Schnittpunkte  der  Richtungslinien  aller  Stäbe  des  Obergurts 
mit  denjenigen  des  Untergurts  ausserhalb  der  Spannweite  liegen  (ge- 
wöhnliche Gurtungsformen),  so  ergeben  sich  nach  §  33,  7)  8)  11)  12) 
die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  und  Verticalen  wie  folgt. 
Belastung  durch  Zug  II  (Fig.  22)  von  m  bis  n,  Vorderrad  0  bei 
Verticale  m, 

(4)  DM  =  S)B1  +  ^Lz_^2'p(i_a)) 

m— 1  m 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  m  —  1,  Vorderrad  0  bei  Verti- 
cale m  —  1 , 

m — 1 

(5)  l-fc-^'-^^A. 

m— 1  0 

Belastung  durch  Zug  II  von  m  -(-  1  bis  n,  Vorderrad  0  bei  Verti- 
cale m  -(-  1 , 


n 


(6)  F.-^-^^PCl-a), 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  m,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m7 


m 


(7)  F«-811.  +  i=i+»^Pa. 

0 

Mit  Rücksicht   auf  die    in  Beispiel  6  berechneten  Werthe   der 
/,    liefern    vorstehende   Gleichungen   bei    der   ersten  Richtung   des 
Zuges  I  (die  der  zweiten  entsprechenden  Resultate  sind  in  Klammern 
beigesetzt)  für  den  Obergurt: 
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Xx  -=»  -  29,16  -  (9 .  54,2  +  1 .  199G) 
Xt  =  -  31,46  —  (8  .  144  +  2 .  1586)  -t 
X3 35,18  —  (7  .  285  +  3 .  1208) 


5,76 
45~7  8,6 

4,66^ 
46  .  4,8 

_4!56 
46Tö,6 

4,62 


117,47  tn 

124,74  „ 

-= 138,48  „ 


X4 37,36  -  (6  .  490  +  4 .   884)  ,.^',- 147,98  „ 


Xs 37,97  -  (5  .  714  +  5 .   617) 


46 . 6,88 
4,60 


46  .  6 


=  -  148,89  „ 


und  für  den  Untergurt: 

Zx  —  Z%  =  22,78  +  (9  .  54,2  +  1 .  1996)  ~  —    91,77  tn 

^g  =  30,37  +  (8  .  144  +  2  .  1586)  ^  —  120,45  „ 

Zk  =  34,79  +  (7  .  285  +  3  .  1208)  j 

Z. 


48 

1 
65 

1 


136,95  „ 


,  -  37,19  +  (6  .  490  +  4  .    884)  ■—  =  147,32  „ 


—  113,19) 
- 122,19) 
— 138,31) 
- 146,04) 

—  148,89), 


88,43) 
117,98) 
136,79) 
145,39) . 


Wie  man  sieht  hätte  es  genügt,  die  erste  Zngrichtung  allein  zu 
berücksichtigen,  was  bei  einfachen  Balkenfachwerken  gewöhnlich  zu- 
trifft. Natürlich  hat  man  eventuell  nur  die  Cm  für  beide  Zugrich- 
tungen zu  berechnen.  Weiter  folgen  in  Tonnen  die  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Diagonalen: 


D,  =  9,72  + 
D8  =  6,46  + 
Z><  —  3,80  + 
A  -  1,27  + 


Dt  —  9,72  - 
D$  —  6,46  — 
D4  —  3,80  — 
D6  -  1,27  - 


6,76  .  2  .  1886 


3,6 

.  4  . 

45 

6,58  . 

4,86  . 

1442 

4,8  . 

7,86 

.  45 

7,12  . 

11,47 

.  1087 

5,5  . 

15,47 

.  45 

7,4 

.  45  . 

776 

5,88 

.  60 

.  45 

5,76 

.  12  . 

60,4 

3,6 

.  4  . 

45 

6,58  . 

14,86 

.  170 

4,8  . 

7,86 

.  45 

7,12  . 

21,47 

.  316 

3,6  . 

15,47 

.  45 

7,4 

.  65  . 

530 

—  =  42,36 


—  33,62 


6.88  .  60  .  45 


=  26,98 

=  20,80 , 


=         3,28 
3,35 


-  — -    8,82 
15,03; 

12* 
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und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

F.  -       2>™  -    °i  .T     -        2>70 
F,=  -3,37--^|? 19,39 

Fj  =  _  2,0l  _  MJLJgL 16,95 

F4--0,23-^^- 13,02, 

F,  =  2,70  +  10x ;  64°6'4  -  16,12 
r,--8^7+  'j;™  -  7;99 
F3 2,01  +  Jg-^  -  11,27 

F4  «- 0,23 +  41'44V^-==  16,11. 

Der  obere  Grenzwerth  von  Fx  wird  mit  Zug  I  noch  grösser  als 
mit  Zug  II.  Die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null" 
in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  1  des  Untergurts  ergiebt  für  be- 
liebige Belastung 

(8)  r,  -  ku  , 

unter  Ku  die  Belastung  jenes  Knotenpunkts  verstanden.  Das  grösste 
Ku  und  damit  auch  die  grösste  Beanspruchung  der  Verticale  1  folgt 
danach  für  die  in  Fig.  78  angedeutete  Stellung  von  Zug  I  mit  Rad 
0  bei  Verticale  1 

F.  =  2,70  +  6  +  2.6^  +  4^=  19,01  tn . 

1  '  4,ö     '  4,0  ' 

Die  Grenzwerthe  von  V5  folgen  aus  B.  35,  5) 

F5-86  — 0,67tn, 

Fß  =  ~  148,89  -  1,35  =  6,59  tn . 

Als  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  schliesslich  erhält  man  wie  in 
Beispiel  27  und  33 

V  =  82,34  tn , 

SB  =  20,25  tn. 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe 
Beispiel  71. 
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Aufgabe  32.  Einfaches  System  mit  Verticalen  und  beliebigen 
Ourtungsformen.     Anwendung  von  Lastäquivalenten. 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  von  Fachwerken  einfachen 
Systems  mit  Verticalen  und  beliebigen  Gurtungsformen  mit  Rück- 
sicht auf  die  Lastäquivalente  direct  befahrener  vollwandiger  Träger 
anzugeben. 

Gurtungsstäbe.  Wir  machen  von  den  Resultaten  der  Aufgabe  29 
Gebrauch.  Da  die  Drehpunkte  u  für  die  Berechnung  der  Gurtungs- 
kräfte stets  bei  c  oder  v  liegen,  so  ergeben  sich  die  Grenzbean- 
spruchungen der  Gurtungen  nach  den  Gleichungen  des  §  32  mit 
demjenigen  constanten  p,  welches  für  einen  durch  den  angenomme- 
nen Lastzug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der  Spann- 
weite l  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht.  Man  kann 
dies  p  etwas  nach  oben  abrunden. 

Füllungsglieder.  Gewöhnliche  Gurtungsformen.  Für  die  Bean- 
spruchungen der  Diagonalen  und  Verticalen  hat  man  nach  §  31,  3)  4) 
in  allen  Fällen 

Dm  =  +M,-^—    mit    u  =  (m  —  e)l9 

in — 1 

Vm  =  +  Ms     vl         mit    u  =  (m  -^  v)  k. 

Liegt  nun  m  —  e  nicht  zwischen  0  und  n,  d.  h.  schneiden  sich  die 
Richtungslinien  der  Gurtungsstäbe  xm,  zm  ausserhalb  der  Spannweite  l, 
dann  ergeben  sich  mit  A.  29,  2)  4)  die  Grenzwerthe  von  Dm 


(i) 


Bm  =  S)„,  ±  ^-  '-=-?  (I  -  vfp„ 


—  h      *      2eZ 

m — 1 


wi— 1 


worin  nach  §  31,  13) 

(2)  c  =  (w  — 1)A,  v  =  wA. 

Liegt  m  —  v  nicht  zwischen  0  und  n,  d.  h.  schneiden  sich  die  Rich- 
tungslinien der  Gurtungsstäbe  xm}  zm+i  ausserhalb  der  Spannweite  Z, 
so  folgen  mit  A.  29,  2)  4)  die  Grenzwerthe  von  Vm 


(3) 


f  F.  —  »,  HF -=■"  (I  -  t»)"n., 

v  =®  4- »--»  +  » ctv 
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worin,  wenn  die  Fahrbahnlast  angreift 

(4)  a) im  Knotenpunkte!»  der X-Gurtung,  c=(m— 1)A,  v=mX, 

(5)  b)  „  „  m    „  Z-Gurtung,  c=roA,  v~(w-f-l)A. 

Greift  die  Fahrbahnlaßt  zwischen  beiden  Gurten  in  Verticale  m  an, 
so  sind  bei  Berechnung  des  Verticalenstücks  von  Fahrbahn  bis 
Z-Gurtung  die  Werthe  4),  bei  Berechnung  des  Verticalenstücks  von 
Fahrbahn  bis  X-Gurtung  die  Werthe  5)  massgebend.  In  1)  3)  be- 
zeichnen jp„  pc  diejenigen  Lastäquivalente,  welche  für  einen  durch 
den  angenommenen  Lastzug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger 
der  Spannweite  l  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  v  bezw.  dem  neg  max  Vx 
bei  x  =  c  entsprechen. 

Wir  wollen  noch  einige  Ausnahmen  erwähnen,  welche  jedoch 
bis  zu  ihrem  Auftreten  in  Beispielen  übergangen  werden  können. 

Für  c  =  0  oder  v  =  l  tritt  die  untere  Grenzbeanspruchung  für 
Eigengewicht  allein  ein.  Die  obere  findet  sich  zufolge  A.  29  meist 
noch  etwas  ungünstiger  als  aus  vorstehenden  Gleichungen,  wenn 
(der  Berechnung  mit  Zug  I  bei  bewegten  Radlastzügen  entsprechend) 
nach  den  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  bestehenden  For- 
meln des  §  32  mit  dem  für  die  Gurtungsstäbe  gültigen  p  gerechnet 
wird,  also  beispielsweise  für  D,  nach 

(6)  A-»i±(»-i)^V 

und  für  Vt  im  Falle  a)  nach 

(7)  F.-B.  +  Cn-l)^^. 

Für  DH  und  für  Fi_i  im  Falle  b)  tritt  v  =  l  ein,  doch  hat  mau 
diese  Stabkräfte  der  Symmetrie  zur  Trägermitte  wegen  gewöhnlich 
nicht  zu  berechnen.  Auch  abgesehen  von  den  Fällen  c  =  0  und 
v  =  l  kann  Zug  I  und  damit  das  entsprechende  Lastäquivalent  un- 
günstiger als  Zug  II  wirken,  was  man,  wenn  man  will,  wie  in  Bei- 
spiel 67  berücksichtigen  kann. 

Für  den  häufig  vorkommenden  Grenzfall  (Dreiecksträger,  Träger- 
enden etc.),  dass  m  —  e  oder  m  —  v  gerade  gleich  Null  oder  n  ist, 
tritt  der  untere  Grenzwerth  von  Dm  oder  Vm  für  Eigengewicht  allein 
ein,  den  oberen  wird  man  zufolge  A.  29,  c)  gewöhnlich  aus  den  für 
gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  gültigen  Gleichungen  mit  dem 
durch  A.  29,  c)  bestimmten  p  erhalten,  wozu  die  c,  v  wie  oben  be- 
stimmt sind.    Analoges  gilt  für  Vx  im  Falle  b)  und  F„_i  im  Falle  a) 
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bei  Linsenträgern,  für  welche  m  —  v  nur  wenig  von  0  oder  n  ver- 
schieden ist  (Beispiel  67).  Mittelst  der  Formeln  1)  4)  würde  man 
die  oberen  Grenzwerthe  fast  immer  weniger  ungünstig  erhalten. 

Ffillungsglieder.  Ungewöhnliche  Gurtungsformen.  Liegt  m  —  e 
zwischen  0  und  n,  so  tritt  der  untere  Grenzwerth  von  Dm  für  Eigen- 
gewicht allein  ein,  und  liegt  m  —  v  zwischen  0  und  n,  so  gilt  das 
Gleiche  für  Vm.  Abgesehen  von  dem  bereits  erwähnten  Grenzfalle 
kommen  jedoch  solche  Fälle  bei  Balkenbrücken  (für  Dachbinder 
brauchen  wir  keine  Lastäquivalente)  kaum  vor.  Es  würde  also  selbst 
dann  keinen  Zweck  haben,  genaue  Lastäquivalente  festzustellen,  wenn 
die  Berechnung  mit  Radlastzügen  nach  den  von  uns  gegebenen  Me- 
thoden und  Formeln  nicht  ebenso  einfach  oder  noch  einfacher  wie 
die  Berechnung  mit  Lastäquivalenten  wäre,  obschon  auch  die  Letztere 
durch  die  oben  und  in  Aufgabe  29  entwickelten  Regeln  wesentlich 
einfacher  und  genauer  wie  bisher  wird.  Bei  ungewöhnlichen  Gur- 
tungsformeln wird  man  also  stets  mit  den  wirklichen  Lasten  rechnen, 
wenn  grössere  Genauigkeit  als  mit  constantem  (den  Gurtungskräften 
entsprechendem)  jp  erreicht  werden  soll. 

Bemerkungen.  Wir  hätten  die  Gleichungen  1)  3)  auch  aus  §  33, 
7)  — 12)  in  analoger  Weise  wie  am  Schlüsse  von  Aufgabe  29  an- 
gegeben erhalten  können  und  ebenso  aus  §  32,  7) — 9)  mit  den  durch 
A.  29,  1)  3)  bestimmten  Werthen  von  p. 

Die  Gleichungen  1)  3)  nehmen  speziell  für  den  Parallelträger 
mit  horizontalen  Gurtungen  wegen  hm  =  h,  dm  =  d,  «  =  v»oo 
folgende  Formen  an: 

(8)  Dm  -  S>«  ±  (Z  -  v)**]^      Dm  =  %n  +  *»§J, 

(9)  Vm  =  S,  +  (i  -  v)2  -Jj- ,      Vm  =  8«  ±  c*  A , 

übereinstimmend  mit  A.  30,  7). 

Nach  1)  3)  und  den  daraus  entstehenden  Spezialformeln  müssen 
sich  ihrer  Herleitung  gemäss  genau  dieselben  Grenzwerthe  ergeben 
wie  bei  directer  Berechnung  mit  Lastzug  IL  Bezüglich  der  Gültig- 
keit der  Formeln  bei  wechselnder  Stellung  der  Diagonalen  bleibt  es 
bei  dem  in  §  31  Gesagten. 

Beispiel  87.  Einfaches  System  mit  Vertdoalen  bei  beliebigen 
Gurtungsformen  (Ellipsenträger).   Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  35  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
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der  Füllungsglieder  und   annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  wie  mit  den  Radlastzügen  des  Beispiels  36  entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzbeanspruchungen  bleibt  alles  in 
Beispiel  35  Gesagte  gültig.  Als  untere  Grenzwerthe  der  Gurtungs- 
kräfte hat  man  deren  dort  berechnete  Werthe  für  Eigengewicht  allein, 
die  oberen  Grenzwerthe  sind  mit  constantem  p  zu  berechnen  und 
zwar  wäre  wie  für  die  max  Mx  eines  durch  den  gewählten  Lastzug  I 
direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  zu  setzen 
p  =  2,63  tn  (Beispiel  8)  und  eventuell  nach  oben  abzurunden  (Bei- 
spiel 29).  Wählt  man  p  =  2,7,  so  ergeben  sich  die  in  Beispiel  35 
gefundenen  Werthe. 

Nach  Aufgabe  32  hat  man  als  Grenzbeanspruchungen  der  Dia- 
gonalen mit  c  =  (w  —  1)  A,  v  =  wA, 


(i) 


Dm  =  2)».  +  jf  '"    L2nr  k  (tl  ~  m?& ' 


und  als  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  mit  c=mk,  »=(m+l)il, 

Vm  —  SBm  —  ^~  X(n  —  m  —  Yfp,, 

(2)  , 

unter  pv,  pc  diejenigen  Lastäquivalente  verstanden,  welche  für  einen 
durch  den  angenommenen  Lastzug  IT  direct  befahrenen  vollwandigen 
Träger  der  Spannweite  45  m  dem  pos  max  Vx  bei  x  «=  v  bezw.  dem 
neg  max  Vx  bei  x  =  c  entsprechen.  Dieselben  lassen  sich  der  Ta- 
belle des  Beispiels  8  entnehmen  und  wir  erhalten  damit  in  Tonnen 
für  die  Diagonalen: 

A  -  9,72  +    6,768{2804'8464    2,83  -  42,32 

A  -  6,46  +  ^^--i49-  2>90  "  33>56 
Di  .  3,80  +  I^iL^^  2,98  =  26,97 

A  -  1,27  +  ^-20 '56o-  3>06  -  20>™> 
I)t  =  9,72  -  5'763>(.12;i0^1  5,94  =  3,31 
B,  -  6,46  -  •**i»gj.$±  4,21  -  -    3,38 
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D4  =  3,80  -  ^^  9-  3,46  =  -    8,79 
A  -  1,27  -  J*jJ»gi**-  3,27  -  -  15,01 , 
and  für  die  Verticalen: 

F,  =       2,70 %{TT4     2'83  =         2'70 

F, 3,37 2    *'b  /9     2,90 19,36 

F, 2,01  -  A8^-  4-»„  36  2,98  =  -  16,94 

F,  =  -  0,23  -  ^}J4-7-  3,06  =  -  12,99, 

F,  =       2,70  +  —°i*A^-  -  5,94  =  16,07 

Fg  =  -  3,37  +  -~?i*     4,21  =    8,00 

F,  -  -  2,01  +  ■**£-;  *£-9-  3,46  =11,26 

F4  -  -  0,23  +  21f0  ;  ^i716  3,27  =  16,11. 

Die  Grenzwerthe  von  F6  bleiben  wie  in  Beispiel  35  bestimmt  und 
als  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  hat  man  wie  in  Beispiel  30 
und  32 

V  —  82,35  tn ,  SB  =  20,25  tn . 

Wie  im  vorigen  Beispiele  mit  Zug  I  ein  grosseres  Vx  als  mit 
Zug  11  zu  erreichen  war,  so  gilt  das  Gleiche  für  die  entsprechenden 
Lastäquivalente.     Wir  erhalten  aus 

(3)  Vt  -  Ku 

zufolge  A.  29,  c)  den  oberen  Grenzwerth  von  Vx  mit  demjenigen  p, 
welches  für  einen  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger 
der  Spannweite  v  =  9w  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht 

Vt  =  »!  +  pk  =  2,70  +  3,62  .  4,5  =  18,99  tn . 

Die  hier  berechneten  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder 
müssen,  soweit  nicht  kleine  Differenzen  durch  Vernachlässigung  von 
Decimalstellen  und  Interpolationen  entstehen,  genau  mit  den  im 
vorigen  Beispiele  erhaltenen  übereinstimmen.  Ueber  Anwendung  von 
Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe  Beispiel  71. 
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Beispiel  38.  Dachbinder  einfachen  Systems  mit  Verticalen 
und  beliebigen  Gurtungsformen  (Sreissioheltrager).  Grenzwerthe 
der  Stabkräfte. 

Für  den  in  Fig.  79  augedeuteten  Dachbinder,  dessen  Gurtungen 
Kreisbogen  eingeschrieben  sind,  seien  gegeben:  Spannweite  l  =  32  nj, 
grösste  Trägerhöhe  h  =  4  m,  Pfeil  des  Obergurts  5,1174  m,  Pfeil 
des  Untergurts  1,1174  m,  sowie  per  laufenden  Meter  Träger  feste 
Last  g  =  0,5  tn,  Belastung  durch  Schnee  und  Winddruck  p  =  0}hh  tn. 
Von  der  festen  Last  sind  0,4  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts 
und  0,1  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts  zu  rechnen.  Die  bewegte 
Last  soll  beliebige  Theile  der  Dachfläche  treffen  können.  Es  sind 
die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  festzustellen 
(vergl.  Beispiel  75). 

Foraberecuimng.  Wird  der  Ursprung  der  Coordinaten  in  das 
Auflager  links  gelegt,  so  hat  man  als  Gleichung  der  Kreisbogen, 
welche  die  Gurtungen  bestimmen,  nach  §  17,  37) 


also  für  den  Obergurt  mit  Z  =  32,  /*  =  5,1174, 


y  =  -  22,454  +  }/504, 182  +  x  (32  -  x) , 
und  für  den  Untergurt  mit  l  —  32,  f=  1,1174, 

y  =  —  113,993  +  }/l2994,4  +  a;(32  —  x). 

Wir  erhalten  danach,  wenn  Jm,  jTO  die  Ordinaten  des  Knotenpunkts  m 
im  Obergurte  und  Untergurte  bezeichnen, 

für 


m  ■=■ 

l 

2 

3 

4: 

Em  !=== 

2,369 

3,931 

4,825 

5,117 

j»*  =3 

0,490 

0,839 

1,048 

1,117 

'*//*  ===  £m          Jn»  === 

1,879 
4,649 

3,092 
4,294 

3,777 
4,099 

4 

»m  =  V'**  +  (£»  —  E'«-l)*  = 

4,011 

gm  =  V**  +  (j»  ~  im-l)*  = 

4,030 

4,015 

4,006 

4,001 

*.  —  V**  +  (Em-1  -  S'«)*  = 

4,030 

4,283 

4,931 

5,454 

1 

2,55 

5,51 

17,94 

*m        */«— 1 

*» 

nein 

9  90 

4ft« 
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Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  31,  16)  auf  der  ersten  Träger- 
hälfte 


(2) 


m 

$m  =  (m  —  1)  (w  —  in  +  1) 


m    gl 

2  » 


'tä—1 


—  wi\     ^m     gX 

— -, 


$,„  —  (n  -  2m  +  1  -  m  *-"-) 

a\            l       c\      i  9*  —  9*  n  —  m\  gl 

8*  ~  -  (» -  2m  +  — m__ji.. 

Diese  Gleichungen   nehmen   mit  w  =  8,  A  =  4,  </  =  0,5,  #, 
#,  =  0,1  folgende  Formen  an: 

x 

%m  =  —  m  (8  —  w)  -.-, 


=  0,4, 


i» 


3,„  -  (m  -  1)  (9  -  ») 


m 


*— l ' 


®,„  =  (o  —  2m  — 


m 


8  —  w\    4 


) 


m 


fm—l 


SB„,  =  m(2+^)-8,6, 


and  wir  erhalten  danach  mit  den  oben  zusammengestellten  Werthen 
die  Eigengewichtsbeanspruchungen  in  Tonnen: 

X, 17,32 


X, 16,66 

3Es 16,28 

£4  =  -  16,04 


3,  -  14,96 
3»  =  15,55 
3,  -  15,89 


5D,  —  0,67 
©,  =  0,44 
S)4  =  0,16 


SB,  =  0,93 
SBg  =  0,64 
$8  =  0,68. 


Für  ß,,  2),  liefern  die  Gleichungen  den  unbestimmten  Ausdruck  0  :  0. 
Indessen  ergibt  die  Bedingung  „Summe  aller  Horizoutalkräfte  gleich 
Null"  in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  1  des  Untergurts  für  jede 
Belastung 


(3) 


%i  =  ~r  Z*  9 


also  für  Eigengewicht  allein  Q{  =  15,01  tn.     Für  die  mittlere  Ver- 
ticale  hat  man  nach  A.  28,  5) 


(4) 


*--(£  <*-*)*» 
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woraus  mit  d  =  jca  —  E*-i  =  0,292  folgt  SB4  =  0,74  tn.     Die   vom 
Eigengewichte  allein  herrührenden  Stützenreactionen  schliesslich  sind 

SJ  =  ^  =  8  tn. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  soeben  berechneten  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein. 
Für  die  oberen  hat  man  nach  §  32,  6) 

also  wegen  q: g  =  1,05  :  0,5  =  2,1  in  Tonnen 

X, 36,37  Zx  —  31,52 

Xt  =  —  34,99  Zt  =  31,42 

X, 34,19  Z3  -=  32,66 

^ 33,68  Z4  =  33,57 . 

Da  für  sämmtliche  Diagonalen  tn  —  e  nicht  zwischen  0  und  n  liegt, 
so  sind  deren  Grenzbeanspruchungen  nach  §  32,  7)  und  §  19,  4) 


(6) 


worin  wie  in  8)  der  erste  Grenzwerth  im  Ausdrucke  für  den  zweiten 
durch  eine  Klammer  ausgezeichnet  ist  Für  die  Verticale  1  ist 
0  <  m  —  v  <  n  und  damit  nach  §  32,  11)  und  §  19,  10) 

(7)  Ft -{*,-*£*,  K,-«,. 

Für  die  Verticalen  2  und  3  liegt  m  —  v  nicht  zwischen  0  und  n 
und  sind  nach  §  32,  8)  und  §  19,  8)  die  Grenzbeanspruchungen 

IV   —  SR    J-  (w  -  *)'  (»  —  m  +  *0  P* 
Vm  —  <ö,«  -f-      ,     _  jx  y  _  n  +  m         2   , 
'  m  —  Otn  a   U*  \r  m)  • 

J  J 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  mittleren  Verticale  liefert  A.  28,  8) 

(9)  Va  =  »a  +  -~~  p L*,  Fa  -  8,  -  (l   -  »jf)  2>A. 

Nach  vorstehenden  Gleichungen  erhalten  wir  für  die  Diagonalen: 
D2  =  0,67  -   -^-f-JJJ  1,1  =  -  1,14,    D,  -  3,1 . 0,67  + 1,14  =  3,22 


Dm 

^= 

%n 

(m  - 

-  1)*  (»  - 

-  l)e- 

m  +  n) 
w  +  w 

Äm-1 

2 

Dm 

= 

9 

-*2>m- 

"  (Dm), 
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A  =  0,44  -  —f^oT  M 1,76,    A  =  3,1 . 0,44  +  1,76  -  3,12 

D*  =  °»16  -  mlw .  'ff  M  -  ~  2>42    A  =-  3,1 . 0,16  +  2,42  -  2,92, 
und  für  die  Verticalen: 
^=0,93.2,1-0,44    =1,51,     Vx=*  0,93 

V%  =  0,64  +  -^^  1,1  =  1,55     Vt  ~  3,1 . 0,64  -  1,55  —      0,43 

F3  =  0,68  +  ±*g-  1,1  =  2,24     V3  =  3,1 . 0,68  -  2,24  =  -  0,13 
VA  —  0,74 ^  ^»292  j  j  _  S61    ^ _ Q 74  _ 0^7()8  2 2  =  _ 082 # 

Als  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  hat  mau  nach  §  24  den  Werth 
für  Eigengewicht  allein  85  —  8  tn  und 

7=-?-®  «16,8  tn. 

9  ' 

Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe   bestimmt.     Dieselben 
findet  man  in  Fig.  134  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen. 

Es  braucht  kaum  erwähnt  zu  werden,  dass  wir  oben  nur  der 
Allgemeinheit  wegen  gz  von  Null  verschieden  angenommen  haben. 
Gewöhnlich  denkt  man  sich  bei  Dachbindern  die  Belastung  nur  in 
den  Knotenpunkten  des  Obergurts  angreifend.  —  Eine  genauere  Be- 
rücksichtigung des  einseitigen  Winddrucks  würde  wie  in  Beispiel  57 
und  58  vorzunehmen  sein. 


Beispiel  39.  Bachbinder  einfachen  Systems  mit  Verticalen  und 
beliebigen  Gurtungsformen.  Grenzwerthe  der  Stabkr&fte  mit  Rück- 
sicht auf  schiefen  Winddruck. 

Für  den  in  Fig.  75  angedeuteten  Dachbinder  betrage  die  feste 
Last  per  Längeneinheit  g  =  0,6  tn,  wovon  0,35  auf  die  Knotenpunkte 
des  Obergurts  und  0,25  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts  kommen. 
Der  Schneedruck,  welcher  auf  beliebige  Theile  der  Dachfläche  wirk- 
sam angenommen  werden  soll,  ist  mit  p  =  0,35  tn  per  Längen- 
einheit Träger  in  Rechnung  zu  ziehen.  Winddruck  per  qm  normal 
getroffener  Fläche  150  kg,  Windrichtung  um  10°  gegen  den  Horizont 
fallend  parallel  der  Trägerebene.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  zu 
berechnen,  wenn  einmal  die  erste,  einmal  die  zweite  Dachhälfte  vom 
Winde  getroffen  wird. 

Eigengewicht  allein.     Für  die  von  der  festen  Last  allein  her- 
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rührenden   Stabk rufte   hat    man  nach  §  31,  16)   bei   oben   liegender 
X- Gurtung 


(i) 


Xm  =  —  m  (n  —  m)  ~  —, 

m 

8m  =  (w  —  1)  (n  —  m  +  1) 


m 


gi 


Am-!    2  ' 


*)._(._2»+l-«--^)£'Tl. 
*m  =  -  («  -  2m  +  ±-r-9±  -  m  ^)%, 

und  im   vorliegenden  Falle   mit  n  =  8,  A  =  4,  g  =  0,6,  gz  =  0,35, 
#,  =  0,25,  xro  =  4,47, 

3£m  =  —  5,364  m  (8  —  m)  t-  , 


m 


3«,  -  1,2  (m  -  1)  (9  -  m) 


m 


*»V 


8  —  m\  4 


2)w  =  1,2  (9  -  2m  -  m  ?-=-m)] 
»w 9,8  +  1,2  m  (2+  8-";  m). 


*       /hm-l  ' 


Diese  Gleichungen  liefern  mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  34  zu- 
sammengestellten Werthe  von  #m,  hm,  dm,  £,  v  folgende  Stabkräfte 
in  Tonnen: 


*! 12,51 

&-0 

2),  —       11,53 

8$,  =  —  8,32 

ae,  —  24,11 

8»  -  14,81 

S)2  =       10,53 

8}2  =  —  1,06 

£,  =  _  23,66 

8s  =  26,42 

S>8  =  -    0,41 

938  =       5,89 . 

X4  =  —  17,16 

3*  -  25,54 

3)4=-    7,28 

Die  für  einfaches  System  mit  Verticalen  abgeleiteten  Formeln 
für  Vm  haben  für  V0  und  F4  keine  Gültigkeit;  dagegen  ergibt  die 
Bedingung  „Summe  aller  Horizontal kräfte  gleich  Null"  in  Anwendung 
auf  Knotenpunkt  0  des  Untergurts  und  4  des  Obergurts,  dass  Zx  =  0 
ist  und  die  beiden  mittleren  Stäbe  des  Obergurts  gleich  stark  bean- 
sprucht sind,  wonach  die  Bedingung  „Summe  aller  Yerticalkräfte 
gleich  Null"  in  Anwendung  auf  dieselben  Knotenpunkte  für  jede 
Belastung  liefert 

(2)        F+F0-0,25.2  =  0,       F4  +  Kt  +  2XA  ±  -  0, 


1,583 . 
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unter  KA  die  Belastung  des  Knotenpunkts  4  im  Obergurt  verstanden. 
Für  Eigengewicht  allein  erhält  man  mit  V  =  SS  =  0,6  .  16  =  9,6 

SS0  _  0,5  —  9,6  =  —  9,1  tn, 

834  =  —  0,35  .  4  +  17,16  ^  =  13,95  tn . 

4,47 

Grenzwerthe  ohne  Winddruck.  Die  unteren  Grenzwerthe  der 
Gurtungskräfte  sind  die  oben  berechneten  Eigengewichtsbeanspruch- 
ungen, für  die  oberen  hat  man  nach  §  32,  6) 

worin  nun 

q_  0,95 

~g  ~  ~ÖJ  = 

Die  so  entstehenden  Grenzwerthe  wie  alle  weiter  folgenden  sind 
unten  in  einer  Tabelle  zusammengestellt.    Da  für 

w=        1  2  3  4: 

m  —  £  =      2,5  10,09        — 1,66        0,88 

m-v=     10,09        —  1,66  0,88, 

also  die  fett  gedruckten  Werthe  zwischen  0  und  n  liegen,  so  treten 
auch  die  Grenzwerthe  von  D19  Z)4,  Vz  für  Totalbelastung  des  ganzen 
Trägers  und  Eigengewicht  allein  ein  (ungewöhnliche  Gurtungsformen, 
§  32),  die  oberen  Grenzwerthe  von  Dly  DA  sind  nach  §  32,  13) 

(4)  D.-J-»., 

das  heisst  1,583  mal  so  gross  als  die  unteren,  für  den  oberen  Grenz- 
werth  von  Vz  hat  man  nach  §  32,  11) 

(5)  Fro  =  JBm  -  (»  -  2m  +  1  -mn—vm)9±, 

V3  -  5,89  -  (3  -  ^)  0,7  -  8,74  tn. 

Die  Grenzwerthe  von  Z)2,  Z)8,  Vlf  V2  sind  nach  §  32,  7)  8)  bestimmt 

durch  die  Gleichungen 

n    _c*      1        (g  -  m)(n  —  m)8       *?  —  1     dm     pX 
Vm—  JUrn-t     (w  __  1}  m  _  n  +  m  m      h^    2  > 

(a  —  tn  +  n)  (m  —  1)'     dm    pX 


(6) 


Dm  —  »»  - 


(7) 


(w  -  1)  *  -  n  +  in     Äm_1    2  ' 

V  —  SR    _      (y  —  m)  (n  —  w)1       v  —  1  pZ 
Km""°m  (n  —  1)  »  -  n  +  m         v        2  > 

V  —  SR    -l-  (»  —  w  +  n)  (m  —  1)'  pZ 

Vm  —  -Om  -f-      ^n  _  jj  r  _  w  _|_  w       2 
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Wir  erhalten  in  Tonnen: 

A=      10,53+  "'l^sZr  °>7°16>C6 
A  =  "  0,4l  +  ^|^^0,7=    0,90, 

A=      10,53  -  8'0^  •  4/6  0,7  =.      10,21 

A-"  0,41  ~^^ 0,7  =  -1,97; 

r,  =  -8,32-       «fc*;*»      0,7  =  -13,76 

Vt  =  -  1,06  -  -J^Ä-  o,7  -  -    2,61, 

F,  =  -  8,32  +  — ^-  0,7  =  -  8,32 

F2  =  -  1,06  +      9f9y      0,7  =  -  0,72 . 

Nach  2)  entstehen  die  Grenzwerthe  von  V0  zugleich  mit  denjenigen 
von  V,  das  heisst  für  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers  und  Eigen- 
gewicht allein.    Der  obere  Grenzwerth  folgt  mit  V=  0,95. 16  =  15,2 

V0  =  0,5  —  15,2  =  -  14,70  tn . 

Um  schliesslich  zu  entscheiden,  für  welche  Belastung  die  Grenzwerthe 
von  VA  eintreten,  bilden  wir  für  den  Trägertheil  links  eines  Schnit- 
tes s  durch  Feld  4  die  der  „Verkehrslast"  allein  entsprechende  Mo- 
mentengleichung für  X4,  ausgedrückt  durch  die  Knotenpunktslasten, 

{V  -  K0)  16  -  Kx .  12  -  K,  .  8  -  K3 . 4  +  X,  ±±  -  0. 
Nach  Einsetzen  von 

wird  daraus 
10 


4,47 


X4  =  -  K,  -  22T2  —  3K3  -  4üT4  -  3K&  —  22T6  -  1^ , 


sodass  der  Beitrag  der  Verkehrslast  zu  V4  aus  2)  folgt 

F4  -  4-  (*i  +  2ä;  +  3 JT,  +  1,5 Et  +  3iT5  +  22Q  +  K,) . 

Hiernach  tragen  alle  K  in  gleichem  Sinne  zu  V4  bei,  die  Grenz- 
werthe von  F4  treten  für  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers  und 
Eigengewicht  allein  ein  und  2)  liefert  als  oberen  Grenzwerth 

V4 0,7  .  4  +  27,16  ^  =  21,50  tn. 
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Uebrigens  hätten  wir  die  Beanspruchungen  V09  F4  auch  nach  den 
allgemeinen  Formeln  A.  19,  5)  9)  und  A.  28,  5)  6)  berechnen  können. 
Grenzwerthe  mit  Winddruck.  Die  vom  Winddrucke  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  und  Stützenreactionen  sind  im  nächsten  Bei- 
spiel berechnet.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactio- 
nen mit  Rücksicht  auf  Winddruck  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  21 
und  22  durch  Gombination  jener  Beanspruchungen  mit  den  oben 
erhaltenen  Grenzwerthen  für  Eigengewicht  und  Schneedruck.  Alles 
Weitere  ist  aus  der  Tabelle  S.  193  zu  ersehen. 

,  Die  Tabellen werthe  zeigen,  dass  symmetrisch  zur  Verticalen 
durch  die  Trägermitte  liegende  Stäbe  beider  Trägerhälften  wesentlich 
verschieden  beansprucht  werden  können.  Will  man  den  Binder  sym- 
metrisch dimensioniren,  so  sind  natürlich  die  ungünstigsten  Be- 
anspruchungen zu  Grunde  zu  legen.  In  der  letzten  Columne  der 
Tabelle  sind  diejenigen  Beanspruchungen  aufgeführt,  welche  sich  in 
Beispiel  34  für  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers  mit  Berücksich- 
tigung des  Winddrucks  durch  einen  gleich  massig  über  die  schiefe 
Dachfläche  vertheilten  Verticaldruck  von  1  tn  per  Knotenpunkt  er- 
geben haben  (Vergl.  am  Schiasse  des  Beispiels  21). 

Beispiel  40.  Dachbinder  einfachen  Systems  mit  Verticalen  und 
beliebigen  Gurtungsformen.     Einfluss  sohiefen  Winddruoks. 

Den  Einfluss  des  Winddrucks  auf  die  Beanspruchungen  des  in 
Fig.  75  angedeuteten  Dachbinders  unter  folgenden  Voraussetzungen 
zu  berechnen.  Binderweite  4  -m,  Winddruck  bei  normal  getroffener 
Fläche  to  =  150  kg  per  qm,  Windrichtung  um  ß  =  10°  gegen  die 
Horizontale  fallend  parallel  der  Trägerebene.  Es  ist  einmal  die  dem 
festen  Auflager  anliegende,  einmal  die  abstehende  Dachhälfte  vom 
Winde  getroffen  anzunehmen. 

Für  eine  Ebene,  welche  den  Winkel  a  mit  der  Horizontalen 
bildet  (Fig.  53),  hat  man  nach  Beispiel  21  den  für  die  Berechnung 
allein  in  Betracht  kommenden  Normaldruck  des  Windes  per  qm 

(1)  n  =  tu  sin2  (*  +  /}), 

woraus  sich  wie  dort  für  die  drei  innern  Knotenpunkte  der  getroffe- 
nen schiefen  Dachfläche  abgerundet  je  N=  1  tn  oder 

#-^  =  0,90  tn  Verticaldruck, 

4,47  '  ' 

N  -rrz  =  0,45  tn  Horizontaldruck 

4,47  7 
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ergeben,  für  die  beiden  äussersten  Knotenpunkte  halb  soviel.  Auf 
die  Verticalfläche  durch  die  Endverticale  der  getroffenen  Dachhälfte 
kommt  ein  Normaldruck  von 

n  =  150  sin2  (90  +  10)  —  145,48  kg 

per  qm,  was  für  die  beiden  Knotenpunkte  jener  Verticalen 

145,48  .  4  .  2,5  =  1455  kg 

ausmacht,  wofür  wir  rund 

L  =  1,5  tu 

setzen  wollen. 

Greifen  am  Träger  zwischen  den  Schnitten  0  und  s  beliebige 
Verticalkräfte  K  bei  Abscissen  e  und  beliebige  Horizontalkräfte  L 
bei  Ordinaten  c  an,  so  hat  man  nach  A.  5,  1)  das  Moment  der  äussern 
Kräfte  links  von  s  hinsichtlich  irgend  eines  Drehpunkts  der  Coor- 
dinaten  ti,  w 

n  9 

(2)         Ms—  Vu  —  Hw-]£K(u-e)—]>]L(w--c), 

0  0 

worin  die  letzte  Summe  das  negative  Vorzeichen  erhielt,  weil  wir 
jetzt  von  links  nach  rechts  wirkende  L  als  positiv  ansehen  wollen. 
Wird  der  Schnitt  s  für  Xm,  Dm,  Zm  durch  Xm,  dm,  em  und  für  Vm 
durch  xmy  Äm,  zm+i  gelegt,  so  hat  man  nach  §  16,  3)  —  6)  bei  oben 
liegender  X- Gurtung: 

x 
XTO  =  —  M,  ~i^—  mit  u  =  roA,  w  —  j,n , 

m 
Z 

Zm=     Mt  -^ „    u  =  (m—  l)X,   w  =  im-ly 

Dm=—M,j-j —    „    u  =  (m  —  s)X>    w  =  im  —  e(im  —  im-i), 

Vm=      M$     lv        „    n  =  (w  —  v)l,  a>  — £„  —  *(&,  — Em_i). 

Die  Gleichung  für  Vm  setzt  voraus,  dass  der  Verticale  tn  zu  beiden 
Seiten  Felder  mit  Diagonalen  gleicher  Stellung  anliegen,  sie  gilt 
also  nicht  für  V0  und  V4. 

Nach  3)  erhält  man  mit  Bücksicht  auf  die  Formberechnung  in 
Beispiel  34 

13* 


(3) 
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im  Falle 

m  = 

1 

2 

3 

4: 

für  Zra 

M  = 

4 

8 

12 

16  m 

W  = 

4 

633 

7,6 

8  m 

n      A» 

u  ■=» 

0 

4 

8 

12  m 

w  = 

5 

7 

9 

11  m 

»  i>» 

u  = 

10 

40,36 

—  6,64 

3,52  m 

tt>  = 

10 

25,18 

1,68 

6,76  m 

»      'm 

M  "= 

40,36 

—  6,64' 

3,52 

m 

M>  = 

25,18 

1,68 

6,76 

m 

> 

und  zufolge  2)  3)  ergeben  sich  (Fig.  80)  bei  beliebigen  Werthen  der 
K,  L  für  die  erste  Trägerhälfte  die  Beanspruchungen  des  Obergurts : 

Xt  =  -  (4  V  -  AH-  4K0  -  4L  +  1L0)  f\ , 
JX,  =  —  (8  F  -  6,33.ff  -  8Z0  -  4*i  -  6,33  L 

-1,334  +  0,674)^, 
»  -  (12  F-  7,6.ff—  12JT0  — 8JK;  -  4Kt  -  7,6  Z 


LS 


-2,64-0,64  +  1,44)^, 
X4  =  -(16F  —  8H-  16^0^12^  —  8^  -4Ä3-8L 

-34-14  +  1^  +  34)0' 

die  Beanspruchungen  des  Untergurts: 
^»(Or-55-54^, 

Zt  =  (4  V-  1H-  4Ko  -  TL  -  24)  £J, 

Z,  -  (8  F-  9^-  8Ä-0  -  4^  -  9L  -  44  -  24)  ^f 
Z4— "(12F— ll.ff  —  12-Ko-  8J£,  -41T,  -  lli  —  6Z0 

-44-24)^, 

die  Beanspruchungen  der  Diagonalen: 

4  —  (10  F—  WH-  10JT0  -  10Z  -  54)  j-^g, 

D,  —  (40,36  F—  25,18£T  —  40,36 K0  -  36,30^  —  25,181, 

-20,184-  18,184)  irt^Ts, 
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A  —  -  (-  6,64  V—  1,68 H  +  6,64  K0  +  10,64  Z,  +  14,64-K, 

-  1,68£+3,32Z0+5,32Z1+7,32L2)^|^) 

D4  —  —  (3,52  V—  6,76 H  -  3,522^  +  0,48Zi  +  4,48-K,  +  8,48a, 

-  6,76  L  -  1,76  L0  +  0,24  £,  +  2,24  L8 

und  die  Beanspruchungen  der  Verticalen: 

Vt  =  -  (40,36F-25,182T— 40,36Z0-25,18i-20,18L0)il-47iÄ, 
Vt  =       (-  6,64  V  -  1,68-ff  +  6,64^0  +  10,642^  -  1,68  L 

+  3,32^  +  5,32^)^, 

Vs  ~      (3,52 F  -  6,7627-  3,52^  +  0,48^  +  4,48-K,  -  6,76i 

-  1,76Z0  +  0,24Z,  +  2,24Z2)  j-i— 

Die  Bedingung  „Summe  aller  Yerticalkräfte  gleich  Null"  in  An- 
wendung auf  den  Knotenpunkt  0  des  Untergurts  liefert  zur  Bestim- 
mung von  V0 

Denkt  man  sich  den  ganzen  Träger  um  die  mittlere  Verticale  gedreht 
bis  die  Auflager  vertauscht  sind,  so  erkennt  man,  dass  vorstehende 
Gleichungen  auch  für  die  zweite  Trägerhälfte  gelten,  wenn  V  und  0 
an  Stelle  von  V  und  H  gesetzt  werden.  Schliesslich  folgt  aus  der 
auf  Knotenpunkt  4  des  Obergurts  angewandten  Bedingung  „Summe 
aller  Yerticalkräfte  gleich  Null"  zur  Bestimmung  von  F4 

F4  +  z4  +  (x4  +  x;)ii?-,o, 

unter  Xi}  Xt'  die  beiden  mittleren  Stabkräfte  des  Obergurts  ver- 
standen. 

Dachfläche  beim  verschiebbaren  Auflager  getroffen.  Für  die  Stützen- 
reactionen  bat  man 

V  .  32  —  0,9  (y  +  12  +  8  +  4) 

-  0,45  ß£  +  11  +  9  +  7  +  4)  -  1,5  .  5  -  0, 

—  F.  32  +  0,9  (y  +  28  +  24  +  20  +  f) 

-  0,45  (4  +  7  +  9  +  1 1  +  £)  +  1,5  .  5  -  0 , 
27-  4.0,45-  2.  1,5  =  0, 


Z),  «=,  -  4,34 

^0  = 

3,16 

D8  =  —  2,28 

Fi- 

1,50 

A  -       1,61 

n  = 

-1,30 

Dt  =      3,15 

F,-- 

-  3,14, 
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woraus 

F  — 1,64,         7*— 1,96,        J5T=4,7tn. 

Obige  Gleichungen  für  die  Stabkräfte  liefern  in  Tonnen  für  die  erste 
Trägerhälfte  (beim  festen  Auflager)  mit  F  —  1,64,  fl  =  4,8  und  ver- 
schwindenden K,  L, 

X,<=4,71      Zx 6,79 

X2  —  7,23  Z%  =  —  10,43 

Xs  —  5,52  Zt  =  -  11,83 

X4  =  2,72  Z4  =  —    9,79 

sowie  für  die  zweite  Trägerhälfte  (beim  beweglichen  Auflager),  mit 
F— 1,96,  5=0,  2K0  =  Kx  —  Kt  —  X3  —  2JT4  —  0,9,  L  —  1,5, 
i0  »  1,5  +  0,225,  L,  =  2/j  =  1^  —  2£4  =  0,45, 

X,  =  -  0,63  Z,  —  —  2,12  Dl  =  —  1,17  F0 0,46 

Xs  —       1,26  Z, 3,05  Dt 2,47  F,  =       0,32 

X,  =       2,70  Z3 5,04  D8 1,84  V%  —       0,35 

X4  —       3,05  Z4 6,57  Di  —  -  0,85  F, 0,27, 

wonach  für  die  mittlere  Verticale 

F4  -  -  0,45  -  (2,72  +  3,05)  ^  =  -  3,03  tn. 

Dachfläche  beim  unverscbiebbaren  Auflager  getroffen.    Für  die 
Stützenreactionen  hat  man 

F .  32  —  0,9  (y  +  28  +  24  +  20  +  y) 

+  0,45  (-JJ-  +  7  +  9  +  11  -f  H)  +  i>5  .  5  _  o, 

-  T .  32  +  0.9  ("  +  12  +  8  +  4) 

+  0,45  (i?  +  11  +  9  +  7  +  l)  +  1,5  .  5  -  0, 
5+4.0,45  +  2.1,5  =  0, 


woraus 


1,96 ,        F=  1,64 ,        H  «=>  —  4,8  tn . 


Obige  Gleichungen  für  die  Stabkräfte  liefern  in  Tonnen  für  die  erste 

Binderhälfte,  mit   F  —  1,96 ,    H 4,8 ,    2X0  =  X,  —  K^  —  Ä, 

=  2X4  =  0,9 ,  Z  =  1,5,  Z,0  =  1,5  +  0,225,  Z,,  =  Z,  =  Z,  =  2Z4 
=  0,45, 


X, 2,44 

Zl=Q 

A  = 

Xj  =  -  5,49 

Z%  =  2,53 

A- 

X, 6,47 

Z3  —  5,16 

A- 

Zi  =  —  4,40 

Z4  —  5,82 

A  = 
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X, 7,78  Zx  =    4,67  D,  =       5,42  F0  —  -  5,26 

X,  -=  —  11,46  Z8  =    9,91  Dt  =       2,58  Vx 3,00 

X, 9)28  Z8=  11,95      Z>, 2,53  Vt=      0,90 

X4  =  -    5,53  Z4  =    9,04      D4 4,67  V3  =       3,55, 

so  wie  fßr  die  zweite  Binderhälfte,  mit  V=  1,64,  H=0  und  ver- 
schwindenden K,  L, 

2,25  V0 1,64 

2,77  Vl  =  —  1,82 

0,93  V,  —  —  0,74 

-  0,68  F3  =       0,68, 

wonach  für  die  mittlere  Verticale 

F4  -  -  0,45  +  (5,53  +  4,4)  JL  =  3,99  tn. 

Bemerkungen.  Anstatt  die  Reactionen  F,  7*,  H  wie  oben  direct 
zu  berechnen,  hätten  wir  sie  natürlich  auch  aus  den  Formeln  A.  5, 
4) — 6)  erhalten  können.  Die  Berechnung  der  Beanspruchungen  für 
die  erste  Trägerhälfte  im  zweiten  Belastungsfalle  vereinfacht  sich, 
wenn,  man  beachtet,  dass  für  ihn  die  erste  Trägerhälfte  gerade  so 
belastet  ist  wie  die  zweite  Trägerhälfte  im  ersten  Falle,  dass  also 
gegenüber  den  hierfür  gültigen  Beanspruchungen  nur  der  Beitrag 
von  H  hinzukommt.  Proben  der  Richtigkeit  obiger  Stabkräfte  kön- 
nen die  Bedingungen  „Summe  aller  Yerticalkräfte  gleich  Null'1  und 
„Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  die 
einzelnen  Knotenpunkte  liefern.  Wäre  die  vom  Winde  getroffene 
Dachfläche  mehr  als  einfach  gebrochen  gewesen,  so  würde  nur  die 
Berechnung  der  Enotenpunktskräfte  K,  L  etwas  umständlicher  ge- 
worden, die  Berechnung  der  Stabkräfte  aber  ganz  wie  oben  geblieben 
sein  (Beispiel  58). 

Aufgabe  88.  Einfaches  System  mit  Vertioalen  bei  beliebigen 
Gurtimgsformen.     Maximalbedingungen  für  die  Stabkräfte. 

Die  Bedingungen  für  Maxima  und  Minima  der  Stabkräfte  beim 
Befahren  eines  Balkenfachwerks  einfachen  Systems  mit  Verticalen 
und  beliebigen  Gurtungsformen  anzugeben. 

Da  nach  §  31,  1)  —  4)  die  Maxima  und  Minima  der  Stabkräfte 
zugleich  mit  den  Maximis  und  Minimis  der  entsprechenden  Momente  M9 
eintreten,  so  lautet  die  fragliche  Bedingung  nach  §  25,  9)  für  jedes 
System  gleichzeitig  auf  dem  Träger  Platz  findender  Radlasten 
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ü  e  0 

Diese  Gleichung  nimmfr  mit  den  in  §  31  gegebenen  Werthen  von 
u,  c,  v  folgende  spezielle  Formen  an: 

m  l 

(2)    fürXm  2P— »2^ 

0  0 

w— l  l 

(3)    „  zn  2p-—nA21>> 

0  0 

m — 1  m  l 

(4)  „ Dm  -2p+(.*-i)2p=l-:^2!p> 

0  m—l  0 

„    Fm         a)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  der 

X-Gurtung  angreift, 

m—l  wi  I 

(ß)         -5p+<—  l)2*--7m2p> 

0  m—l  0 

b)  wenn    die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  der 
Z-Gurtung  angreift, 

m  m-f-1  f 

(6)  -l^+^-^Z1*- 

0  m  0 

Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurtungen  in  Verticale  m 
an,  so  gilt  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Z-Gurtung  die 
Bedingung  5),  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  X-Gurtung 
die  Bedingung  6). 

Die  Gleichungen  4)— 6)  lassen  sich  für  besondere  Trägerformeu 
noch  spezialisiren.    So  erhält  man  beim  Parallelträger  für  Dm  wegen 


j« 


2'- 

m—l 

■i2*. 

0 

und  für 

rn 

wegen  v 

=  OO 

im  Falle 

a) 

m 

m—l 
m+1 

12  *. 

0 

l 

»)  2*-i2*- 


m 


Die  abgeleiteten  Bedingungen  können  wie  in  Beispiel  25  und  28 
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zur  Correctur  von  Laststellungen  verwendet  werden.  Selbstverständ- 
lich hätten  wir  die  Bedingungen  2) — 6)  auch  durch  Differentiation 
von  §  33,  1) — 5)  erhalten  können. 


Beispiel  41.  Parallelträger  einfachen  Systems  des  rechtwinkligen 
Dreiecks.     Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  in  Spannweite  sollen  Parallelträger 
einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks  mit  nur  gegen  Zug 
widerstandsfähigen  Diagonalen  zur  Verwendung  kommen.  Gewünschte 
Trägerhöhe  und  Felderzahl  h  =»  6  m,  n  =  9.  Eigengewicht  per  laufen- 
den Meter  Träger  g  —  0,9  tn,  Verkehrslast  p  =  2,63  tn.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,3  tn  auf  diejenigen  des 
Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen 
zu  berechnen. 

Wir  berechnen  zunächst  das  System  Fig.  81  und  tragen  dem 
Einflüsse  der  Gegendiagonalen  und  etwaiger  Abänderung  der  Träger- 
enden nach  Fig.  59  nachträglich  Rechnung  (ist  letztere  Abänderung 
von  vornherein  beabsichtigt,  so  braucht  V0  nicht  ermittelt  zu  werden). 
Anstatt  die  Beanspruchungen  der  Verticalen  wie  unten  direct  zu  be- 
rechnen, kann  man  auch  berücksichtigen,  dass  nach  §  34,  5)  all- 
gemein 

(1)  Fm=-lTx-ADm+1 

und  hierin  die  Knotenpunktslast  Kx  des  Obergürts  von  Vi  an  gleich 
gxX,  für  V0  halb  so  gross  ist.  Es  sind  so  auch  die  6rrcn^beanspruch- 
ungen  der  Verticalen  durch  diejenigen  der  Diagonalen  bestimmt  Bei 
directer  Berechnung  der  Vm  kann  1)  zu  Proben  dienen. 

Eigengewicht  allein.  Für  das  System  Fig.  81  hat  man  nach 
§  34,  6)  die  vom  Eigengewicht  allein  herrührenden  Stabkräfte 

£»  =  —  tn  (n  —  tri)  ^-  =  —  üm+i, 
2>ra~       (M_2m+1)^, 


(2) 


*.—  (—»»  +  *=*)?. 


oder,  mit  n  — "  9,    A  =  5,    h  =  6,    d  —  7,810,    g  =  0,9,    g,  =  0,3, 
9.  —  0,6, 
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Xm  =  —  "g  .«•  (9  —  m)  =  —  3m+l  > 

5)m  =      5,857  (5  —  ro), 
8n—  —  19,5  + 4,5  w, 

während  nach  1)  oder  A.  19,  5)  als  Ausnahme  gilt 

(3)  »o-^-f 

Vorstehende  Gleichungen  liefern  die  folgenden  Stabkräfte  in  Tonnen: 

^  =  -15,00  Si-0  2),  — 23,43  8J0  —  -  18,75 

JE, 26,25  32  =  15,00  S)2  =  17,57  8t  —  —  15,00 

£3 33,75  33  =  26,25  5D,  —  11,71  »8  =  —  10,50 

X4 37,50  '  &  =  33,75  $>4  =    5,86  8, 6,00 

3E6=-  37,50  S5  =  37,50  5D6  =   0  86  —  -    1,50. 

Die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Stützenreactionen  sind 

8  —  &!  —  20,25  tn. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  soeben  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen;  für  die  oberen 
Grenzwerthe  hat  man  nach  §  35,  6) 

also  wegen 

q  0,9  +  2,63         „  Q99 

7  ra  — ö^ 3>922 

in  Tonnen: 

Xj 58,83  Zt  =     0 

X,  —  -  102,95  Z,  =    58,83 

X8  =  -  132,37  2,  =  102,95 

Xi  —  —  147,08  Z4  —  132,37 

X5  —  —  147,08  Z6  —  147,08 . 

Nach  §  35,  3)  sind  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen 
und  nach  §  35,  5)  diejenigen  der  Verticalen 


(5) 


F0  —  -  71,36 

Fa  —  -  18,75 

F,  —  —  55,28 

Fx  =  -  14,18 

r2  =  _  40,09 

F2 7,21 

Fs 26,55 

Fs  =         1,40 

Vi  =  -  14,65 

F4  —       11,65 
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|F„  =  SBm-(«-m-l)*^y, 

welch'  letztere  Gleichungen  zufolge  1)  oder  A.  19,  15)  auch  für  V0 
gelten.  Nach  Einsetzen  der  gegebenen  Zahlenwerthe  lauten  die 
Gleichungen  5)  6) 

Dm  —  fcm  +  1,070  (9  -  mf,      Dm  —  $)„,  -  1,070  («»  -  1/, 

Fw  =  »ra  —  0,822  (8  -  m)*,       Fra  —  SBM  +  0,822  *»*, 

und  wir  erhalten  danach  folgende  Grenzwerthe  in  Tonnen: 

Dl  —  91,91  D,  —       23,43 

D2  =  70,00  Dt  —       16,50 

Z)s  =  50,23  D3=         7,43 

D,  =  32,61  Dt 3,77 

D5  =  17,12  D6 17,12 

Als  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  hat  man 

F  =  -f  =  79,42  tn,         F—  SS  —  20,25  tn. 

Die  gefundenen  Grenzwerthe  sind  in  Fig.  82  eingetragen. 

Gegelldiagonalen.  Abänderung  der  Trägerenden.  Da  die  Diago- 
nalen in  den  drei  mittleren  Feldern  sowohl  Zug  als  Druck  erhalten 
können,  sämmtliche  Diagonalen  aber  nur  auf  Zug  widerstandsfähig 
vorausgesetzt  wurden ,  so  sind  dort  Gegendiagonalen  anzuordnen.  Der 
Einfluss  derselben  ist  durch  den  am  Schlüsse  des  §  50  hervor- 
gehobenen Satz  bestimmt,  wobei  zu  beachten,  dass  constant 

£,  =  5.0,3  =  1,5  tn. 

Werden  die  Trägerenden  nach  Fig.  86  abgeändert,  so  treten  die 
in  Aufgabe  24  festgestellten  Aenderungen  der  Stabkräfte  ein,  wonach 
insbesondere  die  Grenzwerthe  von  Vx 

Vi  =  (9m  +p)  *  =  16,15,         Vt  =  8X  —0.1  —  3  tn. 

Demnach  sind  nun  sämmtliche  Grenzwerthe  wie  in  Fig.  83  einge- 
tragen bestimmt. 

Bemerkungen.  Angenommen  die  Fahrbahnlast  griffe  in  den 
Knotenpunkten  des  Obergurts  an,  dann  würde  an  Stelle  von  1)  even- 
tuell nach  §  34,  5)  zweckmässiger 

(7)  Vm  -  K%  -  A  Dm 
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zu  verwenden  sein,  worin  die  Knotenpunktslast  K,  des  Untergurts 
von  V1  an  gleich  gsX}  für  V0  halb  so  gross  ist.  Die  vom  Eigen- 
gewicht allein  herrührenden  Beanspruchungen  der  Verticalen  ergeben 
sich  aus  1)  2)  mit  gx  =  0,6,  gz  =  0,3  und  die  Grenzwerthe,  wenn 
kein  Gebrauch  von  7)  gemacht  wird,  nach  §  35,  4), 

(8)  nl 

abgesehen  von  V0,  dessen  Grenzwerthe  zufolge  A.  19,  0)  oder  A.  30,6) 
sind 

(9)  F„-SB0-^,  F0  =  ö0. 

Die  Beanspruchungen  der  Gurtungen  und  Diagonalen  bleiben  unge- 
ändert.   Vorstehende  Gleichungen  liefern  folgende  Werthe  in  Tonnen: 

SB0  =  —  19,6  V0  —  —  78,67  V0  —  —  19,50 

SB,  =  —  16,5  V,  =  -  69,11  Vx  —  —  16,50 

S?2 12  F,  =  —  52,28  V2  =  -  11,18 

SB3  =  —    7,5  F8 37,09  F3  —  -    4,21 

®4  _  _    3  V4  —  -  23,55  F4  —        4,40. 

Der  Einfluss  der  Gegendiagonalen  und  etwaiger  Abänderung  der 
Tragerenden  ist  wieder  durch  die  am  Schlüsse  von  §  50  und  A.  24 
hervorgehobenen  Sätze  bestimmt.  Ohne  diese  Abänderung,  welche 
bei  oben  liegender  Fahrbahn  seltener  vorkommt,  haben  wir  die  in 
Fig.  84  eingetragenen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen. 

Griffe  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten  in  den  Verticalen 
an,  so  würden  nach  §§  34,  35  für  die  Yerticalenstücke  von  Fahrbahn 
bis  X-Gurtung  die  zuerst  berechneten,  für  die  Yerticalenstücke  von 
Fahrbahn  bis  Z-Gurtung  die  zuletzt  berechneten  Beanspruchungen 
gelten,  und  damit  sämmtliche  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 
wie  in  Fig.  85  bestimmt  sein. 

Beispiel  42.  Paralleltr&ger  einfachen  Systems  des  rechtwink- 
ligen Dreiecks.     Berechnung  für  bewegte  BasUastaüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  eingeleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanwendung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Bis  zur  Feststellung  der  Grenzwerthe  gilt  alles  im  vorigen  Bei- 
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spiele  Gesagte.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  dort  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für  die  oberen 
Grenzwerthe  hat  man  bei  Belastung  durch  Zug  I  (Fig.  23  und  24) 
von  0  bis  n,  Bad  0  bei  Verticale  m, 

m  n 

(1)    ^  -  3£m  -  [(»  -  tn)^Pa  +  m^P(l  -a)]± Zm+1 . 


m 


Die  Grenzbeanspruchungen   der  Diagonalen  und  Verticalen  ergeben 
sich  nach  §  36,  7)  8)  11)  12)  wie  folgt: 

Zug  IT  (Fig.  22)  von  m  bis  n,  Vorderrad  0  bei  Verticale  w, 

n 

(2)  Dm  -  %>m  +  ±  ^  P  (l  ~  a) , 


Vi 


Zug  II  von  0  bis  m  —  1 ,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  —  1 , 

m-l 

(3)  Dn-$)m-fh2Pa\ 

0 

Zug  II  von  m  +  1  bis  n,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  +  1, 

n 

(4)  FM-»m-|2,P(«-a), 

ro+1 

Zug  II  von  0  bis  m9  Vorderrad  0  bei  Verticale  m, 

m 

(5)  F^^ö.n  +  I^'-P«- 

0 

Als  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  hat  man  bei  Belastung  durch 
Zug  II  von  0  bis  n9  Vorderrad  0  bei  0, 

n 

(6)  F=g}  + j^-P  ('-")> 

0 

und  bei  Eigengewicht  allein  F—  SB.    Nach  B.  41,  1)  oder  A.  19,  16) 
gelten  die  Grenzwerthe  4)  5)  auch  für  F0. 

Die  Werthe  der  Summenausdrücke  in  1)  sind  aus  der  Tabelle 
in  Beispiel  6  zu  entnehmen  oder  zu  berechnen.  Wir  wollen  den 
ersten  Weg  für  die  erste,  den  zweiten  für  die  zweite  Richtung  des 
Zuges  I  einschlagen.  Mit  der  ersten  Zugrichtung  (Fig.  23)  ergeben 
sich  in  Tonnen: 


-^1    *v,w 

54 

X2  =  —  26,25  - 

7  .  167  +  2  .  1499 
54 

X,  =  -  33,75  - 

0  .  348  +  3  .  1089 
64 

X4  =  -  37,50  - 

6  .  580  +  4  .  764 
54 

Xß  =  -  37,50  - 

4  .  876  +  5  .  480 
54 
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v   _        i^         8  •  62.2  +  i  •  1947  =  _     60>27     Zt  —      0 

=  -  103,42    Zs  —    60,27 

=  -  132,92    Za  =  103,42 

147,79    Zt  mm  132,92 

. 147,57     Zb  =>  147,79 . 

Für  die  zweite  Zugrichtung  (Fig.  24)  erhält  man  zunächst: 

2^('  -  «)  =  6  (40  +  38,7  +  30,3  +  29  +  27,7  +  19,3  +  18  +  16,7 

+  8,3  +  7  +  5,7)  +  4  (37,5  +  26,5  +  15,5  +  4,5) 
'+  5  (34,5  +  23,5  +  12,5  +  1,5)  =  2140, 

n 

^P  (/-«)  =  6  (35  +  33,7  +  25,3  +  24  +  22,7  +  14,3  +  1 3  +  1 1,7 

+  3,3  +  2  +  0,7)  +  4  (32,5  +  21,5  +  10,5) 
+  5  (29,5  +  18,5  +  7,5)  —  1650, 

1» 

2JPQ  —  a)  —  6  (30  +  28,7  -f  20,3  +  19  +  17,7  +  9,3  +  8  +  6,7) 

+  4  (27,5  +  16,5  +  5,5) 

+  5(24,5  +  13,5  +  2,5)  =  1239, 

n 

^?P(l  —  a)  —  6  (25  +  23,7  +  15,3  +  14  +  12,7  +  4,3  +  3  +  1,7) 

+  4  (22,5  + 1 1,5  +  0,5)  +  5  (19,5  +  8,5)  =  876, 

n 

^Jp(l  -  d)  —  6(20  +  18,7  +  10,3  +  9  +  7,7)  +  4  (17,5  +  6,5) 

+  5(14,5  +  3,5)  =  580; 

5 

^Pa  =  6(23,7  +  19,7  +  18,4  +  17,1  +  8,7  +  7,4  +  6,1) 

+  4  (15,9  +  4,9)  +  5  (12,9  +  1,9)  =  764, 

]?Pa  -  6  (18,7  +  14,7  +  13,4  +  12,1  +  3,7  +  2,4  +  1,1) 

+  4  .  10,9  +  5  .  7,9  =  480, 

8 

^Pa  —  6  (13,7  +  9,7  +  8,4  +  7,1)  +  4  . 5,9  +  5  .  2,9  —  271, 


0 
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M 

2JPa  -  6(8,7  +  4,7  +  3,4  +  2,1)  +  4  . 0,9  -  117, 


0 

1 


^Pa  =  6  .  3,7  —  22,2, 

o 

und  mit  diesen  Werthen  nach  1)  in  Tonnen: 

X, 15,00  -  8  '  **'2  * 1 '  2U° 57,92  Zx  =      0 

X2  =  -  26,25  -   7  ' 117  +  2  '  166°  =  -  102,53  Zt  =    57,92 

X>  =  -  23,75  —  6  '  2?1  +  3  ' 1239  —  —  132,69  Z8  —  102,53 

.  X,  = 37,50  —    5  '  4S0  +  4  *  876-  =  -  147,57  ZA  =  132,69 

X6  =  —  37,50  -    4'  764  +  6  •  68°    —  „  U7;79  Zh  —  147,57. 

Wie  man  sieht  hätte  es  auch  hier  genügt,  nur  die  erste  Zugrichtung 
zu  berücksichtigen. 

Die  Werthe   der  ^    in  2)  —  7)  lassen   sich  ebenfalls   aus  der 

Tabelle  in  Beispiel  6  entnehmen.  Wäre  eine  solche  Tabelle  nicht 
vorhanden  (siehe  jedoch  Schlussbemerkung  zu  Beispiel  6),  so  würden 
•wegen 

n — m  n 

(7)  ^Pa=^P(l-a) 

0  m 

nur  die  letzteren  Summen  wie  folgt  zu  berechnen  sein: 

n 

^P(l  -  a)  —  6  (45  +  43,7  +  42,4  +  34  +  32,7  +  31,4  +  23 

+  21,7  +  20,4  +  12  +  10,7  +  9,4  +  1) 

+  4  (41,2  +  30,2  +  19,2  +  8,2) 

+.5  (38,2  +  27,2  +  16,2  +  5,2)  —  2794, 

n 

2pC  -  «)  =  6  (40  +  38,7  +  37,4  +  29  +  27,7  +  26,4  +  18 

+  16,7  +  15,4  +  7  +  5,7  +  4,4) 
+  4  (36,2  +  25,2  +  14,2  +  3,2) 
+  5  (33,2  +  22,2  +  1 1,2  +  0,2)  =  5248, 


L 
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» 
^P(l  —  a)  —  6  (35  +  33,7  +  32,4  +  24  -f  22,7  +  21,4  +  13 

+  11,7  + 10,4+2  +  0,7) +  4  (31,2+20,2+9,2) 
+  5  (28,2  +  17,2  +  6,2)  —  1741 , 

^P(l-a)  =.6(30+28,7+27,4+19+17,7+16,4+8  +  6,7+5,4) 

+4  (26,2  +  15,2  +  4,2) 
+5(23,2  +  12,2  +  1,2)  —  1321, 

^P(l  —  a)  —  6(25+23,7+22,4+14+12,7+11,4+3+1,7+0,4) 

+ 4  (21,2  +  10,2)  +  5  (18,2  +  7,2)  —  938, 

n 

£JPQ  -  a)  —  6  (20  +  18,7  +  17,4  +  9  +  7,7  +  6,4) 

+  4  (16,2  +  5,2)  +  5  (13,2  +  2,2)  -=  638, 

n 

^P(l  _  a)  =  6  (15  +  13,7  +  12,4  +  5  +  "2,7  +  1,4) 

+  4  (11,2  +  0,2)  +  5  .  8,2  =  382, 

n 

^P(l  —  a)  =  6(10  +  8,7  +  7,4)  +  4  .  6,2  +  5  .  3,2  —  197, 


7 


yP(I  -  a)  =  6  (5  +  3,7  +  2,4)  -f  4  . 1,2  =  71,4. 

8 

Es  ergeben  sich  mit  diesen  Werthen  die  Grenzbeanspruchungen  der 
Diagonalen  nach  2)  3): 

A  -  23,43  +  -g4*  =  88,40  Dl  =  23,43  -  -^  =      23,43 

D,  =  17,57  +  ^-  =  67,89  D,  =  17,57  -  -££  -      15,51 

Dt  -  11,71  +  ig-  =  49,89  D3  -  11,71  -  £J  -        6,02 

D4=    5,86  +  -ig-  =  32,98  D4  -    5,86 --g=-   5,18 

^-    °      +W018'44      ^-    °      -586-=-18'44' 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  nach  4)  5): 

V0  =  -  18,75  -  ^  =  -  68,71 


F4  -  -  15,00  -  -1 !?-  -  -  53,78 


45 

L74 
45^ 
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Vt  =  -  10,50  -  ~- 39,86 

V3 6,00--^- 26,84 

F4--    1,50 --^-  =  -15,68, 

V0  =  -  18,75  +  ~?6 18,75 


»1  = 

iy,w  -f- 

45 

—  io/±i 

F,- 



10,50  + 

197 
45 

^—    — 

-    6,12 

y%- 



6,00  + 

382 

= 

2,49 

r*  = 

— 

1,50  + 

638 

AK, 

8S=S 

12,68, 

während  der  obere  Grenzwerth  der  Stützenreactionen  nach  6)  ist 

F  —  20,25  +  —*-  =  82,34  tn. 

Bei  der  im  Vergleiche  zum  Radstande  um  0  verhältnissmässig 
bedeutenden  Feldlänge  X  könnten  die  Diagonale  1  und  Verticale  0 
bei  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  l}  Rad  0  bei  Verticale  1,  noch 
ungünstiger  als  oben  bei  Belastung  durch  Zug  II  beansprucht  sein 
(§  33).  In  der  That  erhalten  wir  aus  den  nach  §  36,  3)  und  A.  19, 11) 
für  beliebige  Belastung  gültigen  Gleichungen 

1  n 

(8)  A  -  B,  +  [(»  -  1 )  2  P*  +2  F  <!  ~  «)]  Th  > 

0  l 

1  n 

(9)  V0  -  SB0  -  [(n  -l)2Pa  +2FQ  ~  «)]  f 

0  1 

mit  den  schon  für  Xx  verwendeten  Summenwerthen 

1\  -  23,43  +  -8 --  -^-i--* -  =  94>08  tn, 
F.  -  -  18,75  -  !^M_+Ü!L  _  _  73,07  tn, 

gegen  oben  gefundene  88,40  und  —  68,71  tn.  Die  verhältnissmässig 
grosse  Differenz  erklärt  sich,  wie  erwähnt,  durch  die  dem  Radstande 
gegenüber  grosse  Feldlänge. 

Da  die  Diagonalen  in  den  drei  mittleren  Feldern  sowohl  Zug 
als  Druck   erleiden   können,   so   sind   daselbst  Gegendiagonalen   an- 

Woyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  14 
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zuordnen.  Der  Einfluss  derselben  ist,  wie  auch  im  vorigen  Beispiele, 
durch  den  am  Schlüsse  des  §  50  hervorgehobenen  Satz  bestimmt. 
Ebenso  ergibt  sich  wieder  der  Einfluss  einer  Abänderung  der  Träger- 
enden nach  Fig.  86  aus  dem  in  Aufgabe  24  abgeleiteten  Satze  und 
sind  danach  insbesondere  die  Grenzwerthe  von  Vx 

yx  =  SB,  =  0,6  .  5  =  3  tn, 
V,  =  3  +  6  +  6  3'7  +  2»4  +  4  ±£-  +  5  -^-  =  20,16  tn. 

Die  für  den  Träger  mit  Enden  nach  Fig.  86  gültigen  Grenzbean- 
spruchungen wurden  in  Fig.  87  eingetragen. 

Beispiel  43.  Parallelträger  einfachen  Systems  des  rechtwink- 
ligen Dreiecks.     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  41  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  wie  mit  den  bewegten  Radlastzügen  des  vorigen  Bei- 
spiels entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  in  Beispiel  41 
Gesagte  gültig.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
sind  nach  Aufgabe  32  mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen, 
welches  für  die  max  Mx  eines  durch  den  angenommenen  Lastzug  I 
direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  anzu- 
wenden wäre.  Nach  Beispiel  8  ist  dies  p  =  2,63  tn,  und  da  eine 
solche  bewegte  Last  auch  in  Beispiel  41  angenommen  wurde,  so 
könnten  die  dort  berechneten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
ungeändert  bleiben.  Wir  haben  in  Fig.  88  die  einem  nach  oben 
abgerundeten  p  =  2,7  entsprechenden  Werthe  eingetragen,  welche 
q :  g  =  4  mal  so  gross  als  die  in  Beispiel  41  berechneten  Eigen- 
gewichtsbeanspruchungen sind. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  hat  man  nach 
A.  32,  8)  mit  c  =  (m  —  1)  l,  v  =  ml, 

Dm  =  $m  +  in  —  m)*pv  ^, 


(1) 


Dm  —  £>*,  —  (w  —  lfpc  ^ , 


und    für   die   Grenzbeanspruchungen    der  Verticalen   nach   A.  32,  9) 
mit  c  =  ml,  v  =  (m  -f-  1)^, 
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(2) 


rm  =  »m  -  (n  —  m  —  iyPt 


2n 


Vm  =  5BTO  +  ro2# 


2n 


welche  Gleichungen  nach  A.  30,  7)  oder  B.  41,  1)  auch  für  F0  gelten. 
Der  obere  Grenz  wer  th  der  Stützenreactionen  folgt  nach  A.  29,  6)  mit 

v  — 0 

(3)  P-8+*  J-, 

während  der  untere  für  Eigengewicht  allein  eintritt.  In  1)  —  3)  be- 
zeichnen p„,  pe  diejenigen  Lastäquivalente,  welche  für  einen  durch 
den  angenommenen  Lastzug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger 
der  Spannweite  l  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  v,  bezw.  dem  neg  max  Vx 
bei  x  =  c  entsprechen.  Dieselben  lassen  sich  aus  Beispiel  8  ent- 
nehmen.   Wir  erhalten  damit  folgende  Grenzwerthe  in  Tonnen: 

A  —  23,43  +  0,362  .  64  .  2,81  —  88,53 

Ds  =  17,57  +  0,362  .  49  .  2,84  —  67,95 

2>a  —  11,71  +  0,362  .  36  .  2,93  =  49,89 

D4  =    5,86  +  0,362  .  25  .  3,00  =  33,01 

D5  =    0      +  0,362  .  16  .  3,19  =  18,48, 

Dx  =  23,43  —  0,362  .  0* .  oo  —  23,43 
D,  =  17,57  —  0,362  .  1  .  5,71  —  15,50 
D3  =  11,71  —  0,362  .  4  .  3,95  —  5,99 
JJ<  =  5,86  —  0,362  .  9  .  3,39  =  -  5,18 
l)b  =    0       —  0,362  .  16  .  3,19 18,48 ; 


K. 


r,  =  - 


V  = 

r 2  — 


n  = 


k4  = 


18,75 
15,00 


10,50 


6,00 
1,50 


_   G4 

—  3,6 

-  £  2'84 

__    36 
3,6 

--£3,00  = 


— 6  H19 

3,6   d'ly 


2,82  =  -  68,88 

—  53,66 
2,93  —  —  39,80 

—  26,83 

—  15,68, 


V0  =  -  18,75  +  -^  oo 18,75 

F,  =  -  15,00  +  -i    5,71  =  -  13,41 
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F,  -  -  10,50  -f  >-  3,95 6,11 

Fs=-    6,00  +  ^-3,39  =         2,48 

K4  =  -    1,50  + -g- 3,19  =       12,68 

V  —  20,25  +  2,76  .  22,5  —  82,35. 

Nach  Aufgabe  32  müssen  vorstehende  Werthe  (soweit  nicht  kleine 
Differenzen  durch  Vernachlässigung  von  Decimalen  bedingt  sind)  voll- 
ständig mit  den  im  vorigen  Beispiele  erhaltenen  übereinstimmen. 

Wie  sich  im  vorigen  Beispiele  für  die  Diagonale  1  und  Ver- 
ticale  0  mit  Zug  I  noch  ungünstigere  obere  Grenzwerthe  als  mit 
Zug  II  ergeben  haben,  so  gilt  Analoges  bei  Berechnung  mit  den 
entsprechenden  Lastäquivalenten.  Wir  erhalten  nach  A.  30,  6)  mit 
c  =  0 

(4)  A  =  S>i  +  (n_i)£^ 

(5)  f,  -  8*,  -  (»  -  1)  •£ , 

und  mit  dem  schon  für  die  Gurtungskräfte  verwendeten  p  =  2,7 

Bx  =  93,72  tn,  V0  —  —  72,75  tn. 

Gleichung  4)  hätten  wir  natürlich  auch  aus  A.  32,  6)  entnehmen 
können. 

Da  die  Diagonalen  in  den  drei  mittleren  Feldern  Zug  und  Druck 
erleiden  können,  so  sind  daselbst  Gegendiagonalen  anzuordnen,  deren 
Einfluss  wie  in  den  zwei  letzten  Beispielen  durch  den  am  Schlüsse 
des  §  50  hervorgehobenen  Satz  bestimmt  ist.  Ebenso  ist  wieder  der 
Einfluss  einer  Abänderung  der  Trägerenden  nach  Fig.  86  aus  dem 
in  Aufgabe  24  abgeleiteten  Satz  zu  entnehmen.  Der  untere  Grenz- 
werth  von  Vl  ist  demnach  Vx  =  0,6  .  5  =  3  tn,  den  oberen  kann 
man  entweder  wie  im  vorigen  Beispiele  berechnen  oder  man  ent- 
nimmt zufolge  A.  29,  c)  aus  Beispiel  8  der  Spannweite  »«10m 
entsprechend  p  =  3,38,  womit  sich 

Vx  =  5  .  3,98  =  19,90  tn 

ergibt.  Sämmtliche  bei  abgeänderten  Trägerenden  göltigen  Grenz- 
werthe sind  in  Fig.  88  eingetragen. 

Beispiel  44.     Parallelträger  einfachen  Systems  des  rechtwink- 
ligen Dreiecks.  Berechnung  für  gleiohruässig  vertheilte  bewegte  Last. 
Die    Grenzwerthe    der    Stabkräfte    und    Stützenreactionen    eines 
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Parallelträgers  einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks  unter 
folgenden  Voraussetzungen  zu  berechnen.  Spannweite  l  =  24  m, 
Trägerhohe  h  =  4  m,  Feldlänge  X  =  3  m;  Eigengewicht  per  laufen- 
den Meter  Träger  g  =  0,73  tn,  Verkehrslast  p  =  2,77  tn.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  0,53  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,2  tn  auf  diejenigen  des 
Untergurts  (vergl.  Beispiel  76). 

• 

Wir  gehen  ganz  wie  in  Beispiel  41  vor  und  berechnen  zunächst 
das  System  Fig.  89.  Sollen  die  Diagonalen  nur  für  Zug  widerstands- 
fähig sein,  so  kann  dem  Einflüsse  der  Gegendiagonalen  nachträglich 
Rechnung  getragen  werden. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  gelten  die  Gleichungen  B.  41,  2),  welche  mit 
n  =  8,  X  =  3,  Ä  =  4,  d  =  5,  g  =  0,73,  gx  =  0,53,  g,  =  0,2  fol- 
gende Formen  annehmen: 

£.  =  -  0,827  m  (8  -  m) 3„I+1, 

$,„  =  1,369(9  -  2  m), 
«„  =  2,19  m -9,25. 

Wir  erhalten  hieraus  in  Tonnen: 


£,  =  —    5,75 

3,=  o 

2),  =  9,58 

93t  —  -  7,06 

£,  =  -    9,85 

3,=    5,75 

$,  =  6,85 

33,  =  —  4,87 

2,  =  —  12,32 

3s  -    9,85 

©3  =  4,11 

SS,  =  —  2,68 . 

It  =  -  13,14 

3*  -  12,32 

S>,  -  1,37 

Für  die  Verticale  0  hat  man 

a30  =  ^-^=-8,46tn, 

während  die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in 
Anwendung  auf  den  mittleren  Knotenpunkt  des  Obergurts  liefert, 

Vo  =  —  K0 , 

unter  K0  die  Belastung  dieses  Knotenpunktes  verstanden,  wonach 
für  Eigengewicht  allein  8S4  =  —  0,53  .  3  =  —  1,59  tn.  Die  vom 
Eigengewichte  allein  herrührenden  Stützenreactionen  schliesslich  sind 

»  =  ^  =  8,76  tn. 

örenzwerthe.    Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
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die  soeben  berechneten  Beanspruchungen  für  Eigengewicht  allein,  die 
oberen  ergeben  sich  nach  B.  41,  4)  mit  q  :  g  —  3,5 :  0,73  =  4,794  aus 

Xm  -  4,794  Xt  =  -  Zm+1 

in  Tonnen: 

Xt  =  —  27,57  Zt  =    0 

X,  =  -  47,22  Z%  =  27,52 

X8  —  -  59,06  Z8  =  47,22 

Xt 62,99  Z4  —  59,06 . 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  liefern  die  Gleichungen 
B.  41,  5) 

Dm  =  2>m  +  0,742  (8  -  nif,         Dm  —  S)m  -  0,742  (*»  -  l)s, 

und  für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  die  Gleichungen 
B.  41,  8) 

Fw  =  8m  —  0,594  (8  -  •»)»,         Fm  =  8m  +  0,594  (*»  -  1)*. 

Jedoch  sind  die  Grenzwerthe  von  V0  durch  B.  41,  9)  bestimmt  und 
treten  diejenigen  von  F4  nach  der  obigen  Gleichung  für  Va  zugleich 
mit  den  Grenzwerthen  von  K0  ein.  Wir  erhalten  so  folgende  Grenz- 
beanspruchungen in  Tonnen: 

A  =  45,94  D1=       9,58  ^  =  —  36,17  ^  =  —  7,06 

D2  =  33,56  D2  =       6,1 1  V2 26,25  V%  =  —  4,28 

D8  =  22,66  Ds  =       1,14  Vs  =  -  17,53  F8  =  -  0,30 

D4=  13,24  Z)4  =  — 5,31  F4  —  -    9,90  F4  =  -  1,59 

und  V0  =  —  41,70  tn,  F0  =  —  8,46  tn.  Die  Grenzwerthe  der  Stützen- 
reactionen  schliesslich  sind 

F=|-  =  42  tn,  8  =  8,76  tn. 

Gegendiagonalen.  Sollen  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstehen, 
so  sind  in  den  zwei  mittleren  Feldern  Gegendiagonalen  anzuordnen, 
deren  Einfluss  durch  den  am  Schlüsse  des  §  50  hervorgehobenen 
Satz  bestimmt  ist.  Da  bei  obenliegender  X-Gurtung  in  den  beiden 
mittleren  Feldern  die  grösste  Druckbeanspruchung  der  mittleren  Ver- 
ticale  nach  der  obigen  Formel  für  Vm 

F4  =  2,19  .  4  -  9,25  —  0,594  .  16  —  —  9,99  tn 

wäre,  indessen 

max  K0  =  3,3  .  3  =  9,9  tn 

ist,  so  sind  bei  Anwendung  von  Gegendiagonalen  sämmtliche  Grenz- 
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beanspruchungen  einer  Trägerhälfte  wie  in  Fig.  140  bei  den  Stäben 
der  vier  äussersten  Felder  rechts  eingetragen  bestimmt. 


Beispiel  45.  Parallelträger  einfachen  Systems  des  rechtwink- 
ligen Dreiecks.     Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radauordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Die  Berechnung  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  für  Eigen- 
gewicht allein  ist  im  vorigen  Beispiele  durchgeführt.  Damit  sind 
auch  die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  und  Stützen- 
reactionen bekannt.  Für  die  oberen  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte 
liefert  B.  42,  1)  direct  oder  •  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Bei- 
spiel 6  bei  der  ersten  Richtung  des  Zuges  I  (Fig.  23) 

X, 5,75  -  7 '  3°'2  +  *  • 636  =  —  29,07  tn  (-  27,67) 

X2  =  -   9,85  —  6  -8- J- " -3  —  -  48,92  „  (-  46,55) 
X3 12,32  -  6  144  +  8  271  =  —  60,23  „  (-  58,91) 

X4 13,14  -  ii^+Jj.1!3 61,01  „  (-  63,01) , 

Zt  =    0  Z8  =  48,92  tn  (46,55) 

Z%  =  29,07  tn  (27,67)  ZA  =  60,23  tn  (58,91). 

Die  Resultate  für  die  zweite  Zugrichtung  sind  in  Klammer  beigesetzt. 
Man  sieht,  dass  auch  hier  die  Berücksichtigung  der  ersten  Zugrichtung 
allein  genügt  hätte. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  ergeben  sich  nach 
B.  42,  2)  3)  in  Tonnen: 

A  =  9,58  +  ^g-  =  45,62  Dt  =  9,58  -  -^  =  9,58 
A  =  6,85  +  -^  =  34,45  D,  =  6,85  -  -Jg-  =  5,26 
A  =  4,11  +  -|g-  =  24,01         D,  =  4,11  -  -JJJ  =  -  0,75 

^  -  ^  +  -§jr  -  14>76      ^  =  !>37  -  w  -  -  7>48> 

während  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  nach  §  36,  9)  10) 
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und  A.  19,  7)  wie  folgt  eintreten.    Belastung  durch  Zug  II  von  m 
bis  n,  Vorderrad  0  bei  Verticale  mf 


n 


(i)  f.-8.-}2po-«). 


m 


Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  tn —  1,  Vorderrad  0  bei  Ver- 
ticale tn  —  1, 

w— 1 

(2)  Fm  =  SBm  +  y  yji'a. 

0 

Nur  die  Grenzwerthe  der  mittleren  Verticale  entstehen  wegen  Va  =— K0 
gleichzeitig  mit  den  Grenzwerthen  der  darüber  liegenden  Knotenpunkts- 
last K0.     Wir  erhalten  hiernach  in  Tonnen: 

V0  -  -  8,46  +  -°-  -  -  8,46 


V0 

-= 

-  8,46  — 

24 

= 

— 

42,71 

v, 

— 

—  7,06  - 

692 
24 

— 

— 

35,89 

v, 

= 

—  4,87  - 

630 
~24~ 

^= 

— 

26,95 

r, 

= 

-  2,68  - 

282 

24 

= 

— 

18,60 

vt 

=3 

-  1,59  - 

13,47 

= 

— 

15,06 

Fi  =  _7,06  +  -04 7,06 

F2=-4,87  +  -32°£=--3,60 

V,  =  -  2,68  +  *£-  =       1,21 
F4=-  1,59. 


Für  VA  war  zu  beachten,  dass  das  grosste  von  der  Verkehrslast  her- 
rührende K0  ist 

6  +  2.  6  l7-  +  4-^=  13,47  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  42 
V  =  8,76  +  8274-  =  45,01  tn,  »  =  8,76  tn . 

Für  die  Diagonale  1  und  Verticale  1  werden  sich  voraussichtlich 
bei  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  1,  noch 
etwas  grössere  obere  Grenzbeanspruchungen  als  mit  Zug  II  berechnet 
ergeben.  Wir  erhalten  denn  auch  aus  den  für  beliebige  Belastung 
gültigen  Gleichungen  B.  42,  8)  und 

1  n 

(3)  rt  =  8,  -  [(»  -  i)  2  f°  +  2  p  V  ~  ")]  T  > 


0 


welche  aus  §  36,  4)  folgt,   mit  den  schon  für  Xt  verwendeten 


2 
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D,  =  9,58 '      -  7  '  30'2Q  +  535  =       48,45  tn , 
Vx 7,06  -  I -?°A+-?8A  =  _  38,16  tn, 

gegen  oben  gefundene  45,62  und  —  35,89  tn . 

Sollen  die  Diagonalen  nur  Zug  aufnehmen,  so  sind  in  den  vier 
mittleren  Feldern  Gegendiagonalen  nöthig,  deren  Einfluss  wieder 
durch  den  am  Schlüsse  des  §  50  hervorgehobenen  Satz  bestimmt  ist. 
Da  die  grösste  Druckbeanspruchung  der  mittleren  Verticale  bei  oben 
liegender  X-  Gurtung  in  beiden  anliegenden  Feldern  nach  obiger 
Gleichung  für  Vm 

Vt  =  2,19  .  4  —  9,25  -  -5£- 11,20 

wäre,  indessen  max  K0  =  15,06  ist,  so  sind  sämmtliche  bei  An- 
wendung von  Gegendiagonalen  entstehenden  Grenzbeanspruchungen 
wie  in  Fig.  90  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen  bestimmt. 

Beispiel  46.  Parallelträger  einfachen  Systems  mit  ungleichlangen 
Feldern.    Berechnung  für  gleiehmässig  vertheüte  bewegte  Last. 

Für  Parallelträger  einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks 
seien  gegeben:  Spannweite  l  =  45  m,  Trägerhöhe  h  ■=»  6  m,  Felder- 
zahl n  =  10,  Länge  der  zwei  äussere ten  Felder  AA  =  X%  =  2,5  m, 
Länge  der  übrigen  Felder  5  m;  ferner  per  laufenden  Meter  Träger 
Eigengewicht  g  =  0,9  tn ,  Verkehrslast  p  =  2,63  tn.  Vom  Eigen- 
gewicht kommen  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift  uud  0,3  tn  auf  die  Knotenpunkte 
des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  zu  berechnen,  wenn 
die  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstandsfähig  vorausgesetzt  werden. 

Wir  berechnen  zunächst  das  System  Fig.  91  und  tragen  dem 
Einflüsse  der  Gegendiagonalen  und  etwaiger  Abänderung  der  Träger- 
enden nachträglich  Rechnung.  Ist  eine  solche  Abänderung  nach 
Fig.  93  beabsichtigt,  so  braucht  V0  nicht  berechnet  zu  werden. 
Anstatt  wie  unten  lassen  sich  die  Beanspruchungen  der  Verticalen 
auch  aus 

(1)  F»  -=  -  K0  -  A  Dm+1      . 

m 

berechnen,  worin  K0  die  Belastung  des  Knotenpunkts  m  im  Obergurt 
bedeutet,  also  0,3  .  1,25  tn  für  die  beiden  äussersten,  0,3  .  3,75  für 
die  beiden  folgenden  und  0,3  . 5  für  die  übrigen  Knotenpunkte.    Der 
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symmetrischen  Anordnung  des  Trägers  wegen  haben  wir  nur  die 
erste  Trägerhälfte  zu  berechnen,  für  welche  die  X-Gurtung  oben 
liegt,  sodass  in  den  entsprechenden  Formeln  des  §  37  die  oberen 
Vorzeichen  gelten. 

Eigengewicht  allein.    Nach  §  37,  3)  sind  die  vom  Eigengewicht 
allein  herrührenden  Stabkräfte 


im  = 


(2) 


—  em  (l  —  e,„)  21  =  —  3«»+i  > 


$>m  =  (l  —  Cm  —  C,„_i)  9hdm, 


2/1 


9, 


*B„,  =  (A,„  +  Am+i)  y  —  (l  —  e,„  —  e,„_i)  9  , 


unter  e,„  die  Abscisse  der  Verticale  m,  unter  Xm  die  Länge  des  mten 
Feldes  verstanden.  Für  m  =  0  hat  man  Im  =  0,  em  =  0,  e^—!  =  0. 
Mit  Rücksicht  hierauf  gilt  die  letzte  Gleichung  2)  nach  1)  auch  für  F0. 
Aus  2)  ergeben  sich  in  Tonnen  für  die  Gurtungen: 


X,  —  -    2,5  .  42,5  . 0,075  =  —    7,97 

£g  =  —    7,5  .  37,5  .  0,075 21,09 

£s  =  -  12,5  .  32,5  .  0,075 30,47 

3E4  =  -  17,5  .  27,5  . 0,075  =  -  36,09 
3e6 22,5  .  22,5  .  0,075  =  -  37,97 


3,=  o 

3s  =  21,09 
3,  =  30,47 
3*  -  36,09 


und  für  die  Füllungsglieder: 

$,  =42,5.0,075.6,54=20,85 
®2=35  .0,075.7,81=20,50 
3)s=25  .0,075.7,81=14,64 
2).,  =  15  .0,075.7,81=  8,79 
5D,—  5    .0,075.7,81=  2,93 


SS0=  2,5.0,3—45   .0,45= -19,50 

2^  =  7,5.0,3—42,5.0,45= 16,87 

»,=10    .0,3-35    .0,45= -12,75 

SS3  =  10    .0,3-25    .0,45 8,25 

SB4=10   .0,3-15   .0,45=-  3,75 
935=10   .0,3-  5   .0,45 0,75. 


Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  eben  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für  die  oberen 
Grenzwerthe  hat  man  nach  §  37,  3)  4) 


(3) 


also  wegen  q:g  =  3,922  in  Tonnen: 

X, 31,26 

X2  =  -    82,71 


Zt=    0 
£,=    31,26 
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Xs 119,50 

X4  =  -  141,54 
X5  =  —  148,92 


Z,=  82,71 
Z4=  119,50 
Z5  —  141,54, 


Nach  §  37,  5)  sind  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen 


(4) 


D,«  = 


'm 


a  _  e  )t  pd 


Dm  —  tom  — 


«ro-1       P*t 


l  —  X 


7« 

2F' 


und  nach  §  37,  7)  diejenigen  der  Verticalen 

('  -  W  p 


(5) 


Km  — 8 


m 


*-Wi    2' 


F  =  SB    4- 


w 


2  —  X 


m+l 


P 
2 


Diese  Gleichungen  drücken  nach  1)  auch  die  Grenzwerthe  von  V0  aus. 
Wir  erhalten  nun  in  Tonnen  für  die  Diagonalen: 


A  = 


A 


D,= 


7)4  = 


D<  = 


20,85  +  ?,63t;n6^-  41,5*  =  81,72 

Ö1U  ' 

20,50  +  *— 4-i~  37,5*  =  80,69 
14,64  +  *~!—  32,5»  —  59,85 


480 


8,79  +  -,?~?1  0*  *s 


27,5*  —  41,16 


2,93  +  -63,aJ—  22,5* 


480 


24,60  , 


D,  =  20,85  — 
Dt  =  20,50  - 
D3  —  14,64  - 
7>4=  8,79  — 
D6=    2,93- 


2,63  .  6,54    02 
610 

2,63  .  7,81     t 


480 


2,5* 


=       20,85 
—       20,23 


2,63.7,81     „,g 


480 


7,5! 


2^63  .7,81 

~~  480 "    "> 


12,5* 


—       12,23 
=         2,10 


!ii3  •  7^1 1 7  f>2 
480 


17,58  =  —  10,18 , 
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und  für  die  Verticalen: 

V0 19,50  -  -2'*3-  42,5* 75,31 


85 

Yx  =  —  16,87  -  2^-  37,5*  =  -  63,09 

V, 12,75  -  ^6~  32,5' 47,47 

V, 8,25  =  ^  27,5* 33,1 1 

F4  =  —  3,75  -  *£-  22,5*  =  -  20,39 
T5=         o,75--^-17,5*  =  -    9,32, 

V0 19,50  +  -Mi    02    =  _  19;5o 

Vx 16,87  +  -J-    2,5*  =  -  16,66 

V2  =  -  12,75  +  Ä  7,5*  =  -  10,90 
V,=  -  8,25  +  *§-  12,5«  =  -  3,11 
F4  =  -    3,75  +  ^-17,5*=-    7,32 

V6  =         0,75  +  ?§-  22,5*  =       1 7,39 . 

Gegendiagonalen.  Abänderung  der  Tragerenden.  Da  die  Diago- 
nalen in  den  zwei  mittleren  Feldern  sowohl  Zug  als  Druck  erleiden 
können,  so  sind  daselbst  Gegendiagonalen  anzuordnen.  Der  Einfluss 
derselben  ist  durch  den  am  Schlüsse  des  §  50  hervorgehobenen  Satz 
bestimmt,  wobei  zu  beachten,  dass  constant 

K0  =  5.0,3  =  1,5  tn. 

Werden  die  Trägerenden  nach  Fig.  93  abgeändert,  so  treten  die 
in  Aufgabe  24  erwähnten  Aenderungen  der  Stabkräfte  ein,  wonach 
insbesondere  die  Grenzwerthe  von  Vx 

Yx  =  3,23  .  3,75  =  12,11 ,         Yx  =  8t  =  0,6  .  &,75  =  2,25  tn. 

Die  Stützenreactionen  erhalten  wie  in  Beispiel  41  die  dort  be- 
rechneten Werthe.  Die  für  den  Träger  mit  Gegendiagonalen  und 
Enden  nach  Fig.  93  gültigen  Grenzwerthe  sind  in  Fig.  92  eingetragen. 
Erwähnt  sei  noch,  dass  die  Beanspruchung  der  mittleren  Verticale 
für  Eigengewicht  allein  nicht  wie  oben  für  Fig.  91  berechnet  0,75  tn, 
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sondern  nach  §  50,  4)  gleich  der  unteren  Grenzbeanspruchung  —  1,5  tn 
derselben  ist. 

Beispiel  47.  Paraüeltr&ger  einfachen  Systems  mit  ungleich- 
langen Feldern.    Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  eingeleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenz werthe  bleibt  alles  im  vorigen 
Beispiele  Gesagte  gültig.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungs- 
kräfte sind  die  dort  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für 
die  oberen  Grenzwerthe  hat  man  nach  §  37,  9)  2)  bei  Belastung 
durch  Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  tn, 


m 


(1)    X,n  -  IL  -  [(l  -  e^^Pa  +  «w^Ptf-a)]  ^ 2Ln . 

0  m 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen   und  Verticalen   ergeben 
sich  nach  §  37,  13)  14)  17)  18)  wie  folgt: 

Zug  II  (Fig.  22)  von  Verticale  m  bis  n,  Vorderrad  0  bei  tn, 


d 


n 


V 


(2)  Dra  =  »ra+^2,P(*-a)> 


m 


Zug  II  von  0  bis  Verticale  m  —  1 ,  Vorderrad  0  bei  m  —  1 , 

ra — 1 

(3)  A.-fc.-TJf^Pa; 

0 

Zug  II  von  Verticale  m  +  1  bis  n,  Vorderrad  0  bei  m  -f-  1, 

n 

(4)  Vm~Sßm-)]?P(l-a), 
Zug  II  von  0  bis  Verticale  m,  Vorderrad  0  bei  w, 

m 

(5)  Vm  =  ^m  +  ~^Pa. 

0 

Nach  B.  46,  1)  sind  durch  4)  5)  auch  die  Grenzwerthe  von  VQ  aus- 
gedrückt. 

Die  Werthe  der  Summenausdrücke  ^  lassen  sich  aus  der  Ta- 
belle in  Beispiel  6  entnehmen  und  würden  beim  Fehlen  einer  solchen 
Tabelle  wie  in  Beispiel  42  zu  berechnen  sein  (sie  haben  sich  übrigens 
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auch  schon  in  Beispiel  27  ergeben).  Wir  drücken  die  oberen  Grenz- 
beanspruchungen  der  Gurtungen  für  die  erste  Richtung  des  Zugs  I 
aus  und  setzen  die  der  zweiten  Richtung  entsprechenden  Resultate  in 
Klammer  bei. 

X,  =  -  7,97- —(42,5.22,2+  2,5.2205)  =  -  31,88 tn(—  31,29) 
Xj=  — 21,09 -2J0 (37,5. 112+  7,5.1716)  =  -  84,3 ltn(-  81,38) 
X,  =  -  30,47  -  ±  (32,5. 244  + 12,5 .  1230)  =  -  1 19,56  tn  (-  119,42) 
X4=— 36,09 -  ^0 (27,5. 460  +  17,5.  915) 142,25tn  (-  141,15) 

X5 37,97 - 25ö (22,5. 714  +  22,5.   617)  —  -  148,48tn (-  148,48), 

Z,=     0      tn(    0     )  Z8=   84,31  tn  (  81,38) 

Za  =   31,88  tn  (  31,29)  Zt  =  1 19,56  tn  (1 19,42) 

Z6  =  142,25  tn  (141,15). 

Auch  hier  hätte  wie  in  allen  bisherigen  Fällen  die  Berücksichtigung 
der  ersten  Zugrichtung  allein  genügt.  Weiter  folgen  in  Tonnen  die 
beiden  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

A  =  20,85  +  |g  2518  =  81,84  A  =  20,85  -  |g  0    -      20,85 

D,  =  20,50  +  g£  1989  -  77,98  D,  =  20,50  -  gj  23,4  =      19,82 

Da  =  14,64  +  ^  1522  -  58,63  Ds  -  14,64  -  JJJ  130  =      10,88 

2)4-   8,79+ g£  1125  =  41,30  D4=   8,79-^276=        0,81 

D5=   2,93+|^    776  =  25,36  D5  =   2,93-  g£  505  =  -  11,66, 

und  beide  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

V0 19,50  -  ^-  =  -  75,46      F0 19,50  +  -£-  -  -  19,50 


Ft 16,87  -  ^  =  -  61,07       F,  =  -  16,87  +  ^  =  -  16,37 

F,  =  -  12,75  -  *f*  =  -  46,57       F2  =  -  12,75  +  ^  = 9,86 

F3  =  -   8,25-^*  =-33,25      F,=  -    8,25  +  ^  =  -    2,12 
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F4=- 3,75- ^-  =  -20,99      F4  =  -   3,75+^=    7,47 

F5=      0,75 --^ 10,47       F5  =        0,75  +  ^=17,99. 

Für  Dx  und  V0  werden  voraussichtlich  bei  Belastung  durch  Zug  I 
von  0  bis  w,  Rad  0  bei  Verticale  1,  noch  etwas  ungünstigere  obere 
Grenzwerthe  als  mit  Zug  II  entstehen.  Wir  erhalten  mit  den  nach 
§  37, 10)  und  A.  19, 11)  bei  beliebiger  Belastung  gültigen  Gleichungen 

(6)     a  -  *>, + [(±  - 1)  2  **  +2r«  -  •)]  Ä > 

1  0  1 

1  n 

(?)      v0 = »0  -  [(f  -  i)2p*+2pQ  -  a>]  i ' 

1  0  1 

mit  den  schon  für  Xx  verwendeten  ^ 

A  —  20,85     +  1?  '  ^J1"  22°5  6,54  =  83,40  tn , 

V0 19,5  —  — ^"t  — °5  =  -  76,89  tn, 

gegen  oben  erhaltene  81,84  und  —  75,46  tn. 

Da  die  Diagonalen  in  den  zwei  mittleren  Feldern  sowohl  Zug 
als  Druck  erleiden  können,  so  sind  daselbst  Gegendiagonalen  an- 
zuordnen. Der  Einfluss  derselben  ist  wie  im  vorigen  Beispiele  durch 
den  am  Schlüsse  des  §  50  hervorgehobenen  Satz  bestimmt.  Ebenso 
ergibt  sich  wieder  der  Einfluss  einer  Abänderung  der  Trägerenden 
nach  Fig.  93  aus  dem  in  Aufgabe  24  abgeleiteten  Satze  und  sind 
danach  insbesondere  die  Grenzwerthe  von  Vx 

Vx  =  8,  =  0,6  .  3,75  =  2,25  tn, 

Vx  =  2,25  +  6  +  6  S'7  \  M  +  4  lf  =  17,65  tn. 

Für  die  Stützenreactionen  gelten  die  in  Beispiel  42  berechneten  Werthe. 
Sämmtliche  dem  Träger  mit  Gegendiagonalen  und  Enden  nach  Fig.  93 
entsprechenden  Grenzwerthe  sind  in  Fig.  94  eingetragen. 

Aufgabe  34.  Lastäquivalente  beim  Parallelträger  einfachen 
Systems  mit  ungleichlangen  Feldern. 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  des  Parallelträgers  einfachen 
Systems  mit  Yerticalen  und  ungleichlangen  Feldern  bei  Anwendung 
der  Lastäquivalente  direct  befahrener  vollwandiger  Träger  anzugeben. 


224  Dritter  Abschnitt.  —  A.  34. 

Nach  Aufgabe  29  sind  die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
aus  §  37,  4)  mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen,  welches  für 
einen  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  dem  max  Mx 
bei  der  Trägermitte  entspricht.  Bezeichnen  ferner  p0,  pe  diejenigen 
Lastäquivalente,  welche  für  einen  durch  Zug  II  direct  befahrenen 
vollwandigen  Träger  der  Spannweite  l  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  v 
bezw.  dem  neg  max  Vx  bei  x  =  c  entsprechen,  so  hat  man  nach 
§  37,  1)  mit  A.  29,  2)  4)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonale  tn: 

(1)  Dm  -  ®m  +  ^  (l  -  v)*p. ,        Dm  -  $ra  +  ^  e*Pc , 
worin 

(2)  «  =  em,  c^Cn-i,  . 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticale  m: 

(3)        Fm-sw  +  o-i,)*J;,      vm  =  ®m±<*lcv 

worin,  wenn  die  Fahrbahnlast  angreift 

a)  in  den  Knotenpunkten  der  X-Gurtung, 
(4)  0  —  4,,,  0  =  ^-1, 

b)  in  den  Knotenpunkten  der  #-Gurtung, 

(5)  V  =  em+i ,  C  =  Cm . 

Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurtungen  in  Verticale  m 
an,  so  sind  bei  Berechnung  des  Yerticalenstücks  von  Fahrbahn 
bis  Z-Gurtung  die  Werthe  4)  und  bei  Berechnung  des  Verticalen- 
stücks  von  Fahrbahn  bis  X-Gurtung  die  Werthe  5)  massgebend.  — 
Mittelst  der  Gleichungen  1)  3)  müssen  sich  genau  dieselben  Grenz- 
beanspruchungen der  Füllungsglieder  ergeben  wie  bei  directer  Be- 
rechnung mit  Lastzug  II. 

Für  einzelne  Füllungsglieder  an  den  Trägerenden  kann  c  =  0 
oder  v  =  l  sein,  in  welchem  Falle  eine  Grenzbeanspruchung  für 
Eigengewicht  allein  eintritt.  Findet  sich  dann  die  obere  Grenz- 
beanspruchung nach  den  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
abgeleiteten  Formeln,  also  beispielsweise  für  Dx  nach 

(6)  A-*>i±  (*-*.)?£, 
oder  für  Vx  im  Falle  a)  nach 

(7)  F,  =  8,  T  (l  -  A.)  \  , 

mit  dem  für  die  Gurtungskräfte  verwendeten  p  ungünstiger  als  nach 
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1)  3),  so  kann  man  jene  (der  Berechnung  mit  Zug  I  entsprechende, 
A.  29  und  30)  als  massgebend  ansehen. 

Beispiel  48.  Parallelträger  einfachen  Systems  mit  ungleich- 
langen  Feldern.    Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  46  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  wie  mit  den  bewegten  Badlastzügen  des  vorigen  Bei- 
spiels entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  es  bei  dem  in  Bei- 
spiel 46  Gesagten.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
sind  wie  dort  mit  constantem  p  zu  berechnen  und  zwar  hat  man  wie 
für  die  max  Mx  eines  durch  den  angenommenen  Lastzug  I  direct 
befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  zu  setzen 
p  =  2,63  tn  (Beispiel  8).  Da  diese  Annahme  auch  in  Beispiel  46 
gemacht  wurde,  so  könnten  sämmtliche  dort  erhaltene  Grenzbean- 
spruchungen der  Gurtungen  beibehalten  werden.  Wir  haben  in  Fig.  95 
die  dem  nach  oben  abgerundeten  p  =  2,7  entsprechenden  oberen 
Grenzwerthe  eingetragen,  welche  g:ejr=4mal  so  gross  als  die  in 
Beispiel  46  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen  sind. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  hat  man  nach 
A.  34,  1)  mit  v  =  emy  c  =  ßm-i, 

Dm  =  ®m+*%(l-emyp., 

dJ 

2lh 

und    für    die    Grenzbeanspruchungen    der    Verticalen  nach  A.  34,  3) 
mit  v  =  em+i,  c  =  em, 


(i) 


J^m  —  ^m  o  7 1  ß  m — 1  Pc  ) 


(2) 


V   =  SB    4-  P--  (r 


Diese  Gleichungen  drücken  nach  A.  30,  7)  oder  B.  46,  1)  auch  die 
Grenzwerthe  von  V0  aus.  In  1)  2)  bedeuten  pV)  pc  diejenigen  Last- 
äquivalente, welche  für  einen  durch  den  angenommenen  Lastzug  II 
direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der  Spannweite  l  dem  pos 
max  Vx  bei  x  —  v  bezw.   dem  neg  max  Vx  bei  x  =  c  entsprechen. 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  15 
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Dieselben  lassen  sich  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  8  entnehmen.    Wir 
erhalten  damit  in  Tonnen  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

Z>,  —  20,85  +  jJJ-  42,5* .  2,78  —  81,67 

I)2  =  20,50  +  -JJJ  37,5* .  2,83  =  78,05 

7)3  —  14,64  +  ^jj-  32,5* .  2,88  —  58,63 

D,  -    8,79  +  ML  27,5* .  2,97  =  41,27 

D&  =    2,93  +  -Jg-  22,5*  .  3,06  =  25,33, 

Dl  =  20,85  — -|g-   0*      oo     =       20,85 

D,  =  20,50  — -£g-    2,5».  7,45=       19,83 

D3  =  14,64  -  -Jg-    7,5*.  4,61=       10,89 

D4=    8,79  -  ^- 12,5* .  3,53  =        0,81 

D6  =   2,93  —  -*g- 17,5* .  3,29  =  —  11,63, 

und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

F0 19,50  -  -^-  42,5* 75,38 

7X  —  —  16,87  —  Ä  37,5*  =  -  61,09 

F, 12,75  —  *&-  32,5* 46,55 

F,  -  -    8,25  -  -Yf  27,5» 33,21 

F4  =  -    3,75  -  -*£•  22,5* 20,96 

F»  -         0,75  -  Ä  17,5*  -  -  10,45, 

F0 19,50  + -|2-   0* 19,50 

Vx 16,87  +  1£-    2,52 16,35 

F, -- 12,75  + -^-    7,5*  =  -    9,87 
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F,-- 

8,25  +  Ä  12,5*  - 

-    2,12 

F4==- 

3'75  +  "'so9- 17>5*  - 

7,45 

F.- 

0,75  +  -^  22,5*  - 

17,96 

Nach  Aufgabe  29  müssen  vorstehende  Grenzwerthe  vollständig  mit 
den  im  letzten  Beispiele  berechneten  übereinstimmen. 

Wie  sich  im  vorigen  Beispiele  für  die  Diagonale  1  und  Verti- 
cale  0  mit  Zug  I  noch  angünstigere  obere  Grenzwerthe  als  mit  Zug  II 
ergeben  haben,  so  gilt  Analoges  bei  Berechnung  mit  den  ent- 
sprechenden Lastäquivalenten.   Wir  erhalten  nach  A.  30,  6)  mit  c  =  0 

(3)  A -»!  +  (* -*.)',£•» 

(4)  F0-80-(«-i,)f, 

und  hieraus  mit  dem  für  die  Gurtungskräfte  verwendeten  p  =  2,7 

D,  =  83,40  tn,  V0  =  —  76,88  tn. 

Gleichung  3)  hätten  wir  natürlich  auch  aus  A.  34  direct  entnehmen 
können. 

Da  die  Diagonalen  in  den  zwei  mittleren  Feldern  Zug  und  Druck 
erleiden  können,  so  sind  daselbst  Gegendiagonalen  anzuordnen,  deren 
Einfluss  wie  in  den  zwei  letzten  Beispielen  durch  den  am  Schlüsse 
des  §  50  hervorgehobenen  Satz  bestimmt  ist.  Der  Einfluss  einer  Ab- 
änderung der  Trägerenden  nach  Fig.  93  ist  wieder  aus  dem  in  Auf- 
gabe 24  abgeleiteten  Satze  zu  entnehmen.  Der  untere  Grenzwerth 
von  Yx  ist  demnach  Vx  =  0,6 . 3,75  =  2,25  tn,  den  obern  kann  man 
entweder  wie  im  vorigen  Beispiele  berechnen  oder  man  entnimmt 
zufolge  A.  29,  c)  aus  Beispiel  8  der  Spannweite  v  =  7,5  m  ent- 
sprechend p  =  4,05  und  erhält 

Vx  —  3,75  .  4,65  =  17,44  tn. 

Für  die  Stützenreactionen  gelten  die  in  Beispiel  43  berechneten  Werthe. 
Alle  dem  Träger  mit  Gegendiagonalen  und  Enden  nach  Fig.  93  ent- 
sprechenden Grenzwerthe  sind  in  Fig.  95  eingetragen. 

Beispiel  40.  Dreiecksdachbinder  einfachen  Systems  mit  Ver- 
tioalen.    X-Gnrtnng  oben. 

Für  den  in  Fig.  96  angedeuteten  Dachbinder  betrage  per  laufen- 
den Meter  die  feste  Last  g  =  0,5  tn,   die  Belastung   durch    Schnee 

16* 
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und  Winddruck  p  =  0,75  tn.  Die  ganze  Last  soll  auf  die  Knoten- 
punkte des  Obergurts  allein  vertheilt  gelten.  Es  sind  die  Grenz- 
beanspruchungen der  Stabe  festzustellen. 

Nach  §  32,  6)  mit  §  31,  16)  sind  die  oberen  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungsstäbe: 


Xm  =  -*-  3^  =  —  m  {n  —  m) 


qlx 


m — 1 


und  nach  §  39,  8)  9)  mit  §  38,  5)  6)  die  oberen  Grenzbeanspruchun- 
gen der  Diagonalen  und  Verticalen: 


1  *.—  (._!),•£ 


Bm=^^^m (♦»  -  1) 

(2)  : 

K»-f8»-(»-l)V 

Die  letzte  Gleichung  setzt  voraus,  dass  zu  beiden  Seiten  der  Verti- 
cale  m  Felder  mit  Diagonalen  gleicher  Stellung  liegen,  sie  gilt  zwar 
für  V1}  da  wir  uns  im  ersten  Felde  die  Diagonale  mit  dem  unteren 
Gurtungsstabe  zusammenfallend  denken  können,  nicht  aber  für  die 
mittlere  Verticale.  Für  diese  haben  wir  nach  A.  28,  5)  6)  die  obere 
Grenzbeanspruchung,  wenn  k  die  Höhe  des  mittleren  Knotenpunkts 
im  Untergurt  über  den  Auflagern  bedeutet, 

(3)  Fo- -J- 8,  -  P±*  n  -  l)  au . 

Während  die  Gleichungen  1)  2)  wegen  h0  —  0  für  Zu  D1  unbestimmte 
Ausdrücke  ergeben,  liefert  die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontal- 
kräfte gleich  Null"  in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  1  des  Untergurts 
die  ganze  Beanspruchung  des  Untergurtstabes  1  bei  jeder  Belastung 

(4)  Zt  =  Z%. 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  sämmtlicher  Stäbe  sind  die 
Beanspruchungen  Xm,  ßm,  S)m,  8Sm  durch  die  feste  Last  allein,  sie 
stehen  zu  den  oberen  im  Verhältniss 

g  :  q  =  0,5  :  1,25  =  2:5, 

sodass  wir  uns  auf  die  Angabe  der  oberen  Grenzbeanspruchungen 
beschränken  können.  Dieselben  ergeben  sich  aus  vorstehenden  Gleich- 
ungen für  die  Gurtungsstäbe: 
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Xx \~  2,5  .  4,47 52,15      Z,  =  Z, 


2 


X,  =  -  -3-  2,5 . 4,47  =  -  44,70  Z%  —  \l  2,5  .  4,03  =  47,02 

X, ^  2,5  .  4,47 37,25  Z3  —  —^  2,5  .  4,03  =  40,30 

Xt  —  —  *~4  2,5  . 4,47 29,80  Zt  =  ^  2,5  .  4,03  =  33,58, 

und  für  die  Füllungsglieder: 

D,  =  _  L^?  2,5 6,87         Vx  =  0  . 2,5  =  0 

A  —  —  ^y-  2,5  =  —  7,87         Vt  =  1  .  2,5  =  2,5 
D4 -^;6-  2,5  —  -  9,43        F,  —  2  .  2,5  =  5 


F4  —  (^  —  l)  5  =  21,67  tn . 


Bemerkungen.  Da  die  Verticale  1  keine  rechuungsuiässige  Be- 
anspruchung erleidet,  so  wird  sie  vielfach  weggelassen,  eventuell 
Hesse  sich  ihr  Verbleiben  mit  der  Verhinderung  einer  grösseren  Ein- 
biegung der  anstossenden  Stäbe  des  Untergurts  motiviren. 

Wäre  ein  Theil  der  festen  Last  auf  die  Knotenpunkte  des  Unter- 
gurts zu  rechnen,  so  würde  sich  nur  die  Berechnung  der  Verticalen 
etwas  ändern.  Als  Grenzbeanspruchungen  hätte  man  nach  §  39, 1)  3) 
und  §  38,  5) 

(5)  SßM  =  (tn  -  ^-p)  *,        Vm  -  SBm  +  (m  -  1)  £, 

für  die  mittlere  Verticale  jedoch  ausnahmsweise  nach  A.  28,  5)  6) 

(6)  <B0  =  (*±*M_^,        F#.«,  +  p+*l(_1)1,1> 

unter  gXJ  g9  diejenige  Theile  von  g  verstanden,  welche  auf  die 
Knotenpunkte  der  X-Gurtung  und  Z-Gurtung  zu  rechnen  sind.  Setzen 
wir  im  obigen  Falle  gx  =  0,4,  g,  =  0,1,  so  ergeben  sich 

»,  =  0,4        SS2  =  1,4        »3  =  2,4        SB4=    9,07 
Vx  =  0,4         V2  =  2,9         F3  =  5,4         F4  =  22,07  tn . 

Die  Formeln  5)  6)  könnten  besonders  dann  zur  Verwendung  kom- 
men, wenn  die  Dachbinder  gleichzeitig  eine  Decke  zu  tragen  hätten. 
Ueber  Berücksichtigung  schiefen  Winddrucks  siehe  die  Beispiele  21, 
22,  39,  40,  57,  58,  85,  86. 
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Beispiel  50.  Dreieoksdaohbinder  einfachen  Systems  mit  Ver- 
tioalen.     X-Gurtnng  unten. 

Für  den  in  Fig.  97  angedeuteten  Dachbinder  beträgt  per  laufen- 
den Meter  die  feste  Last  g  =  0,5  tn,  die  Belastung  durch  Schnee 
und  Winddruck  p  =  0,75  tn.  Die  ganze  Last  soll  auf  die  Knoten- 
punkte des  Obergurts  allein  vertheilt  gelten.  Es  sind  die  Grenz- 
beanspruchungen der  Stäbe  festzustellen. 

Nach  §  32,  6)  mit  §  31,  16)  sind  die  oberen  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungen: 

IXfn  =  *■  £,„  —  m  (n  —  m)  \£  , 
^-■|-8---("»-i)(»-«»  +  i)i?£-, 

9  *  "m—i 

und  nach  §  39,  8)  9)  mit  §  38,  5)  7)  diejenigen  der  Füllungsglieder: 

Dm  =  £2)m=(m_l)  **** 
(2) 


g~.-v~       x, 


F.-f«.--(m  +  l)$- 

Die  letzte  Gleichung  setzt  voraus,  dass  zu  beiden  Seiten  der  Verti- 
cale  m  Felder  mit  Diagonalen  gleicher  Stellung  liegen,  sie  gilt  zwar 

__  ♦ 

für  Vlf  da  wir  uns  im  ersten  Felde  die  Diagonale  mit  dem  oberen 
Gurtungsstabe  zusammenfallend  denken  können,  nicht  aber  für  die 
mittlere  Verticale.  Für  diese  haben  wir  nach  A.  28,  5)  7)  die  obere 
Grenzbeanspruchung,  wenn  k  die  Höhe  des  mittleren  Knotenpunkts 
im  Untergurt  über  den  Auflagern  bedeutet, 

(3)  r.—J-8.-g. 

Während  die  Gleichungen  1)  2)  wegen  ft0  =  0  für  Z19  Dx  unbestimmte 
Ausdrücke  ergeben,  liefert  die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontal- 
kräfte gleich  Null"  in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  1  des  Obergurts 
die  ganze  Beanspruchung  des  Obergurtstabes  1   bei  jeder  Belastung 

(4)  Z^Z,. 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  sämmtlicher  Stäbe  sind  die 
Beanspruchungen  3£m,  $m,  S)w,  SB,,,  für  die  feste  Last  allein,  sie  stehen 
zu  den  oberen  im  Verhältniss 

_i  =  _M_  _  2 

9  "*    1,25  6  ' 
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sodass  wir  uns  auf  die  Angabe  der  oberen  Grenzbeanspruchungen 
beschränken  können.  Dieselben  ergeben  sich  aus  vorsiehenden  Gleich- 
ungen für  die  Gurtungsstäbe: 

Xt  =  ~y  2,5  .  4,03  =  47,02      Zv  =  Z, 

X%  =  ±±±  2,5  .  4,03  =  40,30      Z2 W  2,5  .  4,47  =  —  52,15 

X3  =  y  2,5  .  4,03  —  33,58      Z3  =  -  ^j?  2,5  .  4,47 44,70 

^  =  4  vi  2,5  . 4,03  -=  26,87      Z4  = ^  2,5  .  4,47  —  -  37,25, 

und  für  die  Füllungsglieder: 

Dt  _  -^^  2,5  =    8,87       Vx 2  .  2,5 5 

I)3  =  -86'-  2,5  =  10,67       Fj 3  .  2,5  =  -  7,5 

Dt  —  3  .-J-  2,5  =  11,33       E, 4  .  2,5  =  -  10 


4,5 


Vt  —  1,25  J|  =  6,67  tn. 


12 

Bemerkungen.  Bei  horizontalem  Untergurt  erhält  die  mittlere 
Verticale  nach  3)  keine  Beanspruchung,  sie  kann  dann  wegbleiben, 
wenn  sie  nicht  zur  Verhinderung  einer  grösseren  Einbiegung  des 
Untergurts  dienen  soll.  Will  man  die  mittlere  Verticale  bei  nicht 
horizontalem  Untergurt  weglassen  (Fig.  98),  so  folgen  aus  §  32,  4) 

6)  10)  13)  mit  m  =  tf  =  -r-,  a^,  =  Adie  oberen  Grenzbeanspruchungen 

(6)   i-ffc-g.      a_x «._££„_,)!£., 

während  die  unteren,  T£a,  2)o,  wieder  im  Verhältnisse  g :  q  zu  den 
oberen  stehen  und  alle  übrigen  Beanspruchungen  wie  oben  bleiben. 
Für  den  jetzt«  berechneten  Träger  würden  im  Falle  der  Abänderung 
nach  Fig.  98  zufolge  5) 

x*  =  r&  32*  =  24>62  >  D*  -  (?6T  ~ l)  *%*'*  - 14'82  tn  • 

'  Wäre  ein  Theil  der  festen  Last  auf  die  Knotenpunkte  des  Unter- 
gurts zu  rechnen,  so  würde  sich  nur  die  Berechnung  der  Vm  etwas 
ändern.  Als  Grenzbeanspruchungen  hätte  man  nach  §  39,  1)  4)  und 
§  38,  5) 

(6)      SBM („+?'^ '•)€*,        f.- *.-(«• +  1)«?, 
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für  die  mittlere  Verticale  jedoch  ausnahmsweise  nach  A.  28,  5)  7) 

(7)  «.,-§?  +  *,*,      rö  =  SB„  +  p^, 

unter  gx,  gz  diejenigen  Theile  von  g  verstanden,  welche  auf  die 
Knotenpunkte  der  X-Gurtung  und  Z-Gurtung  zu  rechnen  sind.  Setzen 
wir  im  obigen  Falle  gx  =  0,1,  gs  =  0,4,  so  folgen: 

fßt  =  —  1,6      #2  =  -  2,6       »3  =  -  3,6      »4  =    3,07 

Vt 4,6       F2  =  -7,l       F8 9,6       F4  =  22,07. 

Ueber  Berücksichtigung  schiefen  Winddrucks  siehe  die  Gitate  am 
Schlüsse  des  vorigen  Beispiels. 

Beispiel  51.  Dreiecksträger  einfachen  Systems  mit  Verticalen. 
Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  24  m  Spannweite  sollen  Dreiecksträger 
einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks  mit  horizontalem  Ober- 
gurt und  nur  gegen  Zug  widerstandsfähigen  Diagonalen  zur  Verwendung 
kommen.  Gewünschte.  Trägerhohe  in  der  Mitte  i  =  4m,  Felderzahl 
n  =  8.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,73  tn ,  Ver- 
kehrslast p  =  2,77  tn.  Vom  Eigengewicht  kommen  0,53  tn  auf  die 
Knotenpunkte  des  Obergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift 
und  0,2  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stab- 
kräfte festzustellen. 

Nach  §  38,  4)  erleiden  die  Diagonalen  nur  Zugbeanspruchungen, 
wenn  bei  symmetrischer  Anordnung  des  Trägers  die  X-Gurtung  auf 
der  ersten  Trägerhälfte  unten  liegt.  Unser  Träger  ist  demnach  in 
Fig.  99  angedeutet.  Die  eingeschriebenen  Zahlen  bedeuten  Stablängen 
in  Metern.  Selbstverständlich  haben  wir  nur  die  erste  Trägerhälfte 
zu  berechnen. 

Untere  Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  aller  Stabkräfte 
treten  für  Eigengewicht  allein  ein.  Wir  haben  nach  §  31,  16)  und 
§  38,  5) 


0) 


***m 
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Eine  Ausnahme  macht  die  Beanspruchung  der  mittleren  Verticale, 
für  welche  bei  jeder  Belastung  gilt  (vergl.  Aufgabe  28), 

(2)  ^  +  2X^-^  =  0. 

Während  die  Gleichungen  1)  wegen  h0  =  0  ftir  Zl}  Dx  auf  den  un- 
bestimmten Ausdruck  0 : 0  führen,  ergibt  die  Bedingung  „Summe 
aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  1 
des  Obergurts  bei  jeder  Belastung 

(3)  Zl==Zs. 

Vorstehende  Gleichungen  liefern  nun  mit  den  gegebenen  Zahlen- 
werthen  und  gx  =  0,2,  g,  =  0,53  folgende  Beanspruchungen  für  Eigen- 
gewicht allein  in  Tonnen: 

£,  =  24,22  ßi-       32  8f 1,59 

£,  =  20,76  3, 22,1)9  D,  =  3,46  SB2  —  -  2,68 

X3  =  17,30  33  =  -  19,71  5D,  =  3,95  »8  =  —  3,78 

£4  =  13,84  34 16,42  5D4  =  4,64  »4 5,78. 

Obere  Grenzwerthe.  Nach  §  32,  6)  sind  die  oberen  Grenzbean- 
spruchuugen  der  Gurtungen 

und  nach  §  39,  8)  4)  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Diago- 
nalen und  Verticalen 

(5)  Dm  =  g-  3)m ,        Vm  =  SBM  -  (m  +  1)  ^X . 

Wir  erhalten  mit  g :  g  =  3,5 :  0,73  =  4,794  folgende  Werthe  in  Tonnen : 

X,  =  116,11  Z,=       Zt  F,  =  —    9,90 

^  —    99,52  Z%  =  -  110,21  Ds  ==  16,59  F,  —  -  15,15 

X,  =    82,94  Z,  = 94,49  D,  =  18,94  Vs  =  -  20,40 

X4  —    66,35  Z4  =  —    78,72  D4  =  22,24  F4  = 29,98. 

Bemerkungen.  Hätten  wir  das  ganze  Eigengewicht  g  nur  auf 
diejenigen  Knotenpunkte  vertheilt  angenommen,  in  welchen  die  Fahr- 
bahnlast angreift,  so  würde  nach  §  39,  9)  gewesen  sein 

(6)  .  F»--f-«,. 

Wie  in  beiden  letzten  Beispielen  hätte  man  natürlich  auch  die  obe- 
ren Grenzwerthe  ohne  Rücksicht  auf  die  unteren  und  F4  nach   den 
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allgemeinen  Formeln  der  Aufgabe  28  berechnen  können.  Doch  be- 
absichtigen wir,  von  den  berechneten  unteren  Grenzwerthen  in  den 
zwei  folgenden  Beispielen  Gebrauch  zu  machen.  Die  Stützenreactio- 
nen  sind  wie  in  Beispiel  54  bestimmt. 


Beispiel  52.  Dreieoksträger  einfachen  Systems  mit  Verticalen. 
Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Brückenträger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  einge- 
leisigen  Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge, 
zusammengesetzt  aus  Locomotiven  der  Badanordnung  Fig.  18,  be- 
rechnet werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  oberen  Grenz  werthe  bleibt  das  im 
vorigen  Beispiele  Gegebene  gültig.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungsstabe  und  Füllungsglieder  erhält  man  nach  §  33,  1)  2) 
und  §  40,  2)  4)  wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  I  (Fig.  23  und  24)  von  0  bis  n,  Rad  0 
bei  Verticale  m, 


m 


(1)  Xm=3£„,-[(n-  m)^Pa+m^P{l  -  a)],f  =  -~Zm+1> 

Ol»  m 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  m,  Rad  0  bei  Verticale  tn  —  1, 


rn — 1  tn 


(2)  Dm  =  ^m+[^Pa  +  (m-l)^P(mX-a)]tnI^--) 

0  wip-1  Wl~-1 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  m  +  1,  Rad  0  bei  Verticale  m, 

m  mr\-l 

(3)  Vn^f8n-[2!Pa  +  m2!P(mk  +  X-a)]^- 

0  in 

Die   Werthe    der    Summenausdrücke     ^,    lassen  sich   aus   der 

Tabelle  in  Beispiel  6  entnehmen  oder  ergeben  sich  wie  in  Bei- 
spiel 42.    Bei  Benutzung  der  Tabelle  ist  zu  beachten,  dass  allgemein 

^JP{v  —  a)  =  ^  P(l  —  a)  mit  l  —  v 

C  C 

ist.  Wir  erhalten  unter  Berücksichtigung  von  B.  51,  3)  in  Tonnen 
die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungsstäbe  für  die  erste 
Richtung  des  Zuges  I: 
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X,  —  24,22  +  (7  .  30,2  +  1  .  535)  ^  =  122,50 

X8  =  20,76  +  (6  .  80,7  +  2  .  383)  ^  —  103,06 

Xs  =  17,30  +  (5  .  144  +  3  .  271)  ^  =    84,52 

X<  —  13,84  +  (4  .  226  +  4  .  173)  ^  —    65,73 , 
Zt  =       Z% 
Z% ^  122,50  —  —  116,30 

Z,  =  -  3^6  103,06  = 97,85 

z*"-i5e   84'52=-    80>24> 

und  für  die  zweite  Richtung  des  Zuges  I : 

Xi  =  24,22  +  (7  .  10,2  +  1  .  630)  -^-  —  115,43 

X2  =  20,76  +  (6  .  32,4  +  2  .  490)  i^-  —    98,15 

X8  =  17,30  +  (5  .  89,4  +  3  .  348)  -£-  =    81,92 

X4  =  13,84  +  (4  .  173  +  4  .  226)  -*"  =    65,73, 
Zj  =       Zt 
Z% ^  115,43 109,54 

Zs ^   95,26 93,14 

Z<--Sl6    81,92--    77,74. 

Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  ergeben  sich 
für  die  erste  Richtung  des  Zuges  I: 

B%  —  3,46  +  ?^  >~^  3,16  =  24,74 
Ds  =  3,95  +  80,T- 1  \  10,2  3,61  =  24,23 
D«  =  4,64  +  lüirl^M  4j24  =  25,34 , 
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yx  -  -  1,59  -  «N!±  Uiä 15,06 

Vs 2,68  -  80-7  +62  ■ 10-2  =  _  19>53 

Va 3,78  -  ™ +_»^M  =  _  23,18, 

und  für  die  zweite  Richtung  des  Zuges  I: 

D2  —  3,46  +  *°'*-+-1ii*?'?  3,16  =  24,74 

D3  =  3,95  +  **!*i"-V—  3,61  —  22,56 


9  .  2 
12  .  3 


D4  -  4,64  +  !?d±»j  ««  4,24  =  25,84 , 


F, 1,59  -  1°!?  +  Lii^i? 15j06 

V2 2,68  -  *M  +g*  •  30'2 18,15 

V,  =  -  3,78  -  ■•±+JL™  =  -  23,78. 

Es  gelten  überall  die  grössten  der  berechneten  Werthe,  und  hätte 
auch  hier  die  Berücksichtigung  der  ersten  Zugrichtung  allein  genügt. 
Schliesslich  liefert  B.  51,  2) 

V,  =  0,6  -  626^  -  -  31,32  tu . 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  55  bestimmt. 

Bemerkungen.  Dass  die  Berechnung  der  Füllungsglieder  auf 
Grund  der  Belastung  durch  Zug  II  im  vorliegenden  Falle  weniger 
ungünstige  Grenzwerthe  als  diejenige  mit  Zug  I  erwarten  lasse,  wurde 
schon  iu  §  40  erwähnt.  Nach  §  33,  8)  12)  mit  €  =  v  =  m  liefert 
jenes  Vorgehen  die  oberen  Grenzwerthe  mit  Zug  II  von  0  bis  m  —  1, 
Vorderrad  0  bei  Verticale  m  —  1, 

m — 1 

(4)  ^"«-  +  51^2^ 

m—1      0 

und  mit  Zug  II  von  0  bis  w,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m, 


m 


(5)  F»  -  *- -  1SI 2  Pa  • 

0 

Die  Summenwerthe  sind  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6  zu  entnehmen 
oder  wie  in  Beispiel  42  zu  berechnen.     Man  erhält  damit  in  Tonnen: 


Balkenträger  mit  zwei  Gelenkanf lagern.  237 

Dt  =  3,4G  -f  8,1g  •  J0'6  =  19,58 
Ds  =  3,95  +  -3,-g-  fA  —  22,68 
A  =  4,G4+  4'2i21}0'4  =24,71, 

^  —  —  1,59  -  -*£• 11,79 

F,  —  —  2,68  —    9^4    -=  —  18,25 

V3 3,78  -  - }*-  -  -  22,7 1 , 

während   VA  wie  oben  bestimmt  bleibt. 

Beispiel  53.  Dreiecksträger  einfachen  Systems  mit  Verticalen. 
Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  51  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben  Grenzwerthe 
wie  mit  den  Badlastzügen  des  Beispiels  52  entstehen. 

Bis  zur  Feststellung  der  oberen  Grenzwerthe  bleibt  alles  in  Bei- 
spiel 51  Gegebene  giltig.  Im  Weiteren  ist  nach  Anleitung  von  Auf- 
gabe 32  zu  erfahren.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gur- 
tungen sind  mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen,  welches  für 
einen  durch  den  angenommenen  Lastzug  I  direct  befahrenen  voll- 
wandigen  Träger  der  Spannweite  l  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte 
entspricht,  das  heisst  nach  Beispiel  8  mit  p  =»  2,77  tn.  Da  dieser 
Werth  bereits  in  Beispiel  51  verwendet  wurde,  so  konnten  die  dort 
berechneten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  beibehalten  wer- 
den. Mit  dem  etwas  nach  oben  abgerundeten  p  =  2,8  tn  ergeben 
sich  in  Tonnen: 

J^  — 117,13       X2=       100,40      X,=       83,66      X4  =       66,93 
Zl=Z3  Z%=*  —  111,18       Z8  =  — 95,3?       Z4  =  —  79,41. 

Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  sind  eben- 
falls nach  den  Formeln  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last,  je- 
doch mit  demjenigen  p  zu  berechnen,  welches  für  einen  durch  den 
angenommenen  Lastzug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der 
Spannweite  v  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht.  Da  nun 
nach  §  39,  2)  4) 

(1)        Dm  =  2>m  +  m-~  *  £*-pl,         Vm  =  8*  -  m  J-pA, 
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und  nach  Aufgabe  32  oder  §  31  für  die  Diagonalen  v*=mky  für 
die  Verticalen  v  =  (tn  +  1)X  sind ,  so  erhalten  wir  mit  Rücksicht 
auf  die  zweite  Tabelle  die  oberen  Grenzwerthe: 

D,  =  3,46  +  --^  3  .  4,49  —  24,74 

m 

D$  =  3,95  +  ?--ML  3  .  3,62  =  23,55 
D4  —  4,64  -f-  ±-£&-  3  .  3,14  -=  24,61 , 

Vl  —  —  1,59  —  2 .  1,5  .  4,49  =  —  15,06 
F,  —  —  2,68  —  3  . 1,5  .  3,62  —  -  18,97 
F8  —  —  3,78  —  4  . 1,5 .  3,14  —  -  22,62  tn , 

während  F4  wie  in  Beispiel  51  bleibt.  Die  Stützenreactionen  sind 
wie  in  Beispiel  56  bestimmt. 

Bemerkungen.  Zur  Berechnung  mit  den  Lastäquivalenten  för 
Zug  II  hatten  wir  nach  A.  32,  1)  2)  3)  5)  wegen  e  =  v  ***  tn  die 
oberen  Grenzwerthe 

Dm  =  S)m  +    %^-  (-^=^  pe    mit    c  =  (m-l)X, 

wi— 1 

F»  —  SJm  —  ^-  j>e  mit    c  =  »tA , 


(2) 


worin  j9c  das  Lastaquivalent  zur  Berechnung  des  neg  max  Vx  im  Quer- 
schnitte x  =  c  eines  durch  den  angenommenen  Lastzug  II  direct  be- 
fahrenen yollwandigen  Trägers  bedeutet.  Wir  erhalten  aus  2)  mit 
Rücksicht  auf  die  erste  Tabelle  in  Beispiel  8: 

Da  =  3,46  +  *'*'1*'1  6,80  =  19,58 

D,  =  3,95  +  -•  J6^  •  4  5,19  =  22,68 

D4  _  4,64  +  —*'*.   9-  4,21  —  24,72 , 

Vt  =  -  1,59  —  1,5  .  6,80  —  —  11,79 
F,  —  —  2,68  -     3  .  5,19  =  —  18,25  . 
F, 3,78  -  4,5  . 4,21  —  —  22,72  tn . 

VA  bleibt  wie  in  Beispiel  51  bestimmt.  Während  vorstehende  Grenz- 
werthe vollständig  mit  den  im  vorigen  Beispiel  für  Zug  II  berech- 
neten übereinstimmen  müssen,  brauchen  die  oben  ermittelten  den  mit 
Zug  I  erhaltenen  nur  angenähert  zu  entsprechen. 
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54.     Farabelträger  einfachen  Systems  mit  Vertioalen. 
Berechnung  für  gleichmäßig  vertheilte  bewegte  Last. 

Ein  Balkenfachwerk  einfachen  Systems  mit  Verticalen  von 
Z  =  24  m  Spannweite  soll  mit  parabolischem  Obergurt  und  horizon- 
talem Untergurt  hergestellt  werden.  Gewünschte  Trägerhöhe  in  der 
Mitte  h  =  3,2  m,  Felderzahl  n  =  8.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter 
Trager  g  =  0,73  tn,  Verkehrslast  p  =  2,77  tn.  Vom  Eigengewichte 
kommen  0,53  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die 
Fahrbahnlast  angreift  und  0,2  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Ober- 
gurts. Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  fest- 
zustellen. 

Formberechnung.  Wir  wählen  die  in  Fig.  100  ersichtlichen  Stel- 
lungen der  Diagonalen,  womit  Letztere  kürzer  als  bei  den  sonst  mög- 
lichen Stellungen  werden  und  demgemäss  auch  die  Beanspruchungen 
geringer  ausfallen  (§§  41,  42).  Nach  §  17,  20)  und  §  16,  1)  15)  14) 
erhält  man  mit  /*  =  A  =  3,2  m,  X  =  3  m 

für  m  =    1 

4  f 

%m  =  ni(n  —  m)—%=    1,4 

K 

!/-*«=-—=       1 


2 

3 

4: 

2,4 

3 

3,2  m 

2,4 

5 

16 

3,16 

3,06 

3,01  m 

3,31 

3,84 

4,24  m , 

Xm  =  VX*  +  (Am  -  K-t)*  =  3,31 

<im  =  y^"+"AV-i  =  3 

während  em  «=•  X  «■*  3  m  ist 

Eigengewicht  allein.     Für  die   vom   Eigengewichte  allein   her- 
rührenden Stabkräfte  liefert  §  41  bei  oben,  liegender  X-  Gurtung 

(  * *9}x  O    =  9l 

(1)  *'  *f 

(S)m  =  0,  %m=g*k. 

Der  Ausdruck  von  9Sm  gilt  auch  für  die  mittlere  Verticale,  wie  aus 
der  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in  Anwen- 
dung auf  den  mittleren  Knotenpunkt  des  Untergurts  mit  Rücksicht 

auf  S)m  =  0   oder   aus   A.  28,  5)   mit   d  =  hm  —  Am—i  ■=*  — ^  folgt 

Uebrigens  lässt  sich  SS4  auch  aus  der  für  beliebige  Belastung  gül- 
tigen Gleichung  (vgl.  A.  28,  1)) 

(2)  n  +  <M  +  2X4|§  =  0 
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berechnen.     Wir  erhalten  nun  mit  den  gegebenen  Zahlenwerthen  und 
gx  =  0,2,  gt  =  0,53  in  Tonnen: 

üx  =  —  18,12        X2 17,30 

£,  =  —  16,75        X4 16,48 , 

3i  =  &  =  33  =  34  =  16,43, 

as,  =  a?2  =  sb3  =  »4  =  1,59 . 

Die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Stützenreactionen  sind 
bei  beliebiger  Form  uncT  beliebigem  System 

S  =  ^~8,76tn. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  soeben  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für  die  oberen 
hat  man  nach  §  42,  8) 

(3)  Xm  =»  —  Xm ,  Zm  =  —  -  Qm , 

also  wegen  q  :  g  =  3,5  :  0,73  =  4,794  in  Tonnen : 

Xt  = 86,87        X, 82,94 

X3  =  —  80,30        X4  —  -  79,01 , 
Z,  =  Zt  —  Zs  —  Z4  =  78,76 . 
Für  die  beiden  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  ergeben 

§  42,  3) 

und  nach  Einsetzen  der  Zahlen werthe ,  in  Tonnen: 

D2  =  4.  7,64         A  =  ±  8;86         A  =  ±  9>79- 
Die  beiden  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  sind  nach  §  42,  5) 

IV         SR    _  (m  ~~  ^  (n  ""  m  "~  ^-  ^X 
rn,e3'ü,n  (n  __  TO)  w  _  m  +  i     2  ' 

Fm  =  *m  +  (n-m+l)(^m^ 
m  ra    »    v  i       '       (n  —  w)  n  —  m  -f-  1  2 

Eine  Ausnahme  macht  die  mittlere  Verticale,  welche  nach  2)  berechnet 
werden  kann,  für  die  aber  auch  aus  A.  28,  7)  mit  dem  oben  ange- 
führten 4  als  Grenzwerthe  folgen 

(6)  Va^Wo,  Ftf  —  8a+pi- 

Wir  erhalten  nach  5)  6)  in  Tonnen: 

Vx  =  1,59  --7*-  4,155=      1,59     V,  -  1,59  +  -  —  4,155=   9,00 


56        '  '  J  r        '       56 

-^  4,1 55  =  -  0,62     V%  =  1,59  +  ^ 


Vt  =  1,59  -  i^5  4,155  —  —  0,62     \\  —  1,59  +  -^  4,155  =  12,11 
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F3  -  1,59  -  2  3b16  4,155  =  -  1,91     V3  =  1,59  +  6  'J±  4,155  =  13,40 

74  =  1,59  V4  =  1,59  +   2,77  .  3     =   9,90 . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  bei  beliebigem  System 

V  =  SB  =  8,76  tn,  V  =  |-  —  42  tn. 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe 
Beispiel  72. 

Beispiel  55.  Parabelträger  einfachen  Systems  mit  Vertioalen. 
Berechnung  für  bewegte  Badlastsüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  eingeleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammengesetzt 
aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  im  vorigen 
Beispiele  Gesagte  gültig.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungen  sind  die  dort  berechneten  Beanspruchungen  durch  das 
Eigengewicht  allein.  Die  weitere  Berechnung  erfolgt  nach  den  für 
beliebige  Gurtungsformen  gültigen  Gleichungen  des  §  33  ganz  wie 
in  Beispiel  36.     Wir  erhalten  also  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in 

Beispiel  6  (oder  bei  Berechnung  der  ^     wie  in  Beispiel    42)    die 
oberen  Grenzbeanspruchungen  des  Obergurts  nach  B.  36,  1)  2) 

Xt  =  —  18,12  —  (7  .  30,2  +  1  .  535)  »^ 91,65  tn  (—  87,22) 

Z2 17,30  -  (6  .  80,7  +  2  .  383)  J'^4  =  -  86,25  „  (-  81,73) 

X3 16,75  -  (5  .  144  +  3  .  271)  -3^63  =  -  80,57   „  (-  80,12) 

Z4  =  -  16,48  -  (4  .  226  +  4  .  173)  ^J-  =  -  79,03  „  (-  79,03), 

die  oberen  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts  nach  B.  36,  1)  3) 
und  B.  35,  4) 

Zx  —  Z%  =  16,43  +  (7  .  30,2  +  1  .  533)  -  \  4   =  83,07  tn  (79,05) 

Za  —  16,43  +  (6  .  80,7  +  2  .  383)  --  ~  =  81,89  „  (77,60) 

Zt  —  16,43  +  (5  .  144  +  3  .  271)  -^  *  r  —  80,30  „  (78,56) . 
Vorstehende  Ansätze  beziehen  sich  auf  die  erste  Richtung  des  Zuges  I, 

Weyrauch,  Roiipielo  und  Aufgaben.  16 
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während  die  Resultate  für  die  zweite  Richtung  in  Klammern  beige- 
fügt sind.  Wie  man  sieht  hätte  auch  hier  die  Berücksichtigung  der 
ersten  Zugrichtung  allein  genügt.  Weiter  ergeben  sich  in  Tonnen 
die  beiden  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  nach  B.  36,  4)  5): 

n            3,31  .  0,4  .  629             Q  r 7              n                 3,31  .  8,4  .  30,6  1  n  -- 

A  —  1,47*74  724     —     *>bi  D* n     **     **     —  "~  1U>°° 


3,31  . 

8,4 

.  30,6 

1,4. 

2,4 

.  24 

3,84  . 

10  . 

93,4 

2,4 

.  6  . 

24 

4,24 

.  20 

.  170 

A  - -TTTTrir- -  ™,i9       A  -  -  T;  7 '  IT  -  -  u& 

7)    4,24  .  12  .  257  ..«.  jy j^«  .  n_L±'JL  _  1  9  54 

n*—       8.16.24  n'ö°  n*—  3.16.24       —         iZ>°4' 

und  beide  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  B.  36,  6)  7): 

V,  =  1,59  -  -l^jj-  -       1,59  Vl  =  1,59  +  %$£-  =  11,79 

Vt  -  1,59  -  ?£-"-',?  =  ~  1,06  F,  -  1,59  +  ^4T  ?r  =  15>21 


1 . 

24 

0,4 
2,4 

.  382 
724 

2  . 
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1  . 

24 

8,4  . 
2,T 

93,4 
.  24 

10  . 

170 

V3  -  1,59  -  -~~  -  -  2,69  Fs  =  1,59  +  -^~  =  1 5,79 . 

Eine  Ausnahme  macht  die  mittlere  Verticale,  deren  Grenzbeanspruch- 
ungen nach  B.  54,  2): 

F4  —  3J4  =  1,59  V4  =  §&  91,66  -  0,6  =  11,58  tn. 

Wie  in  Beispiel  36  so  kann  auch  hier  mit  Zug  I  ein  grosseres 
Vy  als  vorstehend  mit  Zug  II  erreicht  werden.  Wir  erhalten,  wenn 
Zug  I  mit  Rad  0  bei  Verticale  1  steht  (Fig.  101), 

Vl  =  Ku  =  1,59  +  6  +  2.6^  +  4^  =  15,06  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreaction  ergeben  sich  wie  bei  beliebiger 
Form  und  beliebigem  System  (Beispiele  27,  42) 

V  —  fß  —  8,76  tn , 

f— ® + -f  2  p  (*  -  «o  —  8>76  +  4T = 45>01  tn- 

0 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  .vorliegenden  Falle  siehe 
Beispiel  72. 

Aufgabe  35.  Parabelträger  einfachen  Systems  mit  Verticalen. 
Anwendung  von  Lastäquivalenten. 

Die  in  Aufgabe  «32  gegebenen  Formeln  für  Parabelträger  ein- 
fachen Systems  mit  Verticalen  zu  spezialisiren. 
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Da  nach  §  17,  20)— 22)  für  Parabelträger 

Am  =  w(n  — ro)^, 


€  = 


m(n  —  tri) 


v 


m(n  —  m) 
n  —  2  m  -}-  co  } 


n  —  2  m  +  1' 

so  folgen  ans  A.  32,  1)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen, 
mit  c  =  (m  —  1)A,  v  =  mX, 

Id. 


(1) 


n 


n  —  m 


m 


n 


®m±  8/'  n-  m  +  lPv> 
___  Id t 


'Cf 


Sf       m 

und  nach  A.  32,  3)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

a)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  der  X-Gurtung  an- 
greift, mit  c  =  (m  —  1)A,  v  =  ml, 


(2) 


V,„  =  S?m  +  j-  (ro  —  ©)  (n  —  m)  2>t , 

^  =  ^  +  2xnw-TIrt-(»w-1)^ 


b)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  der  Z- Gurtung  an- 
greift, mit  c  =  ml,  v  «=  (m  +  1)^, 


(3) 


X    m  — 0 


(  Vm  —  S8m  +  ,--  "  "-  (n  -  »  -  l)*l>., 

Fm  =  3Sm  +  2ri  m(n  —  m  +  ©)jpe . 


Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten  in  Verticale  m  an, 
so  gelten  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Z-Gurtuug  die 
Werthe  a),  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  X-Gurtung  die 
Werthe  b). 

In  vorstehenden  Gleichungen  bezeichnen  pV}  pc  diejenigen  Last- 
äquivalente, welche  für  einen  durch  den  angenommenen  Lastzug  II 
direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der  Spannweite  l  dem  pos 
max  Vx  bei  x  =  v  bezw.  dem  neg  max  Vx  bei  x  =  c  entsprechen. 
Die  Gleichungen  müssen  genau  dieselben  Grenzwerthe  wie  die  Be- 
rechnung mit  Zug  II  selbst  ergeben.  Speziell  für  horizontale  X-Gur- 
tung, horizontale  Z-Gurtung  und  zu  einer  Horizontale  symmetrische 
Gurtungen  hat  man  nach  §  17  bezw.  &  =  —  1,  &  =  1  und  a>  =  0. 
Bezüglich  der  Gurtungskräfte  bleibt  es  bei  dem  in  Aufgabe  32  Ge- 
sagten und  auch  bezüglich  abweichender  Berechnung  von  Vx  ist  dort 
das  Nöthige  gegeben. 

16* 
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Beispiel  56.  Parabelträger  einfachen  Systems  mit  Vertiealen« 
Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Träger  des  Beispiels  54  auf  Gi^und  gleichmässig  vertheilter 
Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen  der 
Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungen  wie  mit  den  bewegten  Radlastzügen  des  vorigen  Beispiels 
entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  in  Beispiel  54 
Gegebene  gültig.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
sind  wie  dort  mit  constantem  p  zu  berechnen,  und  zwar  hat  man 
wie  für  die  max  Mx  eines  durch  den  angenommenen  Lastzug  I  direct 
befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  24  m  zu  setzen 
p  =  2,77  tn  (Beispiel  8).  Da  diese  Annahme  bereits  in  Beispiel  54 
gemacht  wurde,  so  könnten  die  dort  erhaltenen  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  beibehalten  werden.  Mit  dem  etwas  nach  oben  ab- 
gerundeten p  =  2,8  ergeben  sich  in  Tonnen: 

Xx 87,63  X2  =  —  83,66 

Xz  =  —  81,00  X4  =  -  79,70 

^  =  Z2  =  Z,  =  Zt  — ■  79,46. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  konnten  nach  den 
in  Aufgabe  32  für  beliebige  Gurtungsformen  gegebenen  Gleichungen 
berechnet  werden.  Da  dieselben  jedoch  schon  in  Beispiel  37  ver- 
wendet wurden,  so  wollen  wir  hier  von  den  speziell  für  Parabelträger 
gültigen  Formeln  der  letzten  Aufgabe  ausgehen.  Es  sind  danach 
die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen,  mit  c  =  (m  —  1)A, 
t;  =  mA, 

Id. 


7*1      — . 

ldm  m  —  1 


u™  ===  ~~  äv   ~^r~ Pcy 


U) 

1  n   =  — 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen,  mit  c  =  mk>  v  =  (m+  1)Ä, 

I  F-  =  8«  -  in  n-Tm  &  ~  W  ~  V*  P" 

(2)  l 

\  Vm  =  Sw  +  —  m(n  —  m  +  l)pc. 

Die  Lastäquivalente  pc,  pP  lassen  sich  aus  der  ersten  Tabelle  des 
Beispiels  8  entnehmen  und  wir  erhalten  damit  folgende  Grenzwerthe 
in  Tonnen: 
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4  -  -872817-  3,25  =    8,65        Dg  =  _  L_ML^  6,80  = 10,55 

4  =  -t*&-  3,39  =  10,17        A  =  ~  -37i8*3  2  5,19  =  ~  12,46 

4  - 3  3y46  4  3,57  =  1 1,35      z>4  —  Lijrr  4'21  =  ~  12'55> 

Ft  -  1,59  -  -3-;6° ;  ?6-  3,25  -       1,59 

V,  =  1,59  -  3^^  3,39 1,06 

Fs  -  1,59  -  A^-^i  3,57  =  -  2,69, 

w 

Vx  =  1;59  +  —  l^-  6,80  =  11,79 
V2  =  1,59  +    8-*6^-  5,19  =  15,21 

F3  =  1,59  +  ^6—  4,21  =  15,80. 

Wie  im  vorigen  Beispiele  mit  Zug  I  ein  grösseres  V1  als  mit 
Zug  II  erreichbar  war,  so  gilt  Analoges  für  die  entsprechenden 
Lastäquivalente.  Man  erhält  ganz  wie  in  Beispiel  37  vorgehend 
mit  demjenigen  p,  welches  dem  max  M*  eines  vollwandigen  Trägers 
der  Spannweite  v  =  6  bei  der  Trägermitte  entspricht , 

Fx  —  8j  +pA  —  1,59  +  4,49  .  3  =  15,06  tn. 

Die  Grenzwerthe  von  V^  bleiben  wie  in  Beispiel  54  bestimmt,  und 
für  die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  hat  man  wie  bei  beliebi- 
ger Form  und  beliebigem  System  (Beispiele  29,  43) 

F=S  =  8,76tn, 

V  =  JB  +  V  —  8>76  +  3>02  •  12  =  45  tn. 

Vorstehende  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  stimmen 
genau  mit  den  in  Beispiel  55  für  bewegte  Radlastzüge  berechneten 
überein.  Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden 
Falle  siehe  Beispiel  72. 

Beispiel  57.  Parabelsiohelträger  (Dachbinder)  einfachen  Systems 
mit  Vertioalen.  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  mit  Bücksioht  auf 
schiefen  Winddruck. 

Für  einen  sichelförmigen  Dachbinder  mit  parabolischen  Gur- 
tungen seien  gegeben:  Spannweite  l  -»  32  m,  Felderzahl  n  =  8,  Höhe 
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der  mittleren  Knotenpunkte  des  Obergurts  und  Untergurts  über  den 
Auflagern  8  m  und  4  ni,  also  Trägerböhe  in  der  Mitte  h  =  f  =  4  m; 
feste  Last  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,5  tn ,  wovon  0,4  tn  auf 
die  Knotenpunkte  des  Obergurts  und  0,1  tn  auf  diejenigen  des  Unter- 
gurts kommen.  Der  Schneedruck,  welcher  auf  beliebige  Theile  der 
Dachfläche  wirkend  gelten  soll ,  ist  mit  p  =  0,35  tn  per  laufenden 
Meter  Träger  in  Rechnung  zu  ziehen.  Winddruck  per  qm  normal 
getroffener  Fläche  150  kg,  Windrichtung  um  10°  gegen  die  Horizon- 
tale fallend ,  parallel  der  Trägerebene.  Die  Grenzwerthe  der  Stab- 
kräfte und  Stützenreactionen  zu  berechnen,  wenn  einmal  die  dem 
festen  Auflager  anliegende,  einmal  die  davon  abstehende  Dachfläche 
vom  -Winde  getroffen  angenommen  wird. 

Foraberechnung.  Der  Ursprung  der  Coordinaten  werde  in  das 
feste  Auflagergelenke  und  die  Abscissenaxe  wie  immer  horizontal  ge- 
legt. Nach  §§  16,  17  hat  man  mit  n  —  8,  X  =  4,  fx  =  8, 
fg  =  4  und 

f*+f,       o 
«  Ä  J—f  =  3 

die  Ordinaten  der  Knotenpunkte  m  in  X-Gurtung  und  Z-Gurtung,  die 
Länge  der  inten  Verticale,  die  Werthe  e,  v  und  die  Stablängen  im 
wten  Felde  (Fig.  102) 

für  m  =     1 

l„t  =  m  (n  —  m)  - ,-  =     3,5 

im  =  m(n  -  m)  -^  =     1,75 

#»n  röB  E«i         jro  ==       ljiö 
m(n  —  m)     1 

v  _  JiC? »-*>.__  _     o,78 


*m  —  ^  +7e„.  -  im-ty  =  5,32 
4.  —  V?  +"(*,  -  j— .1)»  =  4,37 
4,  —  1/F+  (Em_,  -  im)*  _     4,37 

Eigengewicht  allein.     Die  von  der  festen  Last  allein  herrühren- 
den Stabkräfte  sind  nach  §  41,  5) 


2 

3 

4: 

6 

7,5 

8  in 

3 

3,75 

4  in 

3 

3,75 

4  m 

2,4 

5 

16 

1,71 

3 

5,33 

4,72 

4,27 

4,03  m 

4,19 

4,07 

4,01m 

4,07 

4,59 

5,32  m . 
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(i) 


S)m=  0 ,  9Sm  =  (mg  —  gx  +  g:)  y 


Eine  Ausnahme  macht  die  mittlere  Verticale,  für  welche  nach 
A.  28,  5)  mit  J  =  jtf  —  £«,_!  =  0,5 

(2)  8„-ß£ /*-*,)*. 

Diese  Gleichungen  liefern  mit  Rücksicht  auf  jrx  =  0,4,  gz  =  0,1  und 
die  sonst  gegebenen  und  oben  berechneten  Zahlenwerthe  in  Tonnen: 

31,  =  —  21,28  3,  =  17,48  SB,  =  2,4 

X2  =  -  18,88  &  =  16,76  SB2  —  2,4 

Xs 17,08  83  -  16,28  »3  =  2,4 

X4  =  -  16,12  34  -  16,04  84  =  2,4 . 

Die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Stützenreactionen  sind 

JB  =  ^_6tn. 

Grenzwerthe  ohne  Winddruok.  Die  unteren  Grenz  w er the  der 
Gurtungskräfte  sind  die  soeben  berechneten  Eigengewichtsbeanspruch- 
ungen, für  die  oberen  Grenzwerthe  hat  man  nach  §  42,  8) 

\d)  Xm  =  ~  *m  ,  Zm  =  —  Qm , 

also  wegen  q:  g  =  0,85  :  0,5  «=  1,7  in  Tonnen : 

Xx  —  -  36,18  ZY  —  29,72 

X9 32,10  Z%  =  28,49 

X> 29,04  Z3  —  27,68 

X4 27,40  Z4  =  27,27 . 

Die  beiden  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  sind  nach  §  42,  9) 

jl    _n p  l  ,  ^v  __      n     pj  , 

(4)  ^-"n+18?    m>  m=        n  +  lSf0™' 

und  mit  den  bekannten  Zahlenwerthen 

D8  =  ±0,63        A  — ±°>71        D4  — ±0,83. 
Da  für  die  drei  ersten  Verticalen  m  —  v  zwischen  0  und  n  liegt,  so 
liefert  §  42,  7)  als  Grenzbeanspruchungen  derselben 

(5)  Vm  -«.  +  (•-  1  +•*)&,         Vm  = 8». 

Für  die  mittlere  Verticale   hat  man  wegen  o4<h  nach  A.  28,  8) 
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(ß)        Va  -  8,  +  («  -  1)  f  ?' ,  Va  =  8.  -  (l  -  "/)  IIA. 

Nach  diesen  Gleichungen  erhalten  wir  folgende  Grenzwerthe  in 
Tonnen: 

7,-4,5        P-,-5,2        F,-=5,9         V4^^5 

8t  — 2,4        8,  =»2,4        8S  =  2,4        8*  — 1,7. 
Die  Grenzwerthe  der  Stötzenreactionen  sind 

F=^=10,2tn,         F=8  =  6tn. 

Grenzwerthe  mit  Winddruck.  Die  vom  Winddrucke  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  sind  im  nächsten  Beispiele  berechnet.  Die 
Grenzwerthe  der  Stabkräfte  im  Ganzen  ergeben  sich  in  gleicher  Weise 
wie  in  den  Beispielen  21,  22,  39  durch  Combination  der  Grenzwerthe 
ohne  Winddruck  mit  den  Beanspruchungen  durch  Winddruck  zu  den 
äusserst  möglichen  Werthen,  wie  aus  der  nebenstehenden  Tabelle  zu 
ersehen  ist. 

In  den  beiden  letzten  Columnen  der  Tabelle  sind  diejenigen 
Grenzwerthe  angeführt,  welche  sich,  ganz  wie  oben  ohne  Rücksicht 
auf  Winddruck,  ergeben  hätten,  wenn  vom  Winddrucke  nur  die  Ver- 
tfcalcomponente 

tt  tD  sin*  (a  +  6)  .,       ,  2Ea 

cos  a  °  l 


Ü  = 


cos  a 


per  qm  Dachfläche  berücksichtigt  worden  wäre  (vgl.  am  Schlüsse  von 
Beispiel  21).  Wegen  j„  =  8  m,  ß  —  10°,  tt)  —  150  kg  hätten  wir 
gehabt  b  =  59,5  tn  und  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  statt  der 
obigen  p  =  0,35  bei  4  m  Binderweite 

p  =  0,35  +  4  ^i7  =  0,35  +  0,27  =  0,6  tn, 

also  q  :  g  =  1,1  :  0,5  =  2,2.  Der  Winddruck  wird  dabei  wie  der 
Schneedruck  auf  beliebige  Theile  der  Dachfläche  wirksam  ange- 
nommen. 

Beispiel  58.  Dachbinder  einfachen  Systems  mit  Verticalen  und 
beliebigen  Gurtungsformen.     Einfluas  sohiefen  Winddruoks. 

Den  Einfluss  des  Winddrucks  auf  die  Stabkräfte  des  im  vorigen 
Beispiele  behandelten  Dachbinders  unter  folgenden  Voraussetzungen 
zu  berechnen.  Binder  weite  6  =  4  m,  Winddruck  bei  normal  getrof- 
fener Fläche  tu  =  150  kg  per  qm,  Windrichtung  um  ß  =  10°  gegen 
die  Horizontale  fallend,  parallel  der  Trägerebene.     Es  ist  einmal  die 
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dem  festen  Auflager  anliegende,   einmal  die  davon  abliegende  Dach- 
bälfte  vom  Winde  getroffen  anzunehmen. 

Knotenpunktskräfte.  Für  eine  Ebene,  welche  den  Winkel  a  mit 
der  Horizontalen  bildet  (Fig.  53),  hat  man  nach  Beispiel  21  den  für 
die  Berechnung  allein  in  Betracht  kommenden  Normaldruck  des  Win- 
des per  qm 

(1)  n  =  tu  sin*  («  +  £). 

Der  Normaldruck  auf  den  dem  mten  Binderfeld  entsprechenden  Theil 
der  getroffenen  Dachfläche  ist  bei  einer  Binderweite  b 

dessen  Horizontalcomponente 

nbxm—  =  \\bl, 

m 


und  seine  Verticalcomponeote 

nbxm  m~    =  n6(jm  —  Em-l). 


X 
m 


Wir  erhalten  nun  mit  W  =  150,  0  =  10,  6  =  4,  A  =  4  und  den  im 
vorigen  Beispiele  gegebenen  j  (Fig.  103) 

für  »»=12  3  4: 

k  tg  a  =  jm  —  jm_i  =        3,5  2,5  1,5  0,5  m 

a  =      41°11'      32°0'  20°33'        7°8' 

n=      91,06        67,16  38,75  12,49  kg 

n&A  =       1457         1075  620  200  kg 

n  1>  (bn  —  Sm-i)=      1275        672  232  25  kg, 

und  hiernach  die  horizontalen  und  verticalen  Knotenpunktskräfte  der 
vom  Winde  getroffenen  Binderhälfte  in  Kilogrammen: 

i0  =  y1457  —    728         Äo=2-l275  =  637 

ix  =  i-  (1457  +  1075)  —  1275.       Kt  =  ±  (1275  +  672)  —  973 

L$  =  -i  (1075  +    620)  =847        K,  =  y  (  672  +  232)  =  452 

Lt  =  -|  (  620  +   200)  =410        K3  —  y  (  232  +    25)  —  129 

i4  =  j     200  =100        #4  =  Y       25  =    13. 

Die  weitere  Berechnung  erfolgt  ganz  wie  in  Beispiel  40. 
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Beanspruchungen.  Greifen  am  Träger  zwischen  den  Schnitten  0 
und  s  beliebige  Verticalkräfte  K  bei  Abscissen  e  und  beliebige  Hori- 
zontalkräfte L  bei  Ordinaten  c  an,  so  hat  man  nach  A.  5,  1)  das 
Moment  der  äussern  Kräfte  links  von  s  hinsichtlich  irgend  eines 
Drehpunkts  der  Coordinaten  u,  w 


(2) 


*  8 

M,=  Vu  —  Hw-^K(u-e)—^L(w--c), 

0  0 


worin  die  letzte  Summe  das  negative  Vorzeichen  erhielt,  weil  wir 
hier  von  links  nach  rechts  wirkende  L  als  positiv  ansehen  wollen. 
Wird  der  Schnitt  s  für  Xm,  Dm,  Zm  durch  xm)  dmy  zmy  und  für  Vm 
durch  xm  ATO,  zm+i  gelegt,  so  hat  man  nach  §  16,  3)  —  6)  bei  oben 
liegender  X-  Gurtung: 


(3) 


Xm M,- 


X 


m 


Mi 


mit  M  =  wA, 


W  —  Im  , 


m 


§m 


M, 


m 


Xh 


Dm M, 


rm=    m, 


m— 1 


m 


}} 


Xsh 


m— 1 


Xv 


n 


n 


u  =  (m—i)k,    w  =  %m-i, 


u  =  (m  —  e)l.    w  =  jm  —  s (jcm  —  E,i,_i), 

U  =  (m  —  v)X,    W  =  Zm  —  v(Sm  —  Ern-l). 


Diese  Gleichungen  liefern  für  Zu  Dx  wegen  h0  =  0  und  mit  Rück- 
sicht auf  die  Werthe  von  w,  v  den  unbestimmten  Ausdruck  0 :  0, 
doch  ergibt  die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null" 
in  Anwendung  auf  Knotenpunkt'  1  des  Untergurts  für  die  ganze  Be- 
anspruchung des  unteren  Gurtungsstabes  1  allgemein 


(4) 


j^l  j5t 


Für   die   mittlere  Verticale   hat   der  vorstehende  Ausdruck  von    Vm 
keine  Gültigkeit. 

Nach  3)  ergeben  sich  mit  Rücksicht  auf  die  Formberechnung  in 
Beispiel  57  folgende  Coordinaten  des  Momentendrehpunkts. 

Im  Falle 


für  X 


m 


v 


'm 


m  = 

1 

2 

3 

4: 

M  = 

4 

8 

12 

16 

w  «= 

1,75 

3 

3,75 

4 

M  = 

0 

4 

8 

12 

W  = 

0 

3,5 

6 

7,5. 
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Im  Falle 

m  = 

1 

2 

3 

4: 

für  I)m 

u  = 

0 

-1,6 

-8 

-48 

w<= 

0 

0 

0 

0 

»       'm 

u  = 

0,88 

1,16 

0 

w  = 

0,77 

1,72 

3. 

Mit  diesen  Werthen  liefern  die  Gleichungen  2)  — 4)  bei  beliebigen 
Knotenpunktskräften  K,  L  für  die  erste  Trägerhälfte  die  Beanspruch- 
ungen des  Obergurts: 

Xt  -  -  (4  V  -  1,75 ff  -  AK,  -  1,75  L0)  ^ *- , 

Xs (8  V  -  3ff  -  8 K0  -  AK,  -  3L0  +  0,5L.)  J£, 

X3 (12  V  —  3,75ff  —  12K0  —  8 JSTi  -  AK3  —  3,75Z,U 

-0,25L1  +  2,25Z,2)44'82776, 

X4 (16  V  —  4ff  -  16iT0  —  12^  —  8K2  —  AKt  — AL0 

-0,5Z1  +  2/J,  +  3,5Z,)g!, 

die  Beanspruchungen  des  Untergurts: 
Z,  -  (4  V  -  3,5 ff  -  AK0  -  3,5L0)  ^  -  gj  ^ , 

3.  =  (8  F  -  6  ff  -  82f0  -  AK,  -  ÜL0  -  2,5/,,)  *'-7 , 

£,  —  (12  V  -  7,5ff  —  12Zo  —  8#,  -  AK%  -  7,5L0  —  4L, 

1  _  r  v     4,01 
—  i>°-k»;  4  ;3  75  > 

die  Beanspruchungen  der  Diagonalen: 
A=  -  (-l,6F-0//+l,6iT0  +  5,6^1-0L0+3,5^4  2^7176, 
Ds (-  8  V  -  Off  +  8K0  +  12Ä",  +  167iC8  -  Oi0  +  3,5-L, 

+  6L»)  4*6^3' 

D4  —  -  (-  48  V  -  Off  +  48Ä"0  +  52ÄT,  +  56  ÜT2  +  60K3 

-  0L0  +  3,5A  +  GL,  +  7,5ZS)  ^—j-, 
und  die  Beanspruchungen  der  Verticalen: 


Vx  =  (0,88  V  -  0,77 11  -  0,88 Äi  -  0,77L0) 


4 . 0,78 » 
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F2  =  (1,16  7-4,27 1^1,16^ 

n  =  (0V-SH-0K0  +  4Kt  +  8Kt-SL0  +  0fiLi  +  iLM)£i. 

Denkt  man  sich  den  Träger  um  die  mittlere  Verticale  gedreht 
bis  die  Auflager  vertauscht  sind,  so  erkennt  man,  dass  vorstehende 
Gleichungen  auch  für  die  zweite  Trägerhälfte  gelten,  wenn  V  und  0 
für  V  und  H  gesetzt  werden.  Schliesslich  folgt  aus  der  auf  den 
mittleren  Knotenpunkt  des  Obergurts  angewandten  Bedingung  „Summe 
aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  zur  Bestimmung  von  VA 

f4  +  z-4  +  (x4  +  x;)^  =  o, 

unter  X4,  X4'  die  beiden  mittleren  Stabkräfte  des  Obergurts  ver- 
standen. 

Dachfläche  beim  verschiebbaren  Auflager  getroffen.  Für  die 
Stützenreactionen  hat  man 

V.  32  -  (973  .  4  +  452  .  8  +  129  .  12  +  13  .  16) 

—  (1275  .  3,5  +  847  .  6  +  410  .  7,5  +  100  .  8)  —  0, 
V+  V  =  637  +  973  +  452  +  129  +  13, 
27  -  100  —  410  -  847  —  1275  -  728  =  0, 

woraus  in  Kilogrammen: 

F  =  709,  F=1495,  #=3360. 

Obige  Gleichungen  für  die  Stabkräfte  liefern  für  die  erste  Binder- 
hälfte (beim  unverschiebbaren  Auflager)  mit  F=  709,  H  =  3360  und 
verschwindenden  K,  L, 

Xt  =  2319  Zx  =  —  5571  Vx 629 

X2  =  2127  Z%  =  —  5342  D%  —  275  V2  =  —  1977 

X3  =  1165  Z3  =  —  4914  Ds  =  434  73 840, 

X4  —    528  Z4  =  —  4642  Z)4  =  754 

sowie  für  die  zweite  Binderhälfte  (beim  verschiebbaren  Auflager) 
mit  F=  1495,  H=0  und  den  oben  berechneten  Z,  L, 


X,  =  —  1640 

Z,  =    552 

Vi- 

62 

X,  =  —  560 

Z2  =    529 

D2  =  —  207 

F,- 

698 

X3  =    125 

Zs  =  —  1554 

I)s  =  —  1651 

n  = 

706 

X4  =    630 

Z4  = 2974 

J)t 1221 

F4  = 

-  157 

254  Dritter  Abschnitt.  —  B.  68—69. 

Dachfläche  beim  unverschiebbaren  Auflager  getroffen.     Für  die 
Stützenreactionen  hat  man 

—  V.  32  +  (973  .  4  +  452  .  8  +  129  .  12  +  13  .  16) 

+  (1275  .  3,5  +  847  .  6  +  410 .  7,5  +  100  .  8)  =  0, 

V  +  F  =  637  -f  973  +  452  +  129  +  13, 
H  +  100  +  410  +  847  +  1275  +  728  —  0, 

woraus  in  Kilogrammen: 

V  =  1495      r  —  709      H  —  —  3360 . 

Obige  Gleichungen  für  die  Stabkräfte  liefern   für  die  erste  Binder- 
hälfte mit  V  =  1495,  H  =  —  3360  und  den  oben  berechneten  K}  Ly 


X,  —  —  6109 

Z,  =  7894 

F,  =    891 

X2. 4525 

Z%  =  7568 

Dt 207 

Fs  =  2796 

X3 3462 

Z8  —  5284 

D, 1651 

F,  —  1546 , 

X4  =  —  2775 

Zk  =  3763 

D4 1221 

und  für  die  zweite  Binderhälfte  mit  F  =  709,  H  = 

0  und  verschwin- 

denden  K,  L, 

Xt 2155 

Z,  =  1768 

Ft  =  200 

X2  =  -  2231 

Z,  =  1698 

D%  =  275 

F,  =  120 

X8  =  —  2422 

Zs  =  1924 

2>s  —  434 

7,-0 

X, « 2857 

ZA  =  2274 

Dt  —  754 

F4  =  683 . 

Bemerkung.  Die  Berechnung  der  Beanspruchungen  für  die  erste 
Trägerhälfte  im  zweiten  Belastungsfalle  vereinfacht  sich,  wenn  be- 
achtet wird,  dass  für  letzteren  die  erste  Trägerhälfte  gerade  so  be- 
lastet ist  wie  die  zweite  Trägerhälfte  im  ersten  Belastungsfalle,  dass 
also  gegenüber  den  hierfür  berechneten  Beanspruchungen  nur  der 
Einfluss  des  Horizontalschubs  hinzukommt,  welcher  überdies  für  die 
Diagonalen  gleich  Null  ist.  Letzteres  folgt  aus  obigen  Gleichungen 
für  die  Stabkräfte,  ist  aber  in  Aufgabe  25  auch  allgemein  festgestellt. 

Beispiel  59.  Schwedlerträger  einfachen  Systems.  Berechnung 
für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Ein  Schwedlerträger  einfachen  Systems  mit  horizontalem  Unter- 
gurt soll  unter  folgenden  Voraussetzungen  berechnet  werden.  Spann- 
weite l  =  45  m,  gross te  Trägerhöhe  h  =  6  m,  Felderzahl  n  =  9, 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  ^  =  0,9  tn,  Verkehrslastp  =  2,l  tn. 
Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Unter- 
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gurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift  und  0,3  tn  auf  diejenigen 
des  Obergurts. 

Formberechnung.    Für  diese  sei  das  Eigengewicht  per  laufenden 
Meter  gl  =  0,7  gewählt,  womit  nach 

(1)  «-=* 

v  J  V 

a  =  3  wird.    Für  die  Grenzform  einfacher  Zugdiagonalen  wäre  nach 

§  43,  8) 

(2\  !^=i  <  1    solang  («  -  1)  (n  -  m  +  1)  (m  +  «)  <  . 

Da  nun  für  m  =  3 


und  für  w  =  4 


2  . 

7  . 

6 

14 

3  . 

~6~ 

6 

16 

3  . 

6  . 

7 

21 

4  . 

5  . 

6 

— — 

20' 

so  hat  man  Ä5  =  6m  zu  setzen  und  die  drei  mittleren  Felder  mit 
parallelen  Gurtungen  zu  versehen,  sodass  daselbst  voraussichtlich 
Gegendiagonalen  nothig  werden  (für  gx  =  g  würde  es  sicher  der 
Fall  sein).     Nach  §  43,  7)  ist  nun  für  m  <  3 


n  —  m 


(3)  hm  =  — : —  mc . 

Mit  m  =  3  folgt  hieraus  die  Constante  c 


6.6       n 

c  =  -  -    =  2  ni 

6.3 


und  wir  erhalten  weiter 


At  =  ?- 1  .  2  =  4  ra,         A2  —  J  2  .  2  =  5,6  m. 

Die    Trägerform   ist   damit   festgestellt   (Fig.  104).     Es    entsprechen 
Fig.  105 

für  tw=  1  2  3  4  5: 

hm  =  4  5,6         6  6  6  m 


Xm  =  Yk*  +\hm  -K-iY  =  6,403     5,250    5,016     5  5  m 

ck  —  l/F+'ÄC-i—  5  6,403     7,507     7,810  7,810  m 

£=3  1/= —  =  1  3,5       15  oo  oo . 

Aw  -  hm_l 

Wir   berechnen  zunächst  das  System  Fig.  105  und  tragen  dem  Ein- 
flüsse der  Gegendiagonalen  nachträglich  Rechnung. 
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Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her* 
rührenden  Stabkräfte  hat  man  nach  §  31,  16)  bei  oben  liegender 
X-Gurtung 


(4) 


Xm  =  —  m(n  —  m) 


xm  gl 

m 


&m  —  (m  —  1)  (n  -  m  +  1)  h 


m 
m— l 


2 


fcm  =  (n  -  2m  +  1  -  m  "  -  ■") 


» 


m 


-(- 


O  I      **  ~~  ^ 


m_  gl 

ro— 1    * 


\?1 

y       /    2  ' 


und    speziell    für    unsern  Fall,    mit   n*=g}    X  —  b  =  zm,   g  =  0,9, 
0*  =  0,3,  ^  =  0,6, 


X, 


3. m  (9  -  m)  ,  m  2,25 , 


m 


öro 


(»  -  1)  (10  -  m)  J-1'26 


TO — 1 


3)m  =  (l0  —  2m  — 


m 


9  —  ro 


)/"    2,25, 


9m  =  m  (2+  9  ~-w)  2,25  -  19,5. 

Wir  erhalten  danach  folgende  Werthe  in  Tonnen: 

X, 28,81  81 -&  »,=       3 

X2 29,53  3,  =  22,50  $2  =  7,20  9S2 1,5 

£3  =  -  33,86  33  =  28,12  »,  =  8,45  3S3  =  —  3,3 

X4 37,50  &  =  33,75  ®4  =  5,86  S4  =  -  1,5 . 

X6  =  -  37,50  g6  -  37,50  S)5  =  0 

Für   81»  ®i   folgt   zwar    aus    obigen    Gleichungen    der   unbestimmte 

Ausdruck  0  :  0.    Indessen  wissen  wir  bereits  aus  mehreren  ähnlichen 

Fällen,    dass    die    Bedingung   „Summe    aller   Horizontalkräfte    gleich 

Null"   in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  1   des  Untergurts  die  ganze 

Beanspruchung   des   anliegenden   Gurtimgsstabs  bei  jeder  Belastung 

liefert 

(5)  Zx  -  Z2. 

Grenzbeanspruchungen.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungs- 
kräfte sind  die  soeben  erhaltenen  Eigengewichtsbeanspruchungen,  die 
oberen  hat  man  nach  §  32,  6) 
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also  wegen  q  :  g  =  10  .  3  in  Tonnen: 

Xx  =  -    96,03  Zx  =    Z2 

X2  =  -    98,43  Z2  =    75,00 

X3 112,87  Z3  =    93,75 

X4  =  -  125,00  Z4  =  112,50 

Xß  =  -  125,00  Z5  =  125,00. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  verwenden  wir 
die  Formeln  für  vorausbestimmte  Knotenpunktslasten,  auf  welchen 
die  Formberechnung  beruht.  Sie  liefern  nach  §  32,  15)  die  Grenz- 
beanspruchungen der  Diagonalen 


(7) 


m-l   2»' 


und  nach  §  32,  17)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 
( Vm  =  8.  -  (n  -  m)  («  -  m  -  1)  (l  -  H)  | l 

Diese  Gleichungen  nehmen  mit  n  =  9,  A  =  5,  J9  =  2,1  folgende  For- 
men an 

Dm  =  3)m+  (9  -  m)  (10  -  m)  (l  -  ™)  ^  0,583, 

D,„  -=  $».  -  m  (w  -  1)  (l  +  -~  -)  r^-  0,583, 
Fm  =  »m  -  (9  -  m)  (8  -  m)  (l  —  ™)  0,583, 
Km  =  Sm  +  m  (m  +  1)  (l  +  *-^)  0,583, 

und  wir  erhalten  danach  mit  den  oben  zusammengestellten  s,  v,  hm,  dm 
die  nach  verzeichneten  Grenzwerthe  in  Tonnen: 

Da  =  29,60      D,  =         1,60  Vt  —         3,00       Vx  =  13,50 

Ds  —  34,72      Ds  =         1,88         F2  = 12,03       V%  —    9,00 

Dt  =  28,63      D4  —  -    3,25  V3  =  -  17,30       Va  =    6,50 

D6  =  15,18      Z>6  —  -  15,18  F4  =  -  13,17       VA  =  10,17 . 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  bestimmt. 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  17 
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Gegendiagonalen.  Da  die  Diagonalen  in  den  drei  mittleren  Fel- 
dern sowohl  Zug  als  Druck  empfangen  können,  so  sind  daselbst 
Gegendiagonalen  anzuordnen.  Der  Einfluss  derselben  ist  durch  den 
am  Schlüsse  des  §  51  hervorgehobenen  Satz  bestimmt,  wobei  zu 
beachten,  dass  bei  jeder  Belastung 

£,  =  0,3.5=  1,5  tn. 

Für  die  positive  Maximalbeanspruchung  der  Grenzverticale  des  Pa- 
rallelträgerstücks hat  man  nach  §  51,  8) 

(9)      Vm  -  »m  +  [m  {m  +  1)  +  (y  -  ro)  (n-2m-  1)  j]  j£, 

also  in  unserm  Falle  mit  m  ==  3 

F,=  -  3,3  +  (3.4+ 12.2J$  |i^  =  4,5  tn, 

doch  hätte  auch  der  oben  gefundene  Werth  6,5  als  zu  ungünstig 
(§  51)  beibehalten  werden  können.  Alle  gültigen  Grenzbeanspruch- 
ungen sind  in  Fig.  106  bei  ihren  Stäben  eingetragen. 

Bemerkungen.  Wir  haben  oben  die  Stabkräfte  nach  den  bei 
beliebigen  Gurtungsformen  gültigen  Gleichungen  bestimmt.  Nach 
§  45,  1)  2)  oder  §  43  hätten  wir  jedoch  die  Eigengewichtsbean- 
spruchungen und  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  ausserhalb 
des  Parallelträgerstücks  auch  aus 

(10)  **»  -  £  *. , 

(11)  Dm  =  ±±±  S)m ,  Dm  -  g-^  »„ 

erhalten  können,  worin  wie  oben  berechnet  c=2  ist.  Ebenso  hätten 
wir  die  Stäbe  des  Parallelträgerstücks  (abgesehen  von  den  Grenz- 
verticalen)  auch  aus  den  speziell  für  Parallelträger  gültigen  Formeln 
berechnen  können,  in  welche  übrigens  die  oben  verwendeten  mit 
s  =  y  =  00  übergehen. 

Angenommen  wir  hätten  die  fünf  mittleren  Felder  mit  parallelen 
Gurtungen  versehen  wollen,  dann  würde  sich  nach  Berechnung  von  a 
mit  Äj  =  6  aus  3)  sofort  ergeben  haben 

5.6         15  ,  8  .  1  .  15  *  nnn 

C-77I-T»  Ä«  -  -4T7-  -  4'276  m ' 

womit  die  Trägerform  bestimmt  ist  und  wie  oben  nur  in  den  drei 
Mittelfeldern  Gegendiagonalen  nöthig  sind  (Beispiel  41). 
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Beispiel  60.  Schwedlerträger  einfachen  Systems.  Berechnung 
für  bewegte  Badlastzüge. 

Für  eine  eingeleisige  Eisenbahnbrücke  sollen  Schwedlerträger 
einfachen  Systems  mit  horizontalem  Untergurt  verwendet  werden. 
Spannweite  l  =  45  m,  Trägerhöhe  h  =  6  m,  Felderzahl  n  =  10, 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn;  wovon  0,3  tn 
auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts  und  0,6  tn  auf  diejenigen  des 
Untergurts  kommen.  In  Letzteren  greift  die  Fahrbahnlast  an.  Die 
Grenzwerthe  der  Stabkräfte  zu  berechnen,  welche  beim  Befahren  durch 
Züge  von  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18  entstehen. 

Formberechnung.  Wird  für  diese  das  Eigengewicht  per  Längen- 
einheit der  Sicherheit  halber  nur  gx  =  0,7  tn  gewählt  und  für  Be- 
lastung durch  Zug  II  (Fig.  22)  von  0  bis  m  —  1 ,  Vorderrad  0  bei 
Verticale  m  —  1, 

m — 1 

gesetzt,   so   hat   man   nach  §  44,  8)   für  die  Form   einfacher  Zug- 
diagonalen 

/o\  *m— l  ^-i  i  n  —  m+lro— 1  +  a^., 

(2)  -t —  <  1     solange .  ^     <  1 . 

Wir  entnehmen  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6  oder  berechnen  ganz 
wie  in  Beispiel  42 

für  m=     1  2  3  4  5: 

m— 1 

^?Pa=    0  60,4  170  316  529 

0 

womit  a=    0  0,852  2,404  4,458  7,463. 

Da  nun  für    m  =     3  |^gj  <  1 

und  für  —     4  Hg>lf 

so  folgt  A8  =  A  ==  6  m  und  sind  in  den  vier  mittleren  Feldern  parallele 
Gurtungen  anzuordnen.     Für  m  <;  3  hat  man  nach  §  44,  7) 

(3)  *_i  -  1^L±i  ÜLriMj!  Kt 

n  —  tn  tn  -f-  a  ' 

sodass  wir  erhalten: 

17* 
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^  =  Prt%>        =5,588  m, 

Die   Trägerform    ist    damit   festgestellt   (Fig.  107),    es   entsprechen 
Fig.  108 

für  m=     1  2  3  4        5: 

hm=     4,082    5,588    6  6       6m 


a^  =  1/F+  (Am -  A,n_0*  =     6,076     4,745     5,519    4,5    4,5  m 
dm  =  yp+V^x  =    4,5        6,076     7,145     7,5     7,5  m 

e  =  v  =  T ? =     1  3,71     14,56       oo      oo. 

Wir  berechnen  zunächst  das  System  Fig.  108  und  tragen  dem  Ein- 
flüsse der  Gegendiagonalen  nachträglich  Rechnung. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  gelten  die  im  vorigen  Beispiele  verwendeten 
Gleichungen  4),  welche  mit  n  =  10,  k  =»  4,5,  g  =  0,9,  gx  =  0,3, 
g%  =  0,6  ergeben 

Hm  =  _  m  (10  —  m)  *-  2,025, 

m 

3m  =  (m-l)(ll-»,)^, 

tn — 1 

J)m  =  (u_  2m  -  m  -10  "—*)  r-=-  2,025, 

in— 1 

®m  =  m  (2  +  ^=-^)  2,025  -  19,575. 

Wir  erhalten  danach  folgende  Beanspruchungen  in  Tonnen: 

£, 27,16  &=*&  »,=       2,70 

X,  =  —  27,47  3,  =  20,10  $8  =  8,11  8,  = 2,74 

3£8 32,03  &  =  26,08  S>,  =  9,18  SBS  =  -  4,50 

X4 36,45  &  =  31,89  2),  —  7,53  SB,  =  -  3,37 

3E6  =  -  37,97  &  =  36,45  S)5  =  2,53  8SB  —      0,67 . 

Wie  im  vorigen  Beispiele  hat  man  die  Beanspruchung  des  Untergurt- 
stabs 1  bei  jeder  Belastung  Zx  =  Zt. 

Grenzbeanspruchuiigen.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungen  sind  die  soeben  angeführten  Eigengewichtsbeanspruchungen, 
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für  die  oberen  hat  man  nach  §  33,  1)  2),  wenn  bei  Belastung  durch 
Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  w, 


m 


(4)  Cm  =  (n-m)^Pa  +  m^P(l-a) 

0  m 

gesetzt  wird, 

(5)  Xm  =  3Em  —  Cm  j-jT'  7  Zm  =  Qm  +  Cm— i  — y 

*/lm  nnm— 1 

Die  Sumuienausdrücke  in  4)  lassen  sich  aus  der  Tabelle  des  Bei- 
spiels 6  entnehmen  oder  wie  in  Beispiel  42  berechnen.  Wir  er- 
halten dann  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  des  Obergurts: 

X,  =— 27,16-  (9. 54,2  +  1.1996)  ~^?- ==  — 109,72 tn  (-    105,44) 

X,  =  -  27,47  -  (8 .  144  +  2 .  1586)  ^^ 108,95  „  (- 106,71) 

Xs  =  -  32,03  -  (7 .  285  +  3 .  1208)    **\   =  - 126,10  „  (- 125,95) 
X4= -  36,45  -  (6 .  490  +  4 .   884)  -~^-  =  -  143,38  „  (- 142,48) 

X5  =  -  37,97  —  (5 .  7 14  +  5 .   617)  J,66   =  — 148,89  „  (— 148,89) , 

und  diejenigen  des  Untergurts: 

Z,  =  Z,  =  20,10+ (9 .  54,2  + 1 .  1996)  ~  —  80>98  tn  (78>04) 
Z3  =  26,08  +  (8 .  144  +  2 .  1586)  ^  =  103,43  „  (101,30) 
Z4= 31,89+ (7 .  285  +  3 .  1208)  -^-  =  125,54  „  (125,39) 

Zb  —  36,45 + (6 .  490  +  4 .   884)  -^-  =  143,38  „  (142,48) . 

Die  Ansätze  beziehen  sich  auf  die  erste  Richtung  des  Zuges  I,  wäh- 
rend die  Resultate  für  die  zweite  Richtung  in  Klammern  beigefügt 
sind.  Wie  bisher  immer  hätte  die  Berücksichtigung  der  ersten  Zug- 
richtung genügt,  was  man  nach  vorausgegangener  Berechnung  eines 
andern  Beispiels  mit  l  =>  45,  n  =  10  (Beispiel  36)  im  Voraus  wissen 
konnte. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  ergeben  sich  nach 
§  33,  7)  8)  11)  12)  wie  folgt: 

Zug  II  von  m  bis  n,  Vorderrad  O  bei  Verticale  tn, 
(6)  Dm  =  S)m  +  jj±-  (l-")jgP(l  -  «), 


m— 1  m 
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Zug  IT  von  0  bis  m  —  1 ,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  —  1 , 

_  m — 1 

(7)      ^.=^-^+-7-)  2^ 

Zug  II  von  m  +  1  bis  n7  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  +  1 , 


n 


(8)  vm  =  «„  -  J-  (i  -  ")2pQ  -  °)» 

Zug  II  von  0  bis  m,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m, 


m 


(9)  F.-«i.  +  -}-(i  +  "7,?)2JP«- 

0 

Diese  Gleichungen  liefern  mit  den  aus  der  Tabelle  des  Beispiels  6 
entnommenen  oder  wie  in  Beispiel  42  zu  berechnenden  Werthen  der 
Summenausdrücke  (welche  theilweise  schon  bei  Berechnung  der  a 
verwendet  wurden)  in  Tonnen  die  Grenzbeanspruchungen  der  Dia- 
gonalen: 

n  —  o  1«  4_  7«17  ■  n'ße  •  U42  _  4i  öi 

JJ3  -  .i,lb  +     45  -M9  -  U56  -  -  41,81 
DA  =  7,59  +         7-*:  *  J 7    -  _  37,78 


45  .  6 

,6^77 
45  .  6~ 


A  -  2,53  +  -  -'*— =  24,09, 


„  ß11  6.08.11,71.60,4  1  „ 

JJ,  =  8,11  -  -T6— 4öä  ;ä;71 1,80 

7)    _Q1ft  7,17.21,56.170    _  „n 

*h  —  J,18  —  -45  ;  559  .  u 66  "  —  A04 

Di  _  7)59 7«8"-     =  -    1,19 

A  =  2,53 — 4VT  -  -  =  ~  12,16 , 

und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

Fi  =       2>70  -  -l^T-  =        2>70 
F  =.  -  2  74  -  ^L-l44?_  =  _  17  51 

ja 4  »SO  —  ,1,66  '  1087 23  BS 
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F4  =  -3,37 ^— =  -20,61 


F6  =       0,67 ^ 11,11, 


46 

630 
46 


Fi  -       2>70  +    10A6  "'*    =  16>!2 

F8  =  -4,50+^^^=    5,90 

F4~-3,37  +  — ^ 8,41 

F.-      0,67  +  -    -™-     -17,91. 

Ganz  wie  in  Beispiel  36  erhält  man  mit  Zug  I,  Bad  0  bei  Ver- 
ticale  1,  ein  grösseres   J^  wie  vorstehend  mit  Zug  II,  nämlich 

ri—Eu  —  2,70  +  6  +  2.6^  +  4^  —  19,01  tn. 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  42  bestimmt. 

Gegendiagonalen.  Da  die  Diagonalen  in  den  vier  mittleren  Fel- 
dern sowohl  Zug  als  Druck  empfangen  können,  so  sind  daselbst 
Gegendiagonalen  anzuordnen.  Der  Einfluss  derselben  ist  durch  den 
am  Schlüsse  des  §  51  hervorgehobenen  Satz  bestimmt  und  dabei 
constant  K*  =  0,3  .  4,5  —  1,35  tn.  Die  positive  Maximalbeanspruch- 
ung der  Grenzverticale  des  Parallelträgerstücks  ist  nach  §  51,  9)  mit 
der  für  9)  gültigen  Belastung 


m 


(10)     rm  =  ®m  +  \J?Pa+(v-m)(n-2m-l)9-£]±L, 

0 

also  in  unserm  Falle 
F,  =  -  4,50  +  (316  +  11,56  .  3  .  0,45  .  4,5»)  M  J  4  6  =  5,15  tn, 

doch  hätte  auch  der  oben  gefundene  Werth  5,9  als  zu  ungünstig 
beibehalten  werden  können  (§  51).  Die  Beanspruchung  der  mittleren 
Verticale  für  Eigengewicht  allein  ist  deren  untere  Grenzbeanspruchung. 
Sämmtliche  Grenzbeanspruchungen  sind  in  Fig.  109  eingetragen. 

Bemerkungen.  Anstatt  wie  oben  nach  den  Gleichungen  für  be- 
liebige Gurtungsformen  hätten  wir  die  Beanspruchungen  der  Dia- 
gonalen ausserhalb  des  Parallelträgerstücks  auch  nach  §  45,  3)  4) 
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berechnen  können,  wonach  insbesondere  die  unteren  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Diagonalen  wie  im  vorigen  Beispiele 

7)    =  g  ~~  0l  3)    =  2  & 
0  * 

sind  und  för  Qx^g  verschwinden  würden.  Die  Stäbe  des  Parallel- 
trägerstücks, abgesehen  von  dessen  Grenz verticale,  hätten  sich  auch 
direct  nach  den  Spezi  al  formein  für  Parallel  träger  berechnen  lassen. 
Wollte  man  den  betrachteten  Träger  in  vielfach  vorkommender 
Weise  für  diejenige  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  berechnen, 
welche  den  grössten  Momenten  entspricht,  so  würde  nach  Beispiel  8 
die  Verkehrslast  p  =  2,63  tn  zu  setzen  sein.  Damit  erhielte  man 
ganz  wie  im  vorigen  Beispiel  der  Reihe  nach  a  =  2,660,  A3  —  h  =  6  ra, 
c  =  1,617, 

ä,  =  3,976,  h2  =  5,552  m, 

während  sich  oben  fanden 

hx  =  4,082,  Ä2  =  5,588  m. 

Diese  Verringerung  der  Verticalenlängen  hat  mindestens  in  dem 
Falle  rechnungsmässigen  Druck  in  den  Zugdiagonalen  rf2,  d%  zur  Folge, 
dass  nicht  wie  hier  mit  gx<g  gerechnet  wird.  Wird  nun  noch,  wie 
häufig  genug,  p  zu  klein  angenommen,  so  sind  beim  U eberfahren 
ungünstiger  Lastzüge  Einknickungen  der  Diagonalen  zu  erwarten, 
welche  nur  durch  ganz  uncontrolirbare  Secundär Spannungen  verhin- 
dert werden  könnten  (Vernietungen).  Wenn  man  also  mit  Lastäqui- 
valenten rechnen  will,  so  sollte  wenigstens  die  richtige  Wahl  getroffen 
werden  (Beispiel  61). 

Aufgabe  36.  Träger  einfachen  Systems  nach  der  Grenzform 
gleichartiger  Diagonalenbeanspruchungen.  Anwendung  von  Last- 
äquivalenten. 

Die  Gleichungen  zur  Formbestimmung  von  Trägern  nach  der 
Grenzform  gleichartiger  Diagonalenbeanspruchungen  so  zu  gestalten, 
dass  die  Berechnung  mit  Rücksicht  auf  die  Lastäquivalente  direct 
befahrener  vollwand iger  Träger  erfolgen  kann. 

In  §  44  sind  Gleichungen  für  die  verlangte  Formbestimmung 
gegeben,  in  welchen  nur  a,  ß  von  der  Verkehrslast  abhängen.  Man 
hat  für  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  m  —  1,  Vorderrad  0  bei 
Verticale  m  —1, 
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»i — 1 

(1)  tt=ik2Fa> 

und  für  Belastung  durch  Zug  II  von  m  bis  n,  Vorderrad  0  bei  Ver- 
ticale  tn, 


m 


Bezeichnen  nun  pc,  pv  diejenigen  Lastäquivalente,  welche  für  einen 
durch  den  angenommenen  Lastzug  II  direct  befahrenen  vollwandigen 
Träger  der  Spannweite  l  dem  neg  max  Vx  bei  x  =  c  =  (w  —  1)  X 
bezw.  dem  pos  max  Fx  bei  x  =  v  =  mX  entsprechen,  so  hat  man 
nach  A.  11,  9)  — 12)  für  die  eben  erwähnten  Belastungen: 


m— 1 


(3)  2^Pa  =  c*Pc  -  (m  -  lypp., 

0 

n 

(4)  2  J£  P(J  -  a)  -  (i  -  v)*p,  -  (n  -  w)»^ 


m 


und  also  aus  1)  2)  wegen  l  =  nX 

(ß)  « -  o»  - ly  f; , 

(6)  /»  —  (w  —  m)1  7'" 


Mit  diesen  Ausdrücken  an  Stelle  von  §  44,  4)  5)  gelten  nun  sänimt- 
liche  in  §§  44,  45  gegebenen  Gleichungen.  Die  dort  nicht  ausge- 
drückten Beanspruchungen  sind  nach  den  für  beliebige  Gurtungs- 
formen gültigen  Festsetzungen  der  Aufgabe  32  zu  berechnen. 

Anstatt  wie  hier  vorzugehen,  hätten  wir  die  Beziehungen  zur 
Formberechnung  auch  ganz  wie  in  den  §§  43,  44  auf  Grund  der 
Gleichungen  A.  32,  1)  oder  mit  p  nach  A.  29,  1)  3)  auf  Grund  der 
in  §  43  verwendeten  Gleichungen  §  32,  15)  ableiten  können. 

Beispiel  61.  Schwedlerträger  einfachen  Systems.  Berechnung 
mit  Iiaetäquivalenten. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
theilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselbe  Form  und  dieselben 
Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  sowie  annähernd  dieselben 
Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  wie  mit  den  dort  angenom- 
menen liadlastzügen  entstehen. 
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Pormberechnung.  Bezeichnet  pc  dasjenige  Lastäquivalent,  wel- 
ches für  einen  durch  den  angenommenen  Lastzug  II  direct  befahrenen 
voilwandigen  Träger  dem  neg  max  Vx  bei  x  =  c  entspricht,  so  gelten 
nach  Aufgabe  ßJ6  mit  c  =  (m  —  1)  X  und 

(1)  r  "  a  =  (m  -  1)>  ^~ 

die  Gleichungen  2)  3)  des  vorigen  Beispiels.  Setzen  wir  wieder  das 
Eigengewicht  Sper  laufenden  Meter  für  die  Formberechnung  </,  =  0,7 
und  entnehmen  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  8 


für 

m  = 

1 

2               3 

4: 

-    Pc  = 

oo 

5,94          4,21 

3,46 

so  folgen 

CC  = 

0 

0,849         2,406 

4,449 . 

Da  für 

w  =  3 

8  .  4,406        1 
7  .  5,406  < 

und    „ 

*»  =  4 

7  .  7,449        1 
6  .  8,449  -^      » 

so  wird  As  =  h.  =  6  m  und  sind  die  vier  mittleren  Felder  mit  paral- 
lelen Gurtungen  anzuordnen.    Aus  B»  60,  3)  erhält  man 

womit  die  Trägerform  festgestellt  ist  Da  dieselbe  mit  der  im  vori- 
gen Beispiele  erhaltenen  übereinstimmt,  so  bleiben  auch  die  dort  zu- 
sammengestellten h,  x,  d,  6}  v  gültig.  Wir  berechnen  wieder  zunächst 
das  System  Fig.  108  und  tragen  dem  Einflüsse  der  Gegendiagonalen 
nachträglich  Rechnung. 

Beanspruchungen.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  herrühren- 
den Stabkräfte  ergeben  sich  ganz  wie  im  vorigen  Beispiele  die  dort 
berechneten  Werthe,  womit  auch  die  unteren  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  bestimmt  sind.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen 
der  Letzteren  hat  man  nach  Aufgabe  32  mit  demjenigen  constanten 
p  zu  berechnen,  welches  für  einen  durch  den  angenommenen  Last- 
zug I  direct  befahrenen  voilwandigen  Träger  der  Spannweite  45  m 
dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht.  Aus  Beispiel  8  ent- 
nehmen wir  p  =  2,63  oder  nach  oben  abgerundet  p  =  2,7  tn  ,  und 
erhalten  nach 

\")  ^m  s==   ~     *iw  ^m  ==  \T  O»*  I 
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mit  q  :  g  =  3,6  :  0,9  =  4  die  folgenden  Grenzwerthe  iu  Tonnen: 

X!  =  -  108,64  Z,  =  Z% 

X,  =  -  109,88  Zt  =    80,40 

X,  =  -  128,12  Z3  =  104,32 

X4  . 148,80  Z4  =  127,56 

X5 151,88  Z5  =  144,80 . 

Nach  Aufgabe  32  hat  man  wie  in  Beispiel  37  die  Grenzbean- 
spruchungen der  Diagonalen,  mit  c  =  (tn  —  1)Ä,  v  =  ml, 


(3) 


m< 


v  in— l 


und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen,  mit  c  =  mX, 
v  =  (m  +  1)A, 

|  F.  -  «.  -  ^  (l  -  =)  («  -  m  -  l)»j>, , 
(4)  { 

(  Fm  =  JBm  +  2^  (l  +  ^^)  m*i>c, 

worin  p„  das  Lastäquivalent,  welches  für  einen  durch  Lastzug  II  direct 
befahrenen  vollwandigen  Träger  3er  Spannweite  l  dem  pos  max  Vx 
bei  x  =  v  entspricht.  Wir  entnehmen  die  pC}  pv  aus  der  Tabelle  des 
Beispiels  8  und  erhalten  in  Tonnen  für  die  Diagonalen : 

A  -  8,11  +  -^.os^r211-  64  •  2»83  -  3Ö>10 
Ds  -  9,18  +  °&SJ?-£*L  49  .  2,90  =  41,74 


D4  -  7,59  + 
A  =  2,53  + 


6,59  .  14,66 
0,226  .  7,6 


0,225  .  7,6 


6 


36  .  2,98  =  37,78 
25  .  3,06  =  24,05, 


7)  -  8  11  -  ^-^  6-'?-  •  1^  1  594  - 

■"„  —  8,11  4,08.3,71  1-0.J4  — 

n  -  Q  1«  -  .^»^T'iLiik6!  4  4  21  - 

va  —  y,iö  559  U68       4 . vi  - 

D4  =  7,59 W^ifi 9 . 3;46  = 

D6  =  2,53 Wl6--d* 16.3,27  — 


1,81 
1,98 

-  1,17 

-  12,18, 


und  für  die  Verticalen: 


I 
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Vi  —       2,70 -'2-J — -  64  .  2,83  =         2,70 

Vt  =  -  2,74  —  -2" -3  71-71-  49  .  2,90  =  -  17,48 

V9  =  -  4,50  —  —^^-  36  .  2,98  =  —  23,67 

F4  =  -  3,37  -       0,225    .    25  .  3,06  —  -  20,58 
V&  =       0,67  -       0,225    .     16  .  3,27  =  —  10,10 , 

Vl  =       2,70  +     -0,2261  '^—  1  .  5,94  =  16,07 


0,225  .  11,71 
3/71 


Vt  =  -  -  2,74  +  --«-;"'—  4  .  4,21  =    9,22 


V,  =  -  4,50  +    0*'»-gigL  9  .  3,46  =    5,88 

14, DO 

F4  =  -  3,37  +        0,225   .    16  .  3,27  =    8,40 
Vh  =       0,67  +        0,225   .  25  .  3,06  =  17,88. 

Ganz  wie  in  Beispiel  37  erhält  man  ein  noch  grösseres  Vt  als 
16,07  mit  demjenigen  p,  welches  für  einen  durch  Zug  I  direct  be- 
fahrenen vollwandigen  Träger  der  Spannweite  v  =  9  m  dem  max  Mx 
bei  der  Trägermitte  entspricht,  nämlich 

Vx  =  8,  +  pk  =  2,70  +  3,62  .  4,5  =  18,99  tn. 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43  bestimmt. 

Gegendiagonalen.  In  den  Tier  mittleren  Feldern  sind  Gegendia- 
gonalen nöthig,  deren  Einfluss  durch  den  am  Schlüsse  des  §  51  her- 
vorgehobenen Satz  bestimmt  ist.  Es  bleiben  danach  die  negativen 
Maximalbeanspruchungen  der  Verticalen  des  Parallelträgerstucks  wie 
oben  berechnet,  während  die  positive  Maximalbeanspruchung  derGrenz- 
verticale  desselben  nach  §  51,  9)  mit  A.  36,  3)  und  c  =  mk 

Vm  =  «„  +  [m*pe  +  (y  -  m)  (n  -  2m  -  \)g]  ^, 

also  speziell  in  unserem  Falle 

Vb 4,50  +  [9  .  3,46  +  11,56  .  3  .  0,9]  -  4;*  5ß  =  5,15  tn. 

Doch  hätte  auch  der  oben  erhaltene  Werth  5,88  als  zu  ungünstig 
beibehalten  werden  können  (§  51). 

Die  positiven  Maximalbeanspruchungen  der  übrigen  Verticalen 
des  Parallelträgerstücks  sind  —  0,3  .  4,5  =  —  1,35  tn  und  den  gleichen 
Werth  hat  die  Beanspruchung  der  mittleren  Verticale  für  Eigenge- 
wicht allein.     Alle  übrigen  Stabkräfte  bleiben  wie  oben  bestimmt. 

Sämmtliche  hier  berechnete  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungs- 
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glieder  sowie  die  Form  des  Trägers  müssen,  soweit  nicht  kleine  Diffe- 
renzen durch  vernachlässigte  Decimalen  und  Interpolationen  bedingt 
sind,  genau  mit  den  im  vorigen  Beispiele  erhaltenen  Resultaten  für 
bewegte  Radlastzüge  übereinstimmen.  Bezüglich  der  Verwendbarkeit 
von  Spezialformeln  anstatt  der  obigen  Gleichungen  für  beliebige 
Gurtungsformen  gilt  das  in  den  Bemerkungen  zum  letzten  Beispiele 
Gesagte. 

Beispiel  62.  PaulißOher  Segmentträger  einfachen  Systems.  Be- 
rechnung für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Es  sollen  Träger  einfachen  Systems  mit  Verticalen,  horizon- 
talem Untergurt  und  constanter  Maximalbeanspruchung  des  Obergurts 
unter  folgenden  Voraussetzungen  berechnet  werden :  Spannweite 
l  =  45  m,  grösste  Trägerhöhe  h  =  6  m,  Felderzahl  n  =  10,  Eigen- 
gewicht per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn,  wovon  0,6  tn  auf  die 
Knotenpunkte  des  Untergurts  kommen,  in  welchen  die  Fahrbahnlast 
angreift,  und  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  bewegte  Last 
ist  zu  p  =  2,63  tn  per  laufenden  Meter  der  ergriffenen  Strecke  an- 
zunehmen. 

Formberechnung.  Denkt  man  sich  zunächst  alle  Diagonalen  von 
der  in  Fig.  110  angedeuteten  Stellung  (X- Gurtung  oben),  so  besteht 
nach  §  46,  6)  8)  10)  mit 

nl  c 

C1)  C~~lf>  a  ~~   m  (n  -  ro) 

zur  Berechnung  der  Verticalenlängen  die  Gleichung 

,*v                                     r              -  ^  +  V^*a  +  *%,-!)  -"*' 
VfJ  "m a%  _  x  > 

woraus  in  unserm  Falle  mit  f=  Ä,  \  =  hl0  =  0, 

c  =  lf7r  =  18,75 , 

18,75 


«1  = 

1  .9 

=     ZyVÖÖ 

«2  = 

18,75 
2  .  8 

=  1,172 

«8  = 

18,75 
3  .  7 

=  0,893 

a4  = 

18,75 
4.  6 

—  0,781 

«5  = 

18,76 

Fi       R 

—  0,750 
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*  -  -irr  -  °>781 
«,  =  -ttt  -  °>893 

*  =  "SV  -  M72 

a»  =  "ST  -  2>083  < 


-0         +  VS.088«  (4,6»  +  0«        )-4,6»         „  .fi„         /oi«o\ 

A, 27»83«^n: —  =  2»463  m  (2>162) 


Ä,  -  - Mgg_+J^lgW  +  2,463»)  -  4,6»  _  4080  ^    (3>843) 


A        -  4.°80  +  V0.898'  (4.6'  +  ^oso»)  -  4,6»  _  5  19S      /5A44) 


K  -  _ M"  +  ^g  +  6>"a>>  ~  *£  =  5,818  „  (5,765) 


Är.= 


Ä«  = 


z^m+ywgwzj- 5,818«) - 4j»  =  6005  ^  (6005) 

-6.^06 +3^r«T4,6»^_6,00^»L- 4,6»  _  } 


^  __  -  6,770  +  ^;;i^»  +  wn_=*£  =  5>097    (5j044) 

*„  -  -  w  +  yi^ip^y6;ö97»)^6-.  _ 

_  -3,960  +  ^»  (4,6"  +  3,960»)_-r4:6*  _  (       ^ 

Des  Vergleichs  halber  sind  in  Klammer  diejenigen  Verticalenlängen 
beigesetzt,  welche  einem  Parabelträger  der  Höhe  6,005  m  entsprechen 
würden. 

Die  erhaltene  Trägerform  Fig.  110  ist  zur  Mitte  nicht  sym- 
metrisch, es  kann  jedoch,  wie  in  Fig.  111  und  112  angedeutet,  so- 
wohl die  erste  als  die  zweite  Hälfte  zur  Bildung  eines  symmetrischen 
Trägers  verwendet  werden.  Beide  so  entstehenden  Träger  erhalten 
dieselben  Grenzbeanspruchungen  des  Obergurts,  während  die  Eigen- 
gewichtsbeanspruchungen und  grössten  Grenzbeanspruchungen  der 
Diagonalen  für  Fig.  111  Zug,  für  Fig.  112  Druck  bedeuten.  Wir 
wählen  das  System  Fig.  111  und  erhalten  mit  den  oben  berechneten 
a,  h  unter  Berücksichtigung  von  §  46,  8) 
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für  w=  1  2  3  4  5: 

Xm  =  ahm^  5,130      4,782      4,636      4,544      4,504  m 

dm  =  }/F+  ÄVi  =  4,5  5,130      6,074      6,871      7,355  m 

v  =  a  =  r— ^ —  =  1  2,52        4,67         9,29      32,11 . 

Wäre  von  VQrn  herein  beabsichtigt  gewesen,  das  jetzt  angenommene 
symmetrische  System  zu  verwenden,  so  hätte  natürlich  die  obige 
Berechnung  der  h  auf  der  zweiten  Trägerhälfte  unterbleiben  können. 
Wir  haben  hier  angenommen,  dass  die  ermittelte  Trägerhöhe 
von  6,005  m  genügend  genau  mit  der  gewünschten  von  6  m  überein- 
stimmt, um  den  Träger  damit  ausführen  zu  lassen  oder  6  m  ohne 
Aenderung  der  Rechnung  zu  wählen.  Hätte  man  jedoch  noch  ge- 
nauer vorgehen  wollen,  so  würde  nach  Ermittelung  der  hm  und  von 
Xo  =  xh  die  Berechnung  zufolge  §  46,  13)  mit 

c  -  n  x°  =  irr  4>504  =  18>767 

von  Neuem  zu  beginnen  und  in  gleicher  Weise  wie  oben  durchzu- 
führen gewesen  sein. 

Beanspruchungen.     Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
hat  man  nach  §  46,  1)  2)  7) 

(3)  X=-c*2Z,  !.-{!, 

W  Zm=       c  — ,         Qm  =  j-  Zm, 

*    xm—l  2 

worin  im  vorliegenden  Falle  q  =  0,9  -f-  2,63  =  3,53.  Eine  Ausnahme 
macht  Stab  1  des  Untergurts,  für  welchen  das  Gleichgewicht  des  an- 
liegenden Knotenpunkts  1  bei  jeder  Belastung  verlangt 

(5)  Zt  =  Z2. 

Wir  erhalten  für  den  Obergurt  constant 

X  =  -  18,75  .  3,53  .  2,25  =  -  148,92  tn , 

3£  —  —  18,75  .  0,9    .  2,25 37,97  „  , 

und  für  den  Untergurt  mit  zm  =  k 

Z,=Z%^=  130,63      Z8  =  140,14      Z4  =  144,55      Zb  —  147,48  tn , 
8i  =  3*  =   33,31      3s  -    35,73      &  -    36,85      35  -    37,60  „  . 
Die  Beanspruchungen  der  Füllungsglieder  durch  das  Eigengewicht 
allein  sind  nach  §  31,  16) 

(6)  ^_(Ä+i_2«-«?---J=)£ö, 
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(7)  *m  =  M  (2  +  ^j  Ll  -  (n  -  ^)  ?, 

während  nach  §  32,  7)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen 


(8) 


7)    =  <T)      I      (e  —  *Q  (n  —  m)8    f  —  1     *m   pl 
±>m         Vm  T  ^n  _  ±)  B  __  n  +  m  '    6       h^^   2  , 

j)    =  jj    _  (e  —  ro  +  n)  (ro  —  1)*    dm    px 


m        ~m  (n  -  1)  b  -  n  +  m    hm_i    2  > 

und  nach  §  32,  9)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 

v  —  w    —  *ü_r  m)(n  "~  m —  *Ü  ?* 

(9)  {  _  («  _  1)  ,  +  m"         2  ' 

'   tt    _   gx       ,     (»j7  «  +  *)  ™*   »  +  1  P_* 

Eine  Ausnahme  bildet  die  mittlere  Verticale,  für  welche  das 
Gleichgewicht  des  Knotenpunkts  5  im  Obergurt  bei  jeder  Belastung 
verlangt 

(10)  F6  +  0,3.4,5  +  £g  2X5  =  0. 

Nach  vorstehenden  Gleichungen  erhalten  wir  in  Tonnen  die  Eigen- 
gewichtsbeanspruchungen der  Diagonalen  und  Verticalen: 

®,  -  2,025  (7  -  1£ )  |g  -  2,75 

3)s  =  2,025  (5  -  4$  gg  -  1,52 
»4  -  2,025  (8  -  ±£)  g  -  1,12 
fc6  =  2,025(1  -3^)  Jg  =  0,57, 

»!  =  2,025  . 1  (2  +  -J-)  —  19,575  —  2,70 

»„  =  2,025  .  2  (2  +  ^2)  -  19,575  =  1,38 

»,  =  2,025  .  3  (2  +  ^)  -  19,575  =  1,68 

SS4  =  2,025  .  4  (2  +  ^)  -  19,575  =  1,86 

Sßb  =  37,97  £-  -  1,35  =  1,86; 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

7)2  =  2,75  +  5,917  -^  ^^  -  19,02 
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D,  -  1,52  +  5,917  -%-t^i^-  =  17,68 

d4  - 1,12 + 5,917  6';;i61869y6y  - im» 

A  -  0,57  +  5,917  «£j£*fäm  _  17,85, 

A  =  2,75 -5,917      "ff^iff 6,09 

Z>,  -  1,52  -  5,917     "'^.oT 10,21 

A  -  1,12  -  5,917  -  16'^^f 12,77 

7)   -=0*17 KOi  7      37,11.16.7,36  1^05 

Vh  —  U,0<         0,yi/  284,0.6,82  10>U0> 

und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Yerticalen: 

Fx  —  2,70  —  5,917 ^^ =      2,70 

V,  -  1,38  -  5,917        0'26Aa6849 4,73 

F3  -  1,68  -  5,917       1'^0386 6,22 

Vt -  1,86  -  5,917       6'^;126 7,07 

F6  =  86  -       1,86, 

F,  —  2,70  -  5,917  — 10t ' 1 '  2 —  —  14,53 

F,  -  1,38  -  5,917   ^^f  =  15,47 

F,  -  1,68  -  5,917  ^ggjML  -  18,44 

F4  -  1,86  -  5,917  1M8;t61169y9  -  20,16 
F6  -  148,92  ~  -  1,35  =  10,78 . 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  bestimmt. 

Für  einen  parabolischen  Segmentträger  wären  nach  §§  41,  42  die 
Eigengewichtsbeanspruchungen  der  Diagonalen  gleich  Null,  diejenigen 
der  Verticalen  Xg,  =  2,7  tn,  beide  Grenzbeanspruchungen  einer  be- 
stimmten Diagonale  numerisch  gleich  und  die  Grenzbeanspruch- 
ungen des  Untergurts  für  alle  Stäbe  gleich  gross  gewesen.  —  Wie 
in  Beispiel  35  hätten  wir  auch  hier  je  eine  der  beiden  Grenzbean- 

Wey  rauch,  Beiiplele  und  Aufgaben.  18 
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sprachungen  der  Füllungsglieder  aus  den  dortigen  Gleichungen  8)  9) 
berechnen  können.  Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vor- 
liegenden Falle  siehe  Beispiel  73. 

Beispiel  68.  Pauliseher  Segmenttrftger  einfaohen  Systems.  Be- 
rechnung für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  Züge  von  Locomotiven  der  Bad- 
anordnung Fig.  18  berechnet  werden.  Die  Stäbe  sind  symmetrisch 
zur  Trägermitte  und  die  X-Gurtung  auf  der  ersten  Trägerhälfte  oben 
anzunehmen  (Fig.  213). 

Formberechnung.  Wird  für  die  ungünstigste  Belastung  durch 
Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  w, 


m 


(1)  Bm  =  m(n-m)g^t  +  (n-m)^IPa  +  tn^P(l-a) 

0  m 

gesetzt,  so  hat  man  nach  §  47a  mit  n  =  2ö  und 

(2)  ßmmTB'*  a=aWm 

tn 

zur  Berechnung  der  Verticalenlängen  wie  im  vorigen  Beispiele 


(3)  ^  «.  ~  *m-l  +  V«'  (*'  +  »V-!)  ~  1'  < 

Die  Summenwerthe  in  1)  können  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6  ent- 
nommen oder  wie  in  Beispiel  42  berechnet  werden.  Man  erhält  dann 
für  die  erste  Richtung  des  Zuges  I 

B,  —  1 .  9  .  91,125  +  9  .  54,2  +  1 .  1961  —  3304 
B,  =  2 .  8  .  91,125  +  8  .  144  +  2  .  1586  =  5782 
Ä,  =  3  .  7  .  91,125  +  7  .  285  +  3  .  1208  =  7533 
E4  =  4 .  6  .  91,125  +  6  .  490  +  4  .  884  =  8663 
B5  =  5  .  5  .  91,125  +  5  .  714  +  5  .   617  =  8933, 

und  für  die  zweite  Richtung  des  Zuges  I 

B,  —  1 . 9  .  91,125  +  9  .  19,2  +  1 .  2191  —  3184 
^  =  2.8.  91,125  +  8  .  89,4  +  2  .  1745  ■=  5663 
JB,  =  3  .  7  .  91,125  +  7  .  222  +  3  .  1352  —  7524 
RA  mm  4  .  6  .  91,125  +  6  .  383  +  4 .  1016  =  8549 
R6  =  5  .  5 .  91,125  +  5  .  617  +  5  .    714  =  8933, 
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sodass  wieder  die  Berücksichtigung  der  ersten  Zugrichtung  allein  ge- 
nügt hätte.     Die  Gleichungen  2)  3)  ergeben  nun 

c  =  ^  8933  =  6700, 
«1  =  «™  =  2,028 


6700         1  1f.Q 
*»  ™  M82  =  1'159 

*  -  SS  -  °'889 

6700        n  _„„ 
««  -  8668  -  °'773 

6700        A  7KA 


,             -  0         +  1/2,028'  (4,6»  +  0       )  ~  *,6*     _  9  rr.  _ 
*» 2,028«  -  1  J'°01  m 


,             -  2,661  +  V  1,169«  (4,6«  +  2,661«)  -  4,6'  .    nQ 

*t  — T,169«~-~l 4,1Uy  » 


,    _    -  4,109  +  y6,889»  (4,6»  +  4,109»)  -  4,6'    __R911 
«S  —  —  0i889»  _  t  V"   » 


,             —  6,211  +  yo.773'  (4,6'  +  6,211«)  -  4,6'  -  8ß7 

»1 0,778«  -  1 °'887   » 

h            —  6,887  +  yo.760'  (4,6'  +  6,887«)  -  4,6'  '  _  fl  ^ 
K 0,760'  -  1 6>°°2  »' 

Mit   diesen   a,  h   unter  Berücksichtigung   von  §  47,  7)  fplgen 
weiter 
für  «1=      1  2  3  4  5: 

a^  mm  ahn  =  5,173  4,762  4,633  4,551  4,501  m 
<L  =  Vi*  +  AV-x  =  4,5  5,173  6,094  6,885  7,410  m 
£  =  „  =  __ ^ i         2,64       4,73        8,71        52,19. 

Die  ermittelte  Trägerhöhe  von  6,002  m  kommt  der  gewünschten 
von  6  m  so  nahe,  dass  man  den  Träger  damit  ausfahren  oder  6  m 
ohne  Aenderung  der  Rechnung  annehmen  kann.  Andernfalls  würde 
nach  Ermittelung  der  hm  und  von  xa  =  #6  die  Berechnung  der  a,  hm 
zufolge  §  47,  8)  mit 

c=*3£Ba  =  ^  8933  «=  6701 

nochmals  zu  beginnen  und  alles  Weitere  ganz  wie  vorstehend  durch- 
zuführen sein. 

18* 


t 

276  Dritter  Abschnitt.  —  B.  63.' 

Beanspruchungen.     Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungs- 
stäbe hat  man  nach  §  47,  5)  7)  und  §  31,  16) 

(4)  X=-y,  3^=  —  m(n  —  m)a^, 


(5)  Zm  -y ,  öm  =  ~ £fl*-i . 

m— 1  m— 1 

Die  constante  obere  Grenzbeanspruchung  des  Obergurts  ist  also 

X=  _?!??-._  148,89  tn, 

während  die  Eigengewichtsbeanspruchungen  oder  unteren  Grenzbean- 
spruchungen desselben  in  Tonnen: 

Xt  =  —  1  .  9  .  2,028  .  2,025  —  -  36,96 

£,=  -2.8. 1,159  .  2,025  —  —  37,55 

£,  =  -3.7.  0,889  .  2,025 37,80 

X4 4.6.  0,773  .  2,025 37,57 

£6  =  —  5  .  5  .  0,750  .  2,025  =  -  37,97, 

und  beide  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts  mit  em  =  X 

zi  =  z*=°m= 129>52     ßi  =  &  -  5^8  36>96  -  32>15 

Z»  =  ßli  =  140>70  S»  -  4^2  37>55  -  &M 

Z*  =  47633  =  144'61  &  -  jgj  37>80  "  36>71 

*  =  £ä  =  147>22  &  =  4^1  37>57  -  37>15 ' 

Für  die  Beanspruchungen  der  Füllungsglieder  durch  Eigengewicht 
allein  bleiben  die  Gleichungen  6)  7)  des  vorigen  Beispiels  gültig, 
welche  bei  gleichem  Vorgehen  wie  dort  die  folgenden  Werthe  in 
Tonnen  liefern: 

$>2  =  3,86        $3  =  1,68        $4  =  0,65        S)6  =  1,33 

%±  =  2,70     as2  =  0,80     ass  — 1,57      as4  =  2,21 . 

Zur  Berechnung  der  mittleren  Verticale  ergibt  die  Bedingung  „Summe 
aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  Knotenpunkt  5 
des  Obergurts  für  beliebige  Belastung 

(6)  F5  +  0,3.4,5  +  ^2X5  =  0, 

wonach  die  Eigengewichtsbeanspruchung  SS6  «=  0,59  tn .  Die  Grenz- 
beanspruchungen der  Füllungsglieder  berechnet  man  nach  §  33,  7) 
8)  11)  12)  wie  folgt: 
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Zug  II  (Fig.  22)  von  Verticale  m  bis  n,  Vorderrad  0  bei  mf 

™m     *  — 

Zug  II  von  0  bis  Verticale  m  —  1,  Vorderrad  0  bei  iw  —  1, 

_  m — 1 

(8)  Dn  -  S)ra  -  j^L  •--_-+_•  ^  P« ; 


(7)  DB  =  S)n+^.^2'P0-a), 


m 


Wr- 1  0 

Zug  II  von  Verticale  m  +  1  bis  w;  Vorderrad  0  bei  *»  +  1? 

n 

(9)  Fm  =  5Bra-^2,P(?-a), 

Zug  II  von  0  bis  Verticale  w,  Vorderrad  0  bei  m, 

(io)  y,-g.  +  ,-;+,,2ffl- 

o 
Diese  Gleichungen  liefern  mit  den  aus   der  Tabelle  des  Beispiels  6 
entnommenen,  oder  wie  in  Beispiel  42  berechneten  Werthen  der  Sum- 
menausdrücke in  Tonnen  für  die  Diagonalen: 

A  =  3,86  +  ^^66V^L  "  23>91 

A  =  1,68  +  --^£tT-  "  19><* 

A  -  0,65  +  ^tSttS-  -  W° 

A  -  1,33  +  -J&^£™-  =  20,95 , 
n        a  aß         6>17  •  1Q.M .  60,4  7 , 1 

A  -  3,86 275672,64746-  =  _     7'U 

A  -  i'68  -  -^^Sri-  -  -  12'20 

A  -  0,65  -  -^"gJ-j-S5- 15,01 

7)     -  1  33  7'41  •  67-19  •  68° 1491 

Vb  —  l,öö  —     689    62  w    46     —       14, Ji , 

und  für  die  Verticalen: 

vi = 2>70  -  °i  T  =   2-7° 

F,  -  0,80  -  -ü*  ■  £?-  -  -  6,97 
F,  -  1,57  -  -1*-  WJ7-  =  -  7,26 
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K4  =  VA  8,71.«  '»" 

F,  =  SB6  =      2,36 , 

ri  =  2>70  +     10x ',  S*     =  16'12 

F*  =  °>80  +  "ff :  H°  =  l5>56 

F8  =  l,57  +   ^~66    =18,98 
F4  -  2,21  +  -$~S£-  =  22,10 

Vs  =  148,89  ^-2|  -  1,35   =    6,26 . 

Ganz  wie  in  Beispiel  36  wird  der  obere  Grenzwerth  von  Vt 
noch  grösser  als  mit  Zng  II,  wenn  Zug  I  mit  Bad  0  bei  Verticale  1 
steht,  nämlich 

V,  =  Ku  =  2,70  +  6  +  2.6^  +  4^=  19,01  tn. 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  42  bestimmt.  Ueber 
Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe  Bei- 
spiel 73. 

Beispiel  64.  Paulisoher  Segmentträger  einfachen  Systems.  Be- 
rechnung mit  Lastäquivalenten. 

Die  Träger  des  vorletzten  Beispiels  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels  ent- 
stehen. 

Nach  A.  32  sind  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gur- 
tungen mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen,  welches  für  einen 
durch  den  angenommenen  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen 
Träger  der  Spannweite  45  m  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  ent- 
spricht. Die  Tabelle  in  Beispiel  8  gibt  hierfür  p  =  2,63  tn,  und  da 
dieser  Werth  bereits  im  vorletzten  Beispiele  verwendet  wurde  (wobei 
sich  die  obere  Gurtungsbeanspruchung  des  Polygonalgurts  —  148,92 
gegen  —  148,89  im  vorigen  Beispiele  ergab),  so  bleiben  Form,  Be- 
anspruchungen durch  Eigengewicht  allein  und  Grenzwerthe  der  Gur- 
tungskräfte genau  wie  dort  bestimmt.  Nur  die  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  sind  abweichend  zu  berechnen. 
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Aufgabe  32    liefert   die   Urenzbeanspruchimgen  der  Diagonalen, 
">it  e  ==(»»—  1) k,  v  —  mX, 


(l) 


a.-*>.+  Ai^-i^J5(» -«•)"*., 


inhm-i      « 


i>«  -  au  -  A  ^=-  t^±±  {m  -  i)*Pc, 


2n/i 


ro— 1 


an      diejenigen  der  Verticalen,  mit  c==wA,  v  =  (w  -|-  1)A, 


(2) 


lVm  =  Sßm-±. v—^  (»  -  m  -  l)*i>,, 


2n       v 

F, -%,  +  £-' ~  »  +  »  «»'n,, 


ante* 


2n 


_^3P,  jpc  diejenigen  Lastäquivalente  verstanden,  welche  bei  einem 

den   angenommenen   Zug  II   direct   befahrenen    vollwandigen 

^  ^5^"*  der  Spannweite  45  m  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  v  bezw.  dem 

\&gmax  Vx  bei  x  «=  c  entsprechen.    Wir   entnehmen  dieselben  aus 

der  Tabelle    des  Beispiels  8  und  erhalten  damit  in  Tonnen  für  die 

Diagonalen : 

Dt  =  2,75  +  0,225  -gJ-^JJ-  64  .  2,83  -  20,29 


D,= 


A  = 


D* 


1,52  +  0,225  ^  *  W  49  .  2,90  =  18,53 


4,08  .  4,67 


1,12  +  0,225  -gLiig-  36.  2,98 


19,32 


0,57  +  0,225  ^flgf  25  .  3,06  -  18,92 , 


D%  -  2,75  -  0,225  *~£    1.5,94  =  -    8,88 
JD3  -  1,52  -  0,225  *J^£    4  .  4,21  -  -  12,57 


A  -  1,1»  -  0,225  ^g>    9  .  3,46 


—  —  14,14 


D,  -  0,57  -  0,225  ^T^IT  16  •  3>21  -  ~  16>61 » 
11X14  ftr  die  Verticalen: 


o 


F,  =  2,70  —  0,225  -^-  64  .  2,83 


2,70 


V%  =  1,38  —  0,225  -J5J-  49  .  2,90  . 4,42 
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V9  —  1,68  —  0,225  ^g-  36  .  2,98  =  —  6,95 
VA  =  1,86  -  0,225  Ig-  25  .  3,06  =  -  7,94, 

Vt  =  2,70  +  0,225  -^-  1  .  5,94  =  16,07 
V2  =  1,38  +  0,225  ^J  4  . 4,21  =  17,20 
VB  =  1,68  +  0,225 ^    9.3,46  =  19,19 

F4  =  1,86  +  0,225  "§  16  .  3,27  —  21,23 . 

Die  Grenzwerthe  von  V6  bleiben  wie  in  Beispiel  62  bestimmt. 

Wie  im  vorigen  Beispiele  mit  Zug  I  ein  grösseres  Vx  als  mit 
Zug  II  entstehen  konnte,  so  gilt  Analoges  für  die  entsprechenden 
Lastäquivalente.  Wir  erhalten  wie  am  Schlüsse  des  Beispiels  61  den 
oberen  Grenzwerth  von  V1 

V1  =  ^l+pk  =  2,70  +  3,62  .  4,5  —  18,99  tn . 
Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43  bestimmt. 

Bemerkungen.  Vorstehende  Zahlenwerthe  müssen  nach  Auf- 
gabe 32  (abgesehen  von  den  durch  Interpolationen  der  p  und  Ver- 
nachlässigung von  Decimalen  entstehenden  kleinen  Differenzen)  ge- 
nau mit  denjenigen  Werthen  übereinstimmen,  welche  sich  für  die 
betrachtete  Trägerform  mit  den  Radlastzügen  selbst  ergeben.  Von 
den  Resultaten  des  vorigen  Beispiels  weichen  sie  deshalb  ab,  weil 
infolge  der  dem  Zuge  I  nur  näherungsweise  entsprechenden  Annahme 
eines  constanten  p  für  die  Gurtungskräfte  hier  eine  etwas  andere 
Form  wie  dort  erhalten  wurde.  Berechnet  man  für  die  eine  oder 
andere  dieser  beiden  Formen  die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungs- 
glieder mit  Radlastzügen  und  mit  Lastäquivalenteu,  so  ergeben  sich 
genau  dieselben  Grenzbeanspruchungen.  Wenn  irgendwo,  so  ist  beim 
Paulischen  Träger  die  Berechnung  mit  Lastäquivalenten  berechtigt 
(wenigstens  für  die  Formberechnung),  weil  man  damit  eine  regel- 
nlässigere Form  als  mit  Radlastzügen  erhält. 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle 
siehe  Beispiel  73. 

Beispiel  65.  Paulischer  Linsenträger  einfachen  Systems.  Be- 
rechnung für  gleiohmäesig  vertheilte  bewegte  Last. 

Es  sollen  Träger  einfachen  Systems  mit  Verticalen,  zu  einer 
Horizontalen  symmetrischen  Gurtuugen  und  constanter  Maximalbean- 
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spruchung  des  Obergarts  unter  folgenden  Voraussetzungen  berechnet 
werden:  Spannweite  l  =  45  m,  grösste  Trägerhöhe  i==6m,  Felder- 
zahl n  =  10,  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn, 
wovon  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die 
Fahrbahnlast  angreift,  und  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts  kom- 
men. Die  bewegte  Last  ist  zu  p  =  2,63  tn  per  laufenden  Meter  der 
ergriffenen  Strecke  anzurechnen. 

Formberechnung.  Denkt  man  sich  zunächst  alle  Diagonalen  von 
der  in  Fig.  114  angedeuteten  Stellung,  so  hat  man  mit  den  in  Bei- 
spiel 62  ausgedruckten  und  berechneten  c,  a  zur  Ermittelung  der 
Verticalenlängen  nach  §  46,  12)  die  Gleichung 

Wir  erhalten  daraus 


hl  =  -0         +2^08^81+^0      -)--2Ö,25  _  2225  m  (2>161) 


,           -  2,825  +  2  ^1,172»  (81  +  2,226')  -  20,26  „„„      ,„ß,t>. 

«*  — 4     1,172»  —  1 =  d'yU7  »  V5»041) 


.  -  8,907  +  2  V0,893'  (81  +  3,907')  -  20,26    R  AQO      (r-(u-i\ 

«3  =  4  .  0,893'  -  1  °'UöiJ  »  <.0'U41J 

K  _  -  6,082  +  2  lWg~+ -üm^-W    _  5>779  >;  (5;762) 

Ä5  =  ^!!^2j/^»|1>-6,tMH^A  _  6>o02  „  (6,002) 


_  6,002  +  2  V0.78i'  (81  +  6,002»)  -  20,26    _  _  ?fi .       „  7fi9, 
*»  = 4~.  0,781»  -  1  "  °'<t>4  »  VV°4> 

,           -  6,764  +  2  VÖ>93»  (81~+  6"/764'j"-~2Ö726~  _  ,m9      z,^^ 
«7  — 4  7Ö,893'^1  °>Vi*  »  W*1-! 

h  _  ^6,072  +  2  T^m^gifrlV- j^  _  ^  ^  ^^ 

,           -  3,874  +  2  >/2;Ö83*(81  +T87*')  -  20,25~         9  . ,,-       /91fin 
*9  = 4  .  2,083*  =1 J>löi  »  V>ibl>- 

In  Klammern  haben  wir  diejenigen  Verticalenlängen  beigesetzt,  welche 
einem  Parabelträger  der  Höhe  6,002  m  entsprechen  würden.  Die  An- 
näherung der  beiden  Linsenträger  ist  grosser  als  die  der  entsprechen- 
den Segmentträger  (Beispiel  62). 

Sowohl  die  erste  als  die  zweite  Hälfte  des  erhaltenen,  zur  Träger- 
mitte unsymmetrischen  Trägers  können  zur  Herstellung  eines  sym- 
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metrischen  Trägers  verwendet  werden.  Beide  so  entstehenden  Trager 
erhalten  dieselben  Grenzbeanspruchungen  des  Obergurts,  während  die 
Eigengewichtsbeanspruchungen  und  grossten  Grenzbeanspruchungen 
der  Diagonalen  für  Fig.  115  Zug,  für  Fig.  116  Druck  bedeuten.  Wir 
wählen  das  System  Fig.  115  und  erhalten  mit  den  berechneten  «,  h 
unter  Berücksichtigung  von  46,  11)  und  §  16,  1)  17)  18) 

für  m  =-      1  2  3  4  5: 

sm  =  *OT  =  «Ä,,,  =  4,634    4,579     4,538     4,513     4,501m 


dm  .  j/A*  +  (;>w  +2/*w^1)2  =  4,634     5,445    6,360     7,054     7,413  m 

e  =  ,  -h\ —  =     1         2,32      4,33       8,29     26,91 


v  =  -,  -  -  2-\ 1,14      2,74      5,43     12,56       x> . 

Wäre  von  vorn  herein  beabsichtigt  gewesen,  einen  symmetrischen 
Träger  des  Syetems  Fig.  115  anzuwenden,  so  hätte  natürlich  die 
obige  Berechnung  der  h  auf  der  zweiten  Trägerhälfte  unterbleiben 
können. 

Die  ermittelte  Trägerhohe  von  6,002  m  stimmt  genügend  mit 
der  gewünschten  von  6  m  überein,  um  den  Träger  danach  ausführen 
oder  6  m  ohne  Aenderung  der  Rechnung  wählen  zu  können.  Andern- 
falls wäre  nach  Ermittelung  der  h  und  von  xa  =  xb  die  Berechnung 
zufolge  §  46)  13)  mit 

n*  100 


ts  **  =  rh  4>501  - 18>754 


4 

anstatt  18,75  nochmals  zu  beginnen  und  ganz  wie  oben  durchzuführen 
gewesen. 

Beanspruchungen.  Für  die  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  gelten 
die  Gleichungen  B.  62,  3)  4).  Eine  Ausnahme  macht  die  Beanspruch- 
ung des  Stabes  1  im  Untergurt,  für  welche  die  Bedingung  „Summe 
aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  Knotenpunkt 
0  für  beliebige  Belastung  liefert 

(2)  Z.--Z,. 

Wir  erhalten  aus  diesen  Gleichungen  die  Grenzbeanspruchungen  des 
Obergurts  wie  beim  Segmentträger  des  Beispiels  62 

X 148,92,  £  =  -  37,97  tn , 

und  diejenigen  des  Untergurts: 


Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern.  283 

Z,  =  148,92  tn  &  =  37,97  tu 

Zt  -  147,15  „  &  _  37,52  „ 

Za  =  147,60  „  &  -  37,64  „ 

Z<.  =  148,03  „  g,  -  37,75  „ 

Z&  =  148,47  „  3,  =  37,86  „ . 

Wenn  also  auch  theoretisch  die  Grenzbeanspruchungen  des  Unter- 
gurts nicht  constant  sind,  so  kommen  sie  doch  den  constanten  Grenz- 
beanspruchungen des  Obergurts  so  nahe,  dass  man  auch  dem  Unter- 
gurte constanten  Querschnitt  geben  kann. 

Die   Eigengewichtsbeanspruchungen  und   Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder   sind   durch    die   Gleichungen   B.  62,  6)— 9)   be- 
stimmt.    Nur  für  die  mittlere  Verticale  ergibt  abweichend  davon  die 
Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung 
,auf  Knotenpunkt  5  des  Obergurts  bei  jeder  Belastung 

(3)  F6  +  0,3.4,5  +  ^X5  =  0. 

Wir  erhalten  danach  bei  gleichem  Vorgehen  wie  in  Beispiel  62  in 
Tonnen  die  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein: 

$2  =  0,51      5D8  =  0,49      5D4  =  0,30     3)5  =  0,09 

»!  =  0,46      SB8  =  0,35      »3  =  0,41      S4  =  0,48      »5  =  0,51 , 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

D,  =  0,51  +  5,917  «g^^J^M*-  13,63 

2),  =  0,49  +  5,917  «g^Jj^J?  =  15,58 
D4  =  0,30  +  5,917  ^^ftjf6  =  16,55 
D5  -  0,09  +  5,917  i^~gf^.  =  16,97, 

A  -  0,51  -5,917  -^^f-  =  -11,11 

A  =  0,49  -  5,917  -^--f  ■£*-  =  -  13,15 

Z>4  -  0,30  -  5,917  -*±gj^f -  -  -  15,09 

D6  -  0,09  -  5,917  — ;9817|2166i77841  =  -  16,25, 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 
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F,  =  0,46  -  5,917  —°>\\J±—  =  -  4,25 
F,  =  0,35  -  5,917  —W±6±9—  =  -  7,70 
F,  =  0,41  -  5,917  — y±j£ =  -    9,48 

Vt  =  0,48  —  5,917 -^- —  -  10^4 

F5  -  86  =        0,51, 

F,  =  0,46  +  5,917  10£26  1  •  j;14  =  10,46 
F,  =  0,35  +  5,917  10^-ß  *-$*-  =  13,27 
Fs  =  0,41  +  5,917   18-4<88796i;f  -  15,52 

V4  =  9,48  +  5,917  -^y^e'56  =  16'69 

F6  =  148,92  ^  -  1,35  -    5,93. 

Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  bestimmt. 

Für  einen  parabolischen  Linsenträger  wären  nach  §§  41,  42  die 
Eigengewichtsbeanspruchungen  der  Diagonalen  gleich  Null,  diejenigen 

der Verticalen  -^—z —  X  =  0,675  und  beide  Grenzbeanspruchungen  einer 

bestimmten  Diagonale  sowie  entsprechende  Grenzbeanspruchungen  der 
zwei  Gurtungsstäbe  eines  Feldes  numerisch  gleich  gewesen.  —  Wie 
in  Beispiel  35  hätten  wir  auch  hier  je  eine  der  beiden  Grenzbean- 
spruchungen der  Füllungsglieder  aus  den  dortigen  Gleichungen  8)  9) 
berechnen  können. 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle 
siehe  Beispiel  74. 

Beispiel  66.  Paulisoher  Linsenträger  einfaohen  Systems.  Be- 
rechnung für  bewegte  Radlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  eingeleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  Züge  von  Locomotiven  der  Radanord- 
nung Fig.  18  berechnet  werden.  Die  Stäbe  sind  symmetrisch  zur 
Trägermitte  und  die  X- Gurtung  auf  der  ersten  Trägerhälfte  oben 
anzunehmen  (Fig.  117). 

Formberechnung.     Mit  den  wie  in  Beispiel  63  ausgedrückten  und 
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berechneten  R,  c,  a  hat  man  zur  Berechnung  der  Verticalenlängen 
wie  im  vorigen  Beispiele 

(i)  a» i^n » 

woraus  in  Metern  folgen: 


,  -  0         +8  V2.028'  (81  +  0         )  -  80,26  -  9qft 


,     _  —  2,890  +  2  Vl,169»  (81  +  2,290')  —  20,25    =  „  g .  ~ 

4   •    i..lO«f      ——    1 
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,  —  3,9*8  +  2  ]/Ö^889'  (81  +  8,948 '")  —  20,26"  _  . 

^  —  4  .  0,889«  —  1  —     ' 

,    —  6,108  +  2  ]/0,778'  (81  +  5,103»)  —  20,26    -  Q  ... 

n* iTo/m*  -1  °'841 

,           -  6,841  +  2  Vu,760»  (8iq^6,841»)^^2Ö,25_         ft  ^ 
«6 4  Töjröo«  ^i  —  b>W1  • 

Weiter  erhalten  wir  unter  Berücksichtigung  von  §  47,  7)  und  §  16, 
1)  17)  18) 

für  »»=12  3  4  5: 

xm  —  «m  —  aA™  =  4,644    4,576    4,537     4,515    4,501  m 

d„  =  ]/a*  +  (-=-+ -^  Y  —  4,644    5,475    6,382     7,085    7,437  m 

s^-j——^ — =     1        2,38      4,42      7,92    37,51 

tn  m — 1 

v  =  -r ^ =  1,16       2,81       5,39     13,01       oo . 

Äro+1  "~  nmr- 1 

Die  ermittelte  Trägerhöhe  von  6,001  m  kommt  der  gewünschten 
von  6  m  so  nahe,  dass  man  den  Träger  damit  ausführen  oder  6  m 
ohne  Aenderung  der  Rechnung  annehmen  kann.  Andernfalls  wäre 
nach  Ermittelung  der  hm  und  von  xa  =  xh  die  Berechnung  der  a,  hm 
zufolge  §  47,  8)  mit 


c  =  JL  Ea  =  4-^  8933  —  6701 

nochmals  zu  beginnen   und   alles   Weitere  wie   vorstehend  durchzu- 
führen gewesen. 

Beanspruchungen.  Die  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind  durch 
die  Gleichungen  B.  63,  4)  5)  bestimmt.  Eine  Ausnahme  macht  die 
Beanspruchung   des    Stabes    1    im   Untergurt,   für  welchen   wie  im 
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vorigen  Beispiele  bei  jeder  Belastung  Zx  =  —  X1  ist.  Wir  erhalten 
danach  die  constante  obere  Grenzbeanspruchung  und  die  Eigenge- 
wichtsbeanspruchungen oder  unteren  Grenzbeanspruchungen  des  Ober- 
gurts wie  beim  Segmentträger  des  Beispiels  63  in  Tonnen: 

X  =  —  148,89 

Jj  =  —  36,96        X2  —  -  37,55        X, 37,80 

£4  =  -  37,57        3fß  =  -  37,97, 

während  die  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts  folgen : 

Z,  =  148,89  3X  =  36,96 

Z%  —  146,66  g2  —  36,41 

Z3  =  147,55  &  =  37,21 

Z4  —  148,14  g4  =  37,61 

Zh  -  148,44  &  -  37,46 . 

Wie  in  Beispiel  65  können  auch  hier  beide  Gurtungen  constante 
Querschnitte  erhalten. 

Für  die  Beanspruchungen  der  Füllungsglieder  durch  Eigengewicht 
allein  bleiben  die  Gleichungen  B.  62,  6)  7)  gültig,  welche  bei  glei- 
chem Vorgehen  wie  dort  nachstehende  Werthe  in  Tonnen  liefern: 

5D2  =  1,43     S)3  =  0,81      iß4  —  —  0,09      3)ß  =  0,86 
»i  =  0,19    »2  =  0,06      ®3  —  0,47      84  =       0,36     Sö6  —  1,35. 

Nur  die  Beanspruchung  der  mittleren  Yerticale  ergibt  sich  aus  der 
bei  beliebiger  Belastung  gültigen  Gleichung 

(2)  F6  +  0,3.4,5  +  ^2X6  =  0, 

welche  die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  für 
den  mittleren  Knotenpunkt  des  Obergurts  ausdrückt.  Die  Grenzbe- 
anspruchungen der  Diagonalen  ergeben  sich  aus  B.  63,  7)  8)  in 
Tonnen : 

=  16,99 
=  17,44 
=  16,46 
=  19,91 , 


Ds  = 

1,43  + 

2,29 

.  2,38  .  46 

■».- 

0,81  + 

6,38  . 
~ 3,96" 

1,42  .  1442 

7  4,~42~  46  ~ 

I>4" 

0,09  + 

7,08  . 
5,10 

3,92  .  1087 
.  7,92  .  46 

A" 

0,86  + 

7,44  . 
6,84  . 

32,61  .  776 
37,61  .  45 
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7)    _         1  43  _     6,47  ■  10,38  .  60,4     __.„,.,. 
Vt  —         L>*0  2,29  .  2,38  .  46       ""         l*>°° 

n_        n«1  6,38.11,42.170  ..QR 

Da  -      0,81 _Ä____  =  _  u,96 

D^-0,09-    'fc  .'ff  |  ff 17,22 

7)    __         Oft«            7,44  .  42,51  .  580      _         1ft9 
Dh  =         0,86 5784  .  37,51  .  45 16>12 ' 

und  diejenigen  der  Verticalen  nach  B.  63,  9)  10): 

r,-o,i9-  °;;,7 5,44 

V  =047 — 9  •  1087 =  —  10  24 

r»         "'*'  6,39.46  lU'^ 

V  =  0  36  —       9'01  •  776 11*5 

K4  — U,dt>  18>0i.46         —         li'00 

F,  -  8,  =        1,35 , 

F«  -  °>19  +  'St'.S4  -  u>95 

F,  =  0,06  +  -^g|4? 14'59 

P-3  =  0,47  +   -^S^-  =  16,61 

F4  =  0,36  +      ^-^      =17,52 

F,  -  gj  148,89  -  1,35        =    9,24. 

Die  StQtzenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  42  bestimmt. 

Für  Vx  ergibt  Zug  I  bei  der  in  Fig.  118  angedeuteten  Stellung 
einen  grössern  positiven  Maximalwerth  als  vorstehend  mit  Zug  II 
erhalten  wurde.  Als  Ausdruck  desselben  hat  man  nach  §  33,  5)  bei 
beliebigen  (gewöhnlichen)  Gurtungsformen  und  auf  die  Knotenpunkte 
der  unten  liegenden  Z-Gurtung  wirkender  Fahrbahnlast 

1  s 

(3)     F1-«1  +  [(n-l  +  »)2Pa  +  (fi»-»  +  l)2^(*-«)]i 

0  1 

mit    *  = - — r^-  l , 

nv  —  v  +  1 

wonach  in  unserm  Falle  mit  z  —  8,50 
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F,  =  0,46  +  [10,16  (6  .  4,5  +  6  . 3,2  +  4  . 2) 

+  11,44  .  6  .  2,70]  j^-^  =  14,56  tn. 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle 
siehe  Beispiel  74. 

Beispiel  67.  Fauliseher  Linsenträger  einfachen  Systems.  Be- 
rechnung mit  Last&qtdvalenten. 

Die  Trager  des  vorletzten  Beispiels  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels  ent- 
stehen. 

Das  im  ersten  Absätze  des  Beispiels  64  Gesagte  ist  hier  zu 
wiederholen.  Demgemäss  bleiben  die  Form,  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  und  sämmtliche  Stabkräfte  für  Eigengewicht  allein 
ganz  wie  in  Beispiel  65  bestimmt.  Für  die  Füllungsglieder  hat  man 
weiter  die  Gleichungen  B.  64,  1)  2);  sie  liefern  in  Tonnen  die  Grenz- 
beanspruchungen der  Diagonalen: 

A  =  0,51  +  0,225  -*£—;•;-  64 .  2,83  -  14,28 
A  -  0,49  +  0,225  -g-f^-  49  .  2,90  =  16,47 
A  -  0,30  +  0,225  -Jg-7|g-  36  .  2,98  =  17,64 
A  -  0,48  +  0,225  -J^hSJr  25  . 3,06  -  18,06, 

A  =  0,51  -  0,225  4JSTW-   1  ■  5>94  -  -  14>06 

A  =  0,49  -  0,225  -^V/ä8-   4 .  4,21 12,32 

A  =  0,30  -  0,225  ^8-;^29-   9  .  3,46  -  -  16,46 

A  =  0,48  -  0,225  -J£7sg{-  16  .  3,27  -  -  17,81 , 
und  diejenigen  der  Verticalen: 

F,  =  0,46  -  0,225  -Jsjr  64  .  2,83  =  -    4,54 

1,14 

F8  =  0,35  -  0,225  -J^-  49  .  2,90  . 8,29 
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Va  =  0,41  -  0,225  -|g.  36  .  2,98 10,39 

F4  =  0,48  -  0,225  ^  25  .  3,06  —  -  11,25 , 

V1  =  0,46  +  0,225  ^    1  .  5,94  =  12,35 

1,14 

V2  =  0,35  +  0,225  ^    4  .  4,21  =  15,20 
Vs  —  0,41  +  0,225  ^    9  .  3,46  —  16,45 

F4  =  0,48  +  0,225  ^~  16  .  3,27  =  17,87 . 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  Ton  F6  gelten  die  in  Beispiel  65  be- 
rechneten Werthe.  Die  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43 
bestimmt. 

Wie  im  vorigen  Beispiele  mit  Zug  I  ein  grosseres  positives  Vx 
als  mit  Zug  ü  entstehen  konnte,  so  gilt  Analoges  für  die  ent- 
sprechenden Lastäquivalente.  Nach  B.  66,  3)  mit  P  =  pda  von 
a  =  0  bis  a  =  z  drückt  sich  der  positive  Maximal werth  von  Vl  bei 
beliebigen  (gewöhnlichen)  Gurtungsformen  und  auf  die  Knotenpunkte 
der  untenliegenden  Z-Gurtung  wirkender  Fahrbahnlast  aus 

Fl«»1  +  [»-l+v+(nV-,+  l)(^]^mit,  =  ;^£ti_i, 

worin  p  den  max  Mx  eines  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwan- 
digen  Trägers  der  Spannweite  z  entspricht.  Wir  entnehmen  aus  der 
Tabelle  in  Beispiel  8  für  l  =  z  =  8,5  m  p  =  3,76  und  erhalten  damit 

Vt  =  0,46  +  (l0,14  +  11,26  ^)  ^  0,225  =  14,76  tn. 

Abgesehen  von  diesem  nur  angenähert  gültigen  Werthe  kann  der 
vorletzte  Absatz  des  Beispiels  64  hier  Wort  für  Wort  wiederholt 
werden.  Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden 
Falle  siehe  Beispiel  74. 
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IV.  Abschnitt. 
Einfluss  der  Gegendiagonalen.* 

Beispiel  68.  Einfaohes  System  mit  Gegendiagonalen  bei  be- 
liebigen Gurtungsformen  (Halbparabelträger).  Berechnung  für 
gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Halbparabel- 
träger einfachen  Systems  des  rechtwinkligen  Dreiecks  mit  horizon- 
talem Untergurte  zur  Verwendung  kommen.  Gewünschte  Trägerhöhe 
in  der  Mitte  h  =  6  m,  an  den  Enden  h0  =  4  m,  Pelderzahl  n  =  9. 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn,  Verkehrslast 
p  =■  2,63  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und 
0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräffce 
festzustellen,  wenn  sämmtliche  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstands- 
fähig sein  sollen  (Fig.  119). 

Wir  gehen  nach  der  Anleitung  am  Schlüsse  des  §  52  vor. 

Formberechnung.  Nach  §  17,  31)  hat  man  für  den  Pfeil  des 
Parabelbogens,  welchem  der  Obergurt  einzuschreiben  ist,  bei  un- 
geradem n 

(i)  f-ü^-i  (*-**), 

also  in  unserm  Falle 

r=?l9  =  81 
'  80  40 

Die  Länge  der  Verticale  m  ist  nach  §  17,  28) 

(2)  hm  =  hQ  +  m  (n  —  m)  ^f  • 

Wir   erhalten   nun    bei    horizontaler   Z-Gurtung   mit   Rücksicht   auf 
§  16,  1)  14)  15) 

*  Träger  mit  Gegendiagonalen  sind  ausserhalb  dieses  Abschnitts  behandelt 
in  den  Beispielen  41  —  48  (einfache  Parallelträger),  59  —  61  (Schwedlerträger), 
80—83  (continuirliche  Gelenk  träger),  101—102  (continuirliche  Bogen  träger). 
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fllr 


V  =  €  = 


m 


hm  —  h,*-i 


»i=0 

1 

2 

3 

4 

o: 

Äm=      4 

4,8 

5,4 

5,8 

6 

6  m 

6 

9 

14,5 

30 

oo 

6,40    6,93    7,36    7,66    7,81  m 
5,06    5,04    5,02    5,00    5  m. 


Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  31,  16)  bei  oben  liegender 
X-Gurtung 


(3) 


x. 


*■—  —  «»(»-  »»)  IT?, 


m 


3m  —  (m  —  1)  (n  —  m  +  1) 


m      0* 
2 


'ra—  1 


3)ra  =  (n-2m  +  l-«»!L^) 
«« (n—2m  + 


m_  gl 

2  > 


9x-9, 
9 


—  m 


n  —  m 


/   2  > 


also  im  vorliegenden  Falle,  mit  n  =  9,    A  —  5,  g  =  0,9,  jrÄ  =  0,3, 
fc  — 0,6, 

Xro=-2,25m(9-m)^, 


&.  =  11,25  (m  -  1)  (10  -  m)  -±-, 


m— 1 


SD«  =  2,25  (10  —  2m  —  w  -^-j-5-) 


d 


m 


m — 1 


8m  —  2,25  m  (2  +  -?-^J!L)  —  19,5 . 

Diese  Gleichungen  liefern  nachstehende  Werthe  in  Tonnen: 

36,  =  —  18,98  3,  —  0  $!  —  24,00  8, 12,00 

3Eg  —  —  29,40  &  =  18,75  $>,  =  14,44  8Jg  =  —    7,00 

£,  =  _  35,05  &  =  29,17  2),  =    8,46  SB8  —  —    3,21 

£,  =  -  37,50  &  —  34,91  5D4  —    3,96  SB4  —        0 

3E5 37,50  &  —  37,50  2>5  =    0  »B  —        3,00. 

Die  wirkliche  Eigengewichtsbeanspruchung  der  Verticale  5  ist  jedoch  0 
wie  für  Verticale  4,  während  der  berechnete  Werth  SB5  =  3  tn  gelten 
würde,  wenn  in  den  Feldern  5  und  6  die  nach  0  hin  ansteigenden 

19* 
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Diagonalen  (X-  Gurtung  oben)  wirksam  wären.     Für  die  Verticale  0 
hat  man  nach  A.  19,  5) 

woraus  850  =  —  18,75  tn. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  soeben  berechneten  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein. 
Für  die  oberen  Grenzwerthe  gibt  §  32,  6) 


(5) 


•**m  —    _  «*m  , 


Zm  —    -   öm  i 


wonach  wegen  q  :  g  =  3,53  :  0,9  =  3,922  in  Tonnen: 

X, 74,44  Zx  =     0 


X, 115,31 

Xs  =»  —  137,47 

X4 147,08 

X6  —  -  147,08 


Z2—  73,54 
Zt  =  114,40 
Zt  -=  136,92 
Z&  —  147,08. 


Wenn  die  Hauptdiagonalen  allein  vorhanden  und   widerstands- 
fähig wären,  hätte  man  nach  §  32,  7)  deren  Grenzbeanspruchungen 


(6) 


Bm  =  ©„  + 


(fi  —  m)  (n  —  m)a   a  —  1    ^m    pl 
(n  —  l)e— n  +  m      * 


K   i   2  ' 

in— l 


Dm  = 


(f_m.fw)(OT-i)«  rfm   pi 

"*■         (w  -  1)  «  _  n  +  m  Äm_x  2  ' 


also  nach  Einsetzen  der  Zahlenwerthe  in  Tonnen: 


A  = 

A- 
A  = 
A- 
A 


24,00  +  -±£-±£±.     6,575 


14'44  +  ?  £  98  ^ 8  6,575 
^6  +  ^^^  6,575 
3,96  +    »  J»  •"  R?6   6,575 


=  0     +- 


236  .  SO  .  6,8 
OO  .  16  .  OO  .  7,81 


8  .  OO  .  OO  .  6 


=  94,13 
=  58,97 
=  39,86 
=  27,18 
6,575  =  17,12, 


D,  =  24,00  —   U40°'46'4  6,575  =  24,00 
Ds  _  14,44  -   \\  ff8  6,575  =  12,41 
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Dt  _    8,46       20'15104674'36  6,575  =         1,58 
D4=    3,96  -  ~^-lf  6,575  =  -    7,68 

A-    0      -OC8.14.768l6'575^~17'12- 

Hiernach  sind  in  den  drei  mittleren  Feldern  Gegendiagonalen  nüthig, 
die  vorstehenden  Grenzwerthe  Dt  bis  Ds  bleiben  gültig,  für  die  obe- 
ren Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen 
in  den  Feldern  4  und  5  hat  man 

D4  =  17,18,  D4'=  7,68  £g  =  7,83, 

A  =  D5'=  17,12  tn, 

während  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  beider  Diagonalen  daselbst 
Null  sind. 

Die   negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen    bei    oben 
liegender  X-Gurtung  sind  nach  §  32,  9) 

(T\  V     -  SR    —  (»  —  *»)  (»  —  *  —  1)*  P} 

welcher  Ausdruck  nach  A.  19,  15)  auch  für  V0  gilt.  Wir  erhalten 
in  Tonnen: 

V0  =  —  18,75  -  8  .  6,575 71,35 


Vi 

12,00  — 

":-"    6,575  =  — 44,88 

49            '                                ' 

F2=- 

7,00  — 

-  ?436  -  6,575 29,39 

F,-- 

3,21  - 

U 119  **  6'57f)  =  —  19>10 

F4~ 

0      — 

^~  6,575  =  -  11,21 

F.- 

3,00- 

-^-J- 6,575 4,40, 

wonach  vorstehende  Werthe  V0  bis  V4  die  wirklichen  negativen  Grenz- 
beanspruchungen der  Verticalen  sind.  Für  die  positiven  Grenzbean- 
spruchungen der  Verticalen  0  bis  2  (ohne  anschliessende  Gegen- 
diagonalen) hat  man  nach  §  32,  9)  und  Aufgabe  19 

/qn  v  —  m   _L  (v  "~  m  +  n)  m*  v  +i  px 

W  Km  —  '°m  "T"    (n  -  1)  *  +  ro        i        2  > 

und  für  die  Verticalen  3  und  4  (mit  anschliessenden  Gegendiagonalen) 
nach  §  53,  18)  4) 
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(9)     rm-^+[m<M+l)(ö-v-i)p+^gv?ht]i9(a±m_l)t 

worin  d   den  Werth    von  s   für   daa   Feld   m  +  1    bedeutet.     Diese 
Gleichungen  liefern  in  Tonnen: 

F0  =  «»,— - 18,75 

K,  =  - 1 2  00  +  ~  ~  6,570  =  -  9,8 1 

F,  =  -   7,00  +  **+-£  6,575  =  -  0,68 

F3  =  -  3,21  +  (3.4. 14,5 . 2,63  +  n£'"  °>9  • 81  ■ 4)  §9  "26  =  2>57 
K4  =        0      +  (4 . 5 .  00   . 2,63  +  -246  g*0  0,9 .  81 . 4)  ^  -  4,38. 

• 

Damit  sind  sämmtliche  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  bekannt. 
Dieselben  wurden  in  Fig.  120  für  eine  Trägerhälfte  bei  ihren  Stäben 
eingetragen.  Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in 
Beispiel  41  bestimmt. 

Beispiel  69.  Einfaches  System  mit  Gegendiagonalen  bei  be- 
liebigen Gurtungsformen  (Halbparabelträger).  Berechnung  für  be- 
wegte Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  eingeleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammengesetzt 
aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Wir  verfahren  wieder  nach  der  Anleitung  am  Schlüsse  des  §  52. 
Die  Berechnung  der  Trägerform  und  der  Beanspruchungen  durch 
Eigengewicht  allein  bleibt  wie  im  vorigen  Beispiel.  Als  untere  Grenz- 
werthe der  Gurtungskräfte  hat  man  die  dort  berechneten  Bean- 
spruchungen durch  Eigengewicht  allein.  Setzen  wir  für  Belastung 
durch  Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  l,  Rad  0  bei  Verticale  m, 


tn 


(1)  Cm  ==  (n  -  m) ^I>a  +  m^P(l-  a) , 

0  m 

so  sind  nach  §  33  die  oberen  Greuzwerthe  der  Gurtungskräfte: 


(2) 


rn 


2  Z 

'Jm  Qm  "T~  ^wi— 1  7;  —  —  -^»«—1  " 

m — 1  m— 1 
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Die  Werthe  der  ^  sind  aus  der  Tabelle  des  Beispiels.  6  zu  ent- 
nehmen oder  wie  in  Beispiel  42  zu  berechnen.  Wir  erhalten  dann 
für  die  erste  und  zweite  Richtung  des  Zuges  I 

Cx  =  8  .62,2+1 .  1947  =  2445  Cx  =  8  .22,2+  1  .  2140  =  2318 

C2 ;  —  7  .  167  +  2  .  1499  =  4167  C2  =  7  .  1 17  +  2  .  1650  =  4119 

C3  =  6  .  348  +  3  .  1089  —  5555  C3  =  6  .  271  +  3  .  1239  =  5343 

C4  =  5.580  +  4.    764  =  5956  CA  =  5  .  480  +  4  .    876  =  5904 

C6  =  4.876  +  5.    480  =  5904  C\  =  4  .  764  +  5  .    580  =  5956, 

sodass  wie  bei  allen  betrachteten  Balkenträgern  mit  zwei  Gelenk- 
auflagern die  Berücksichtigung  der  ersten  Zugrichtung  genügt  hätte 
und  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  in  Tonnen 
folgen: 

I,  —  18,98  -  244466 ;46'8°6  =  -    76,25 
X,  =  -  29,40  -  -*^  =  -  115,83 

Xs 35,05  —  564566  65^02 141,89 

Xt  =  -  37,50  -  -^4-  -  -  147,80 


46.6 

»966 . 1 
46.6 


X6  -  -  37,50  -  -*%£4-  =  -  147,80, 
Z,=0 


Z2  =  18,75  +  ^|=  75,35 
Zs  =  29,17  +  £21  =  H4,91 
Z,  =  34,91  +  |5?A  =  14ij33 

Zh  =  37,50  +  -£6|-  =  147,80 . 

Wenn  die  Hauptdiagonalen  allein  vorhanden  und  widerstands- 
fähig wären,  hätte  man  nach  §  33,  7)  8)  deren  Grenzbeanspruchungen 
bei  Belastung  durch  Zug  II  (Fig.  22)  von  Verticale  m  bis  w,  Vorder- 
rad 0  bei  m, 

(3)  Dm  -  S)m  +  i  g-=J!±j?p(!  _  a)> 

und  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  Verticale  m  —  1,  Vorder- 
rad 0  bei  «n  —  1, 
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»»— 1 


(4)  Ä»^_     -    !^-  +  -^p., 


d^s-m  +  n 

'mr-1  Q 

also  mit  den  aas  Beispiel  6  entnommenen  oder  wie  in  Beispiel  42 
berechneten  Werthen  der    ^,   in  Tonnen: 

A  =  24,00  +  -M^£i-  =  90,61 

A  -  14,44  +  --^V.  ä"    =  57'88 
A  =    M6  +  ^i^  =  40,19 

A=    3,96  +  -T^-tS-^-  -  27,82 
A=    0      +-^^4^  =  18)45, 

6,4  .  H  .  0  2400 

10,37 

5,4  .  14,6  .  46  ' 

7)    -        q  Oft  _   7*66  -36-882  Q 

-^4—     V  6,8.30.46     —  J,1J 


A 

= 

24,00  - 

A 

= 

14,44  - 

A 

= 

8,46- 

•4  . 

6  . 

45 

6,93  . 

16  . 

71,4 

4,8 

.  9  . 

45 

7,36  . 

20,« 

►  .197 

7,81  .  oo  .  688 
6  .  OO  .  45 


A  =    0       -  ^-\T  •-;"-  -  -  18,45. 


Hiernach  sind  in  den  drei  mittleren  Feldern  Gegendiagonalen  nöthig, 
die  vorstehenden  Grenzwerthe  Dx  bis  Ds  bleiben  gültig,  als  obere 
Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen  in 
den  Feldern  4  und  5  hat  man 

D4  -  27,82 ,  D;  =  9,12  gj  -  9,30 , 

Z)6  =  D5'=  18,45  tn, 

während  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  beider  Diagonalen  in 
diesen  Feldern  Null  sind. 

Die  negativen  Grenzbeanspruchen  der  Verticalen  im  Falle  oben 
liegender  X-Gurtung  ergeben  sich  nach  §  33,  11)  und  A.  19,  16)  bei 
Belastung  durch  Zug  II  von  Verticale  m  +  1  bis  n,  Vorderrad  0 
bei  m  +  1 , 


* 


(5)  Vm  =  ^m-vr^^P(l-a), 


m+1 
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und  mit  den  wie  oben  erhaltenen  ^   iu  Tonnen: 

F0  -  -  18,75 5£ 68,71 

Fi  -  -  12,00  -  -5-6^£-  =  -  44,24 
F2  =  -  7,00  -  -^Ag*-  =  -  29,83 
n--    801  -  ^§^ --  19,74 

V*  =  0        --2360^  =  -^29 

F6=         3,00-   °°-*?  --    5,49. 

5  '  oo  .  46  > 

Vorstehende  Werthe  V0  bis  F4  sind  demnach  als  die  wirklichen  nega- 
tiven Grenzbeanspruchungen  der  Yerticalen  anzusehen.  Die  positiven 
Grenzbeanspruchungen  der  Yerticalen  0  bis  2  (ohne  anschliessende 
Gegendiagonalen)  ergeben  sich  nach  §  33,  12)  und  Aufgabe  19  mit 
Zug  II  von  0  bis  Verticale  m,  Vorderrad  0  bei  w, 


m 


(6)  F.-^  +  ^-iS^p., 

0 

und  diejenigen  der  Verticalen  3  und  4  (mit  anschliessenden  Gegen- 
diagonalen) nach  §  53,  18)  5)  im  gleichen  Belastungsfalle 


m 


(7)     F8  =  8.  +  [(J-v-l)2?«  +  '8fSA]^' 

Diese  Gleichungen  liefern  mit  den  aus  Beispiel  6  entnommenen  oder 

wie  in  Beispiel  42  berechneten  Werthen  der  ^,   in  Tonnen: 

V,  =  ®o  -  -  18,75 

F,  -  -  12,00  +  l±%±  =  -  8,30 


F,--   7,00  + -1-* '-4f- =       0,78 


6  .  46 
9  .  45 


F,--    3,21  +  (l4,5. 382  +  ^^0,9. 45«. 4)-5-V^-  =  2,47 

F4=        0      +(~- 638 +  -^-^0,9.  45*.  4)^-1-- =  4,25. 

Wir  haben  hier  die  positiven  Grenzbeanspruchungen  der  Ver- 
ticalen mit  anschliessenden  Gegendiagonalen  für  Belastung  durch 
Zug  II  berechnet.    Es  kann  jedoch  nach  §  52  vielfach  Zug  I  noch 
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etwas  ungünstiger  wirken,  insbesondere  dann,  wenn  wie  im  vor- 
liegenden Falle  die  Feldlänge  gross  gegenüber  dem  Radstande  ist. 
Setzt  man  entsprechend  §  52,  6)  für  Zug  I  von  0  bis  Verticale  m  -+-  1, 
Rad  0  bei  m, 

m  ct-4-1 

(8)  S=^Pa  +  m^?P(ml  +  l  —  a), 

0  m 

so  erhält  man  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  6  für  m  =  3 
und  m  =  4 

S  =  271  +  3  .  62,2  =  458,        S  =  480  +  4  .  62,2  ■=  729, 

m 

und  mit  diesen  Werthen  an  Stelle  von  S=^  Pa  in  7)  die   posi- 

o 
tiven  Grenzbeanspruchungen 

^3  =  3,05,  F4  =  4,86  tn. 

Zu  beachten  ist  jedoch,  dass  die  bei  Ableitung  von  7)  angenommene 
Belastung  (Verkehrslast  von  beiden  Enden  des  Trägers  kommend, 
rechts  von  Verticale  m  lastfrei)  aussergewohnlich  ungünstig  ist,  so- 
dass man  sich  bei  dem  obigen  Vorgehen  im  Allgemeinen  beruhigen 
kann.  —  Für  die  negative  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  0  hat 
man  nach  A.  19,  11)  mit  Zug  I  von  0  bis  Z,  Rad  0  bei  Verticale  1, 

1  n 

(9)  V^^-^^Pa-\^P{l-a), 

0  1 

also  mit  den  schon  für  Xt  verwendeten  JV ,  ebenfalls  ungünstiger 
wie  oben  mit  Zug  II, 

F.  -  -  18,75  -  i^5±"*?  -  - 73,08  ta. 

Sämmtliche  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  einer  Trägerhälfte  sind 
in  Fig.  121  bei  ihren  Stäben  eingeschrieben.  Die  Grenzwerthe  der 
Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  42  bestimmt. 

Aufgabe  37.  Positive  Grenzbeanspruchungen  der  Vertikalen 
mit  anschliessenden  Gegendiagonalen  bei  Berechnung  mit  Last- 
äquivalenten. 

Die  in  der  Ueberschrift  genannten  Grenzbeanspruchungen  mit 
Rücksicht  auf  die  Lastäquivalente  direct  befahrener  vollwandiger 
Träger  auszudrücken. 

In  §§  50—54  sind  die  positiven  Grenzbeanspruchungen  der  Ver- 
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ticalen  mit  anschliessenden  Gegendiagonalen  für  beliebige  bewegte 
Last  abgeleitet.  Die  betreffenden  Formeln,  in  welchen  8  möglichst 
gross  anzunehmen  ist,  gelten  natürlich  auch  für  die  Lastäquivalente 
bewegter  Radlastzüge.  Wir  können  uns  darauf  beschränken,  S  aus- 
zudrücken. 

Fahrbahn  unten.  Bei  Berechnung  mit  bewegten  Radlastzügen 
war  für  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  Verticale  m7  Vorderrad  0 
bei  m, 

m 

o 
Hieraus  folgt  mit  A.  11,  10)  12)  für  genaue  Lastäquivalente 

(1)  s-*w£, 

unter  pc  das  Lastäquivalent  zur  Berechnung  des  neg  max  Vz  eines 
durch  Zug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  bei  x  =  c«=mk 
verstanden. 

Ergeben  die  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  in  §  53 
abgeleiteten  Ausdrücke  von  S  oder  Vm  mit  demjenigen  p,  welches 
für  einen  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der 
Spannweite  (tn -{•  l)k  dem  Momente  max  Mx  bei*  der  Trägermitte 
entspricht,  ungünstigere  Werthe,  so  kann  man  auch  diese  verwenden. 

Fahrbahn  oben.  Für  bewegte  Radlastzüge  war  bei  Belastung 
durch  Zug  II  von  0  bis  Verticale  m  —  1 ,  Vorderrad  0  bei  m  —  1, 

8=^Pa. 

o 

Hieraus  folgt  wie  oben  für  genaue  Lastäquivalente 

(2)  flf-(m-l)U»£, 

worin  pc  das  Lastäquivalent  zur  Berechnung  des  neg  max  Vx  eines  durch 
Zug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  bei  x  =  c  =  (m  —  1)A 
bedeutet. 

Ergeben  die  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  in  §  54 
gegebenen  Ausdrücke  von  S  oder  Vm  mit  demjenigen  p,  welches  für 
einen  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der  Spann- 
weite mk  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte  entspricht,  ungünstigere 
Werthe,  so  kann  man  auch  diese  verwenden. 

Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten-  in  Verticale  m 
an,  so  gelten  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Obergurt  die 
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Formeln  für  unten  liegende  'Fahrbahn,  für  das  Verticalenstück  von 
Fahrbahn  bis  Untergurt  die  Formeln  für  oben  liegende  Fahrbahn. 

Beispiel  70.  Einfaches  System  mit  Gegendiagonalen  bei  be- 
liebigen Gurtungsformen  (Halbparabelträger).  Berechnung  mit  Last- 
äquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  68  auf  Grund  gleichmässig 
vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  dieselben  Grenzwerthe  der 
Füllungsglieder  und  annähernd  dieselben  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungen  wie  mit  den  bewegten  Badlastzügen  des  letzten  Beispiels 
entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  in  Beispiel  68 
Gesagte  gültig.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
sind  wie  dort  mit  constantem  p  zu  berechnen,  und  zwar  wäre  wie 
für  die  max  Mx  eines  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen 
Trägers  der  Spannweite  45  m  zu  setzen  p  =  2,63  tn  (Beispiel  8).  Da 
diese  Annahme  bereits  in  Beispiel  68  gemacht  wurde  und  die  unteren 
Grenzbeanspruchungen  für  Eigengewicht  allein  eintreten,  so  könnten 
sämmtliche  dort  berechnete  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  bei- 
behalten werden.  Wir  haben  in  Fig.  122  die  dem  nach  oben  ab- 
gerundeten p  =  2,7  entsprechenden  oberen  Grenzwerthe  eingetragen, 
welche  q  :  g  =  4  mal  so  gross  wie  die  Eigengewichtsbeanspruch- 
ungen sind. 

Wenn  die  Hauptdiagonalen  allein  vorhanden  und  widerstands- 
fähig wären,  so  hätte  man  nach  A.  32,  1)  2)  deren  Grenzbeanspruch- 
ungen, mit  c  =  (m  —  1)A,  v  =  mk, 


(i) 


Dm  =  ®m  +  £-—  -  ~P  l  (w  -  m)8  p, , 


•m— 1 


Dm  =  S>m-^i^£±J^(m-iyPc> 


IH— 1 


unter  pv,  pc  diejenigen  Lastäquivalente  verstanden,  welche  für  einen 
durch  Zug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger  der  Spannweite 
45  m  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  v  bezw.  dem  neg  max  Vx  bei  x  =  c 
entsprechen.  Dieselben  lassen  sich  aus  der  Tabelle  des  Beispiels  8 
entnehmen.     Wir  erhalten  damit  in  Tonnen: 

Dx  =  24,00  +     *fm\l'l    64  .  2,81  =  90,61 
A  =  14,44  +  -^Trlrr  49  •  2>84  =  57>85 
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A  -    8,46 .+  Jj^£y  36  .  2,93  -  40,21 
*>'-    3,96  + -I^|i^- 25  .  3,00  =  27,81 
A  -  0      +  ^irTir  16  •  3>19  -  18,45, 
A  —  24,00  -  -?£-£^-    0«.   oo  =       24,00 
A  =  14,44-  6^88;1186;95     1-5,71=       10,37 
A  =    8,46  -  !££%!    4  .  3,95  -        0,01 
A-   ^-M.tf.ao    9-3,39=-    9,10 
A=    0      -IJL^AlG.  3,19  =  -18,45. 

Demnach  sind  in  den  drei  mittleren  Feldern  Gegendiagonalen  nöthig, 
die  vorstehenden  Grenzwerthe  Dx  bis  D9  bleiben  gültig,  als  obere 
Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen  in 
den  Feldern  4  und  5  hat  man 

2)4  =  27,81,  D4'=  9,10  ^  =  9,28, 

Dß  =  D6'=  18,45  tn', 

während  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  dieser  Diagonalen  Null  sind. 
Die   negativen   Grenzbeanspruchungen   der  Verticalen   bei  oben 
liegender  X-Gurtung  ergeben  sich  nach  A.  32,  3)  5)  aus 

(2)  F„  -  S„  -  ^=  A  (»  -  m  -  1)V. , 

mit  v  «=  (m  -(-  1)  A ,  welche  Formel  wie  die  entsprechende  für  bewegte 
ßadlastzfige  auch  für  F0  gilt    Wir  erhalten  in  Tonnen: 

F0  =  -  18,75 ^—  64  .  2,81  —  —  68,71 

F,  —  -  12,00  -    f8'*B   49  . 2,84 44,21 

Vt  =  -   7,00  -  -j579-  36  .  2,93  —  -  29,79 
F„  -  -   3,21  -  j£^  25  .  3,00  =  -  19,73 

F«  =        °      ~  "5rio~  16  •  3'19  — 12^29 
F6=        3,00-^^-    9.3,39=-    5,47, 


302  Vierter  Abschnitt.  —  B.  70. 

sodass  vorstehende  V0  bis  F4  als  die  wirklichen  negativen  Grenz- 
beanspruchungen der  Verticalen  anzusehen  sind.  Die  positiven  Grenz- 
beanspruchungen der  Verticalen  0  bis  2  (ohne  anschliessende  Gegen- 
diagonalen) hat  man  nach  A.  32,  3)  5) 

(3)  Vm  -  fßm  +  V  -,;  +  W  lm»A, 

und  diejenigen  der  Verticalen  3  und  4  (mit  anschliessenden  Gegen- 
diagonalen) nach  §  53,  18)  mit  A.  37,  1) 

(4)  Vm  =  8.  +  [*■(*  -  v  -  l)Pc  +  9-ifg*K]  tr(,  ,»_,)- 

In  beiden  Formeln  ist  c  =  mA.     Dieselben  liefern  in  Tonnen: 
F0  —  S0  —  -  18,75 
Fi  =  -  12,00  +  £4  1 . 5,71 8,30 


18  .  6 

16  .  6 
18  .  9 


Vt  =  -   7,00  +  ^4.3,95  =      0,80 


F,  =  -    3,21  +  (  9 .  14,5 . 3,39  +  '^  0,9 .  81 . 4)  -/  ^  =  2,47 

F4-        0      +(l6.  oo  .3,19  +  ^-0,9.81.4)  ^  =  4,25. 

Sämmtliche  bis  jetzt  berechnete  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungs- 
glieder müssen,  abgesehen  von  kleinen  Differenzen  infolge  Vernach- 
lässigung von  Decimalstellen,  genau  mit  den  im  vorigen  Beispiele  für 
bewegte  Radlastzüge  berechneten  übereinstimmen. 

Wir  haben  hier  die  positiven  Grenzbeanspruchungen  der  Ver- 
ticalen mit  anschliessenden  Gegendiagonalen  für  die  Zug  II  ent- 
sprechenden Lastäquivalente  berechnet.  Nach  Aufgabe  37  erhält  man 
unter  Umständen  noch  ungünstigere  Wert  he,   wenn  in  4)  an  Stelle 

von  -rr  =  m*pa  gesetzt  wird 

(5)  -ji-  — »»(m  +  l)p, 

worin  p  den  max  Mx  eines  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwan- 
digen  Trägers  der  Spannweite  (w  +  1)  X  entspricht.  Für  unsern 
Träger  folgen  damit 

F,  =  -  3,21  +  (3.4. 14,5 . 2,84  +  ";^?  0,9 .  81 . 4)  ^  -  =  2,81  tn, 
F4  — 0      +(4.5.  00  .2,77  +  -246;^0,9.81.4)-0-^  =  4,62tn, 
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doch  kann  man  sich  im  Allgemeinen  mit  dem  obigen  Vorgehen  be- 
gnügen. Auch  für  den  negativen  Grenzwerth  von  V0  wirkt  im  vor- 
liegenden Falle  Zug  I  etwas  ungünstiger  als  Zug  IT.  Nach  A.  19, 15) 
hat  man  bei  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers 

(7)  F0-80-^pA, 

woraus  mit  dem  oben  für  die  Gurtungen  verwendeten  Werthep  folgt 

V0 18,75  -  4  .  2,7  .  5  =  -  72,75  tn . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43  be- 
stimmt. Sämmtliche  erhaltene  Grenzbeanspruchungen  der  Stäbe  sind 
in  Fig.  122  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen. 

Beispiel  TL  Einfaches  System  mit  Gegendiagonalen  bei  be- 
liebigen Gurtungsformen  (Ellipsenträger). 

Den  in  Beispiel  35 — 37  behandelten  Ellipsenträger  für  den  Fall 
zu  berechnen,  dass  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstandsfähig  seih 
sollen  (Fig.  76). 

Wir  verfahren  nach  der  Anleitung  am  Schlüsse  des  §  52.  Die 
Formberechnung  und  Beanspruchungen  für  Eigengewicht  allein  bleiben 
wie  in  Beispiel  35.  Mit  Rücksicht  auf  die  berechneten  Grenzbean- 
spruchungen der  Diagonalen  sind  in  den  6  mittleren  Feldern  Gegen- 
diagonalen nöthig,  deren  Längen  : 

d3f=dA  =  7,12,      dl  =  d5  =  7,40,      tfß'  =  ^4,5*  +  6*  =  7,50  m . 

Unter  Voraussetzung  oben  liegender  X-Gurtung  in  beiden  der  Ver- 
ticale  m  anliegenden  Feldern  wäre 

für  m=     5  6  7: 

v  =  6  =  - — \ — =     50  —49  —14,47 

hm  —  Äm_-l 

und  nach  der  schon  in  Beispiel  35  verwendeten  Gleichung 

fßm  =  2,025m  (2  +  ^-^)  —  19,575 

die  Eigengewichtsbeansprucliungen: 

JBß  =  1,69  SB6  =  3,73  ®7  =  5,84  tn . 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  beider  Diagonalen  in  den  Feldern 
mit  Gegendiagonalen  sind  gleich  Null.  Wir  drücken  im  Folgenden 
alle  Beanspruchungen  in  Tonnen  aus. 
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Gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last.  Die  Grenzwerthe  der  Gur- 
tungskräfte und  von  V1}  D%  bleiben  wie  in  Beispiel  35  bestimmt. 
Auf  Grund  der  dort  berechneten  Diagonalenbeanspruchungen  hat  man 
die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegen- 
diagonalen: 

A  =  33,62  IV-    x$lm=    M* 

D4-  26,60  D;=    7,61  Jg-    7,91 

D6  =  20,21  D6'  =  13,85  4x  —  14,0* . 

Die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  wären  bei 
obenliegender  X-Gurtung  in  den  anliegenden  Feldern 

,Qv  v    _  ™  (v  —  m)  (n  —  m  -  l)8  p* 

W  Kw""^"         (n  -  i)  *  +7S  2  ' 

woraus  in  Beispiel  35  gefunden  wurden: 

V2  «=  —  19,04  F8  —  —  16,42  F4  —  -  12,39, 

und  weiter  folgen: 

V>  =  M®  -  T  6,075  =  -  7,92 
Ve  =  3,73  -  -^ß-  6,075  =  -  3,18 
V7  -  5,84  -  ?Jg~*  6,075  =       1,61 . 

Demnach  sind  vorstehende  Werthe  Vt  bis  V&  die  wirklichen  negativen 
Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  2  bis  5.  Als  positive  Grenz- 
beanspruchungen derselben  hat  man  nach  §  53,  2)  4) 

(2)     Fm=8ra+[m(m+l)((J— v-l)p 

+((n-2m-l)S-{m+l)(n-m-l))iv-m)g]%v{^ttr_-1), 

worin  d  den  Werth  von  e  für  das  Feld  m  +  1  bezeichnet.  Wir 
erhalten: 

Vt  —  —  3,37  +  [2.3.  2,86  .  2,7 

+  (5.    7,86-3.7)2      -0,9]     ^     =5,80 

F,  =  —  2,01  +  [3.4.  6,61 . 2,7 

+  (3  .  15,47  -4.6)  4,86  .  0,9]  ^^  -  5,78 
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Vt .  0,23  +  [4  .  5  .  33,53  .  2,7 

+  (1.50-5.5)ll,47.0,9]liJ^-  =  6,46 

F6  =       1,69  +  [5.6.   100  .2,7 

-  (1 .49  -  6.4)45      .0,9]-^-  -  7,49. 

Sämmtliche  berechnete  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  für  eine  Träger- 
hälfte sind  in  Fig.  123  bei  ihren  Stäben  eingeschrieben. 

Bewegte  Radlastzüge.  Die  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  und 
von  F1;D2  bleiben  wie  in  Beispiel  36  berechnet.  Mit  Rücksicht  auf 
die  dort  erhaltenen  D  sind  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen: 

D3  =  33,62  D8'  =    3,35  g|  -    3,63 

D4  =  26,98  D4'=    8,82^=    9,17 

I)b  =  20,80  JV—  15,03  4t  —  15,23. 

Die  negativen  Grenzbeanspruchuugen  der  Verticalen  unter  Vor- 
aussetzung oben  liegender  X-Gurtung  in  beiden  anliegenden  Feldern 
sind  wie  in  Beispiel  36 

n 

(3)  Fm  =  SBm-*-rw>>(Z-a), 


vi 

m-f-1 

wonach  wie  dort: 

V2  =  -  19,39  F>  =  -  16,95  F4  —  -  13,02, 

und  weiter  folgen: 

F.  -  1,69  -  -££-  =  -  8,91 

Es  sind  also  vorstehende  Werthe  V%  bis  F5  die  wirklichen  negativen 
Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  2  bis  5.  Als  positive  Grenz- 
beanspruchungen derselben  hat  man  nach  §  53,  2)  5)  mit  Zug  II 
von  0  bis  Verticale  w,  Vorderrad  O  bei  m, 

(4)         Fm  =  »m  +  [^p^2'Po  +  ((n-2w-l)d 

0 

-  (m + 1)  (n  -  m  - 1))  (v  -  m)  f  ]  ^-^i,- 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  20 
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Wir   entnehmen  die  ^    aus  der  Tabelle  des  Beispiels  6   oder  be- 
rechnen sie  wie  in  Beispiel  42  und  erhalten  damit: 

F, 3,37 +  [-^-170+ (5.  7,86-3.7)  2      .2,025]    4  *86    =6,00 

F, 2,01  +  [-^- 316  +  (3.15,47  -4.6)  4,86.2,02ö] ^^  =  5,59 

Vt- 0,23+[3-M?530  +  (1.50      -b.b)llAT.2,02ö]-[E^-  =  Q,2S 

FB=     1,69  +  [^-776-  (1.49      -6.4)45     .^ö]-^^-^. 

Sämmtliche  berechnete  Grenzbeanspruchungen  einer  Trägerhälfte  sind 
in  Fig.  124  bei  ihren  Stäben  eingeschrieben. 

Lastäquivalente.  Die  Grenzwerthe  der  Gurtun  gskräfte  und  von 
Vlf  D2  bleiben  wie  in  Beispiel  37  bestimmt.  Mit  Rücksicht  auf  die 
dort  berechneten  D  hat  man  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen: 

A  =  33,56  A'=    3>38£^=    3,66 

D4  =  26,98  D4'=    8,79^=    9,14 

Db  =  20,76  Z)ß'  =  15,01  -^-  =  15,21 . 

Die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  unter  Vor- 
aussetzung oben  liegender  X-Gurtung  in  beiden  anliegenden  Feldern 
sind  wie  in  Beispiel  37 

(5)  rm - 8« -  ~ i(n-m-  iyP„ 

wonach  wie  dort: 

V%  =  —  19,36  V3  =  -  16,94  V4  =  -  12,99, 

und  weiter  folgen: 

n  -  1,69  -  46on4-5Rn16  3,27  =  -  8,90 


20.50 

5  . 4,5  . 
20  .  49 


r*  =  3,73  -    6t4'!,; 9   3,46  =  -  4,13 


Vi  ~  «V»  2()    1447     4,^1  —         U,^ . 

Die  vorstehenden  Werthe  V2  bis  V6  bilden  also  die  wirklichen  nega- 
tiven Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  2  bis  5.  Für  die  posi- 
tiven Grenzbeanspruchungen  derselben  hat  man  nach  §  53,  2)  mit 
A.  37,  1) 
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(6)     Vm  =  ®m  +  [m2  (*  —  v  -  l)pe  +  ((»  -  2m  -1)# 

-  (m  +  1)  (n  -  m  -  1))  (v  -  m)g]  —- L_— , 

unter  |?c  das  Lastäquivalent  zur  Berechnung  des  neg  max  Vx  eines 
durch  Zug  11  direct  befahrenen  voll  wandigen  Trägers  bei  x  =  c  =  mX 
verstanden.    Wir  erhalten  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  8 

F2= — 3,37  +  [  4.  2,86.4,21  +  (5.  7,86  —  3.7)  2     .Ofl]-^^ 6,02 

Fs=-2,01  +  [  9.  6,6 1.3,46 +(3. 15,47— 4.6)  4,86.0,9]  ^£~=  5,57 
F4=  -  0,23  +  [16.33,53. 3;27  +  (1.50      -  5.5)  11,47.0,9]  T5~^-  =  6,27 

F5=      1,69  + [25.  100  .3,06-  (1.49      —6.4)45      .0,9]  — J?^  -  ==  7,12 

Sämmtliche  hier  erhaltenen  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder 
müssen,  soweit  nicht  kleine  Abweichungen  durch  Interpolationen  der  p 
und  Vernachlässigung  von  Deciinalen  bedingt  sind,  genau  mit  den 
für  bewegte  Kadiastzüge  berechneten  übereinstimmen. 

Beispiel  72.  Parabelträger  einfachen  Systems  mit  Gegen- 
diagonalen. 

Den  in  Beispiel  54 — 56  behandelten  Parabelträger  für  den  Fall 
zu  berechnen,  dass  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstandsfähig  sind. 

Wir  verfahren  nach  der  Anleitung  am  Schlüsse  des  §  52.  Die 
Formberechnung  und  die  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein 
bleiben  wie  in  Beispiel  54.  Es  sind  in  sämmtlichen  Feldern  Gegen- 
diagonalen nöthig.     Längen  derselben: 

,//=  Jz  =  3,84      d3'=  dA  =  4,24      rf/  —  T/32  +  3,22  =  4,39  m. 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  säuimtlicher  Diagonalen  sind  gleich 
Null.  Im  Folgenden  drücken  wir  alle  Beanspruchungen  in  Tonnen  aus. 
Gleichmassig  vertheilte  bewegte  Last.  Die  Grenzwerthe  der 
Gurtungskräfte  und  Stützenreactionen  sind  in  Beispiel  54  gegeben. 
Für  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und 
Gegendiagonalen  hat  man 


(1) 

7)           n     P^  j                 n' 

n      pl  j, 

woraus : 

D2  =  7,64              Z)8  =  8,86 

DA=    9,79 

1 

2)2'=  8,86               Zy=  9,79 

D/=  10,13. 

20 


308 


Vierter  Abschnitt.  —  B.  72. 


Die   negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen   unter  Voraus* 
setzung  oben  liegender  X-Gurtung  sind 

(m  —  1)  (n  —  m  —  1)*  pl 


(2) 


Vm  =  g,l  — 


(n  —  m)  n  —  m  +  *     2  ' 
wonach  sich  in  Beispiel  54  ergaben: 

Vx  =  1,59  V2  =  -  0,62  Vz  =  -  1,91, 

und  weiter  folgen: 

V4  =  -  2,28       Vb  =  -  1,73       F6 0,30       F7  =  1,59. 

Die  vier  ersten  dieser  V  bilden  also  die  wirklichen  negativen  Grenz* 
beanspruchungen  der  Verticalen,  wie  wir  nach  Aufgabe  38  von  vorn- 
herein wissen  konnten.  Positive  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 
nach  §  53,  13) 

Vm  =  g,k  +pk  =  1,59  +  2,77  .  3  =  9,90. 

Säinmtliche  berechnete  Grenz  wert  he  der  Stabkräfte  sind  in  Fig.  125 
bei  ihren  Stäben  eingeschrieben. 

Bewegte  Radlastzüge.  Die  Grenzwertbe  der  Gurtungskräfte  und 
Stützenreactionen  sind  in  Beispiel  55  bestimmt.  Mit  Rücksicht  auf 
die  dort  berechneten  Diagonalenbeanspruchungen  hat  man  die  oberen 
Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen: 

D,=    8,67 


D;—  10,55  gg  =  12,24 


Z)8  —  10,19 
Z)4  =  11,35 


Z>3'=  12,45  £g=  13,75 
D4'=  12,54  g  =11,80. 


Für  die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  unter  Voraus- 
setzung oben  liegender  X-Gurtung  in  beiden  anliegenden  Feldern  hat 
man  wie  in  Beispiel  55 


(3) 


Vm=9,X---^^P(l-a), 


vi 


ro+l 


woraus  sich  dort  fanden: 


Vx  =  1,59 


V%  =  -  1,06 


Vz  =  —  2,69 . 


Da  für 

V  =  €  = 


m 


hm  ~~  '*m— 1 


m  =      4 
-  =     16 


15 
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so  folgen  weiter: 
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r*  -  l>m  ~  iötw  -  - 3>72 

V6  -  1,59  -  ^£  =  -  3,60 
F,  -  1,59  _  *Jig?  _-  1,60 

F«  -  ^  -  xri  -     ^ 

und  die  -wirklichen  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  V erticalen  sind : 

Ft  — 1,50       Ff  — -1,60       F8 3,60       F4  —  —  3,72, 

während   die   positiven   Grenzbeanspruchungen   nach   §  53,  16)   mit 
möglichst  grossem  Ku  (wie  für  Vx  in  Beispiel  55) 

Fm  =  g9X  +  KU=  1,59  +  6  +  2.6^  +  4^  =  15,06. 

Die   berechneten  Grenz werthe  der  Stabkräfte    sind   in  Fig.  126   bei 
ihren  Stäben  eingeschrieben. 

Lastäquivalente.  Die  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  und  Stützen- 
reactionen  sind  in  Beispiel  56  gegeben.  Auf  Grund  der  dort  berech- 
neten D  hat  man  die  Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen 
und  Gegendiagonalen: 

D%=    8,65  Da'=  10,55  g  =12,24 

D3=  10,17  D9' =  12,46  ^g  =  13,76 

D4  _  11,35  D;  =  12,54  g  -  11,81. 

Für  die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  unter  Voraus- 
setzung oben  liegender  X-Gurtung  hat  man  wie  in  Beispiel  56 

(4)  Vm  -g.l-±  ^l  (n-m-  1)^,, 

woraus  dort  bestimmt  wurden: 

Vx  =  1,59  T% 1,06  F,  =  -  2,69, 

und  weiter  folgen: 

Vt  =  1,59  -  -8^-  4,21  -  -  3,73 

75  -  1,59  -  ±±±  5,19  =  -  3,60 

V9  -  1,59  -  -i£^-  6,80 1,60 

F'  -  ^  -  ^rf  °°  =       1'59' 
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Die  wirklichen  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticaleo 
sind  also: 

Vx  =  1,59      V% 1,60      F8  —  -  3,60      F4 3,73 , 

während  die  positiven  Grenzbeanspruchungen  nach  §  53,  13)  mit  dem- 
jenigen p}  welches  dem  max  Mx  eines  Trägers  der  Spannweite  21 
bei  der  Trägermitte  entspricht  (Beispiel  8), 

Vm  =  g,k+pX=  1,59  +  4,49  .  3  =  15,06. 

Sämmtliche  hier  berechnete  Grenzbeanspruchungen  müssen  genau 
mit  den  oben  für  bewegte  Radlastzüge  erhaltenen  übereinstimmen. 

Beispiel  78.  Paulisoher  Segmentträger  einfachen  Systems  mit 
Gegendiagonalen. 

Den  in  Beispiel  62—64  behandelten  Paulischen  Segmentträger 
für  den  Fall  zu  berechnen,  dass  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  wider- 
standsfähig sind. 

Wir  verfahren  nach  der  Anleitung  am  Schlüsse  des  §  52.  Mit 
Rücksicht  auf  die  in  den  Beispielen  62 — 64  berechneten  Diagonalen- 
beanspruchungen sind  in  sämmtlichen  Feldern  Gegendiagonalen  nothig. 
Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  aller  Diagonalen  sind  gleich  Null. 
Für  die  Beanspruchungen  der  Verticalen  durch  Eigengewicht  allein 
unter  Voraussetzung  oben  liegender  X-Gurtung  bleibt  die  in  Beispiel 
62  verwendete  Formel 

(1)  ©TO  =  2,025  m  (2  +  ^=-5)  —  19,575 

gültig.  Im  Folgenden  sind  die  Beanspruchungen  in  Tonnen  aus- 
gedrückt. 

Gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last.  Die  Trägerform,  Bean- 
spruchungen durch  Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen  sind  in  Beispiel  62  bestimmt.  Längen  der  Gegen- 
diagonalen : 

a;  —  <?3  =  6,07         rf3'  =  d4  =  6,87 

rf/  =  db  =  7,35        dr;  =  V4F  +  6,005*  —  7,50  m . 

Auf  Grund  der  in  Beispiel  62  berechneten  D  folgen  die  oberen 
Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen: 

A-  19,62  ZV-    6>09^I5  =    7>21 

D,  -  17,68  ZV  =  10,21  gg  =  11,56 
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Dt  —  18,12  D;  =  12,77  gg  =  13>66 

D6  -  17,85  D5'  =  15,05  gj  =  15,36 . 

Bei  oben  liegender  X- Gurtung  hätte  man 
für  m=    5  6  7  8  9: 

v  =  «  =  v~A —  —  32,11     —  31,11     —  8,29     -  3,67     —  1,52, 

und  damit  nach  1): 

»5  =  2;24    856  =  3,17     «B7  =  3,64    $B8  =  4,00    ©9  =  4,88. 

Die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  unter  Voraus- 
setzung oben  liegender  X-Gurtung  in  beiden  anliegenden  Feldern  sind 

wie  in  Beispiel  62 

(9\  V    —  ö*  (y  —  w)  (n  —  w  -  l)a  pl 

W  Ym  ~  *m  (n  -  1)  v  +  m         ~2"> 

wonach  sich  dort  fanden: 

V,  —  2,70      V%  —  --  4,73      F3  =  —  6,22      F4  =  -  7,07, 
und  weiter  folgen: 

F6  =  2,24  -  ^-^  5,917  =  -  6,49 

F«  -  3'17  -  iW?"  5'917 4'04 

F7  =  3,64  -  15^61 4  5,917  -  -  1,71 

F8  =  4,00  -  ig^l  5,917  =       1,24 

F,  =  4,88  -  10'1 268  °'  5,917  =       4,88 , 

sodass  vorstehende  Ft  bis  F6  die  wirklichen  negativen  Grenzbean- 
spruchungen der  Verticalen  sind.  Positive  Grenzbeanspruchungen 
nach  §  53,  2)  4) 

(3)    Fm=ÜBm  +  [»(«•  +  1)  (*  -  v  -  1)1» 

+  ((w-2m-l)d-(w-f-l)(n-W»-l))(i/-w)g]2y(d_1wt_1), 

unter  8  den  Werth  von  «  fttr  das  Feld  t»  +  1  verstanden.  Wir  er- 
halten: 

Pj  =  1,38  +  [2.3. 1,15  .  2,63 

+  (5  .  4,67  -3.7)  0,52  .  0,9]    2>622,261>67    -  11,68 
F,  =  1,68  +  [3.4.  3,62  . 2,63 

+  (3  .  9,29  -4.6)  1,67  . 0,9]        '-'^    -  12,62 
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F4  =  1,86  +  [4.5.  21,82  .  2,63 

+  (1 .  32,11  -  5 . 5)  5,29 . 0,9]  —^^  -  -  12,38 
F5  =  2,24  +  [5.6.  64,22  .  2,63 

-(1.31,11-6.4)27,11 .0,9]  ¥27l8,;637lT  -  11,44. 

V1  kann  zwar  ebenfalls  nach  3)  bestimmt  werden,  muss  sich  aber 
wie  in  Beispiel  62  ergeben  (§  53).  Die  berechneten  Grenzbean- 
spruchungen sind  in  Fig.  127  bei  ihren  Stäben  eingeschrieben. 

Bewegte  Radlastzüge.  Die  Trägerform,  Beanspruchungen  durch 
Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  bleiben 
wie  in  Beispiel  63  bestimmt.     Längen  der  Gegendiagonalen: 

d^  =  Äj  =  6,09        rf8  =  dA  =  6,88 

^  =  dh  =  7,41        d6'  =  yW^GfiW*  =  7,50  m . 
Mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  63  berechneten  D  sind  die  oberen 
Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen: 


D„  =  23,91 

ZV=    7,11$?-.  8,38 

D3  =  19,05 

ZV  =  12,20  £g  =  13,78 

Di  =  17,90 

*  ~  15>01  m  "  16'17 

D5  =  20,95 

ZV  =  14,91  £g=  15,09. 

Unter  Voraussetzung  oben  liegender  X-  Gurtung  in  den  Feldern  m 

und  m  +  1  ist 

für  m=   5  6  7  8  9: 

v  „  €  _  _-? 52,19     -  51,19     -  7,71     -  3,73     —  1,64, 


womit  aus  1): 

S6  =  1,64      SB6  =  3,78      »7  -=  3,26      3*8  =  4,14      89  =  5,76 . 

Die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  im  gleichen  Falle 
sind  wie  in  Beispiel  63 


n 


(4)  F._B,._^L5^p(i_a)f 

wonach  sich  dort  ergaben: 

Vx  =  2,70      V2  =  —  6,97      F3  =  -  7,?6      F4  =  -  7,12, 
und  weiter  folgen: 


EinfluBs  der  Gegendiagonalen.  313 

V  —  1  64  —  -7—  ' -°  =  -  9  01 

V  —  3  78  —  57'19  '  816  =  —  4  06 
^6   —  V»  5lfl9.46    —         4>U0 

F7  -  3,26  -  '{ff  ;  ^  -  -  3,95 
F  =  4  14  —  11,71  '  6Ql-  =  —  007 
F  —  5  76  10'64  '  °     —       5  76 

^9  —  <V°  1,64.46      —  °' '°  " 

Es  sind  also  vorstehende  Vx  bis  Vb  die  wirklichen  negativen  Grenz- 
beanspruchungen der  Verticalen.  Die  positiven  Grenzbeanspruchungen 
ergeben  sich  nach  §  53,  2)  5)  mit  Zug  II  von  0  bis  Verticale  w», 
Vorderrad  0  bei  m, 


m 


(5)       Fm  =  8ra  +  p--?,^^2'Pa  +  ((n-2m-l)<y 

0 

-  («,+  1)  (»-»-  D)  (»  -  M) *J]  --(j-^-l55 

nur  Vx  bleibt  wie  in  Beispiel  63  bestimmt.     Wir  erhalten  mit  den 
aus  Beispiel  6   entnommenen   oder   wie   in   Beispiel  42  berechneten 

Werthen  der  ^  : 

F2=0,80+[-^.9-170+(5.  4,73-3.7)  0,64.2,02ö]  ^-^  -  9,06 
Fs~l,57+[-^8-316+(3.  8,71  4.6)  1,73. 2,02ö]  --^  —  -10,83 
F4=2,21+[i^530+(l  .52,19-5.5)  4,7 1.2,025]-^^-=  13,75 
F6=l,64+[^776-(1.51,19-6.4)47,19.2,025]627iy,-5T;is=  6,80. 

Die  berechneten  Grenzbeanspruchungen  sind  in  Fig.  128  bei  ihren 
Stäben  eingetragen. 

Lastäquivalente.  Bezüglich  der  Trägerform ,  Beanspruchungen 
durch  Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
gilt  das  in  Beispiel  64  Gesagte.  Demnach  sind  die  Längen  der 
Gegendiagonalen  wie  oben  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
angegeben.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen 
und  Gegendiagonalen  folgen  mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  64 
berechneten  D: 
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D,  =  20,29  ZV  =    8,88  ^  =  10,51 

Z>,  =  18,53  D,'  =  12,57  gj  =  14,23 

A  =  19,32  D/  *=  14,14  £g  -  15,13 

DB  =  18,92  D6'  —  16,61  £g  =  16,95 . 

Für  die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Yerticalen  unter 
Voraussetzung  oben  liegender  X-  Gurtung  hat  man  wie  in  Bei- 
spiel 64 

(6)  rM-Km-±9-9?-(n-m-lYp., 
wonach  sich  dort  ergaben: 

Vt  =  2,70      Vt  =  —  4,42      Va  =  -  6,95      F4  =  -  7,94 , 

und  mit  den  oben  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  berech- 
neten v,  8$  weiter  folgen: 

Vb  =  2,24  -  0,225  ||^f  16  .  3,27  =  -  7,69 
V6  =  3,17  -  0,225  j£4r  9  •  3,46  =  —  5,19 
F,  =  3,64  —  0,225  -^    4  .  4,21  =  -  3,35 

V8  -  4,00  --  0,225  -"£'    1  . 5,94 0,25 

K  =  4,88  —  0,225  ^  0» .  oo    =       4,88 . 

■>  '  >  1,62  ' 

Vorstehende  V1  bis  V6  sind  also  die  wirklichen  negativen  Grenz- 
beanspruchungen der  Verticalen.  Für  die  positiven  Grenzbeanspruch- 
ungen hat  man  nach  §  53,  2)  mit  A.  37,  1) 

(7)  Vm  =  »„  +  [»■  (8  -  v  -  l)Pe  +  ((n  -2m-  l)d 

-  (m  +  1)  (n  -  m  -  1))  (»  -  m)g]  --^-J—-^ , 

worin  #,  das  Lastaquivalent  zur  Berechnung  des  neg  max  Vx  eines 
durch  Zug  II  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  bei  x  =  c  =  mX. 
Wir  erhalten  mit  den  aus  der  Tabelle  des  Beispiels  9  entnommenen 
Werthen  von  pc : 

V%  =  1,38  +  [  4  .    0,86  .  4,21 

+  (5.    4,67-3.7)   0,52.0,9]-^!^-=    9,72 
Va  =  1,68  +  [  9  .    5,13  .  3,46 

+  (3.    9,29-4.6)    1,67 . 0,9]  -j^f^-  -  15,08 
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V±  =  1,86  +  [16  .  15,32  .  3,27 

+  (1 .  32,11  -5.5)    5,29 . 0,9j  —^^  =    9,32 
F5  =  2,24  +  [25  .  53,64  .3,06 

-  (1 .  31,1 1-6.4)  27,11 .  0,9]  ä^-n^n  -    9,63 . 

Vx  bleibt  wie  in  Beispiel  64  bestimmt.  Hinsichtlich  der  Abweichung 
der  hier  erhaltenen  Resultate  von  den  für  bewegte  Kadiastzüge  ge- 
fundenen gilt  das  am  Schlüsse  des  Beispiels  64  Gesagte.  Bei 
gleicher  Trägerform  würden  die  Resultate  genau  überstimmen. 

Beispiel  74.  Faulisoher  Linsenträger  einfachen  Systems  mit 
Gegendiagonalen. 

Den  in  Beispiel  65—67  behandelten  Paulischen  Linsenträger  für 
den  Fall  zu  berechnen,  dass  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  wider- 
standsfähig sind. 

Wir  verfahren  wieder  nach  der  Anleitung  am  Schlüsse  des  §  52. 
Mit  Rücksicht  auf  die  in  den  Beispielen  65 — 67  berechneten  Diago- 
nalenbeanspruchungen sind  in  sämmtlichen  Feldern  Gegendiagonalen 
nöthig,  welche  gleiche  Längen  wie  die  entsprechenden  Hauptdiago- 
nalen haben.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  aller  Diagonalen 
sind  gleich  Null.  Für  die  Beanspruchungen  der  Verticalen  durch 
Eigengewicht  allein  unter  Voraussetzung  oben  liegender  X- Gurtung 
bleibt  die  in  Beispiel  65  verwendete  Formel 

(1)  SBm  =  2,025  m  (2  +  ^=-^)  —  19,575 

gültig.  Alle  Beanspruchungen  im  Folgenden  sind  in  Tonnen  aus- 
gedrückt. 

Oleichmässig  vertheilte  bewegte  Last.  Die  Trägerform,  Bean- 
spruchungen durch  Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungskräfte  sind  in  Beispiel  65  bestimmt.  Auf  Grund  der 
dort  berechneten  D  hat  man  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Hauptdiagonalen  und  Gegendiagonalen : 

D%  =  13,63      Z)8  =  15,58      Z>4  =  16,55      Z)5  =  16,97 

ZV  =  1 1,1 1       Z)3'  =13,15      D;  =  15,09      D6'  =  16,25 . 

Unter  Voraussetzung  oben   liegender  X-Gurtung  in  den  Feldern 
m  und  m  +  1  ist 
für  m=  5  6  7  8  9: 

v  =  -, —7 =  00    —12,56     —5,43     —2,74     —1,14, 
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und  damit  nach  1) 

©6  —  0,68    JB6  =  0,86    8S7  =  0,95    SB8  =  1,00    89  =  0,89 . 

Die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  im  gleichen  Falle 
sind  wie  in  Beispiel  65 


(2)  rm  -  8m  - 


(v  —  m)  (n  —  m  —  1)*  p  X 


(n  —  1)  v  +  m         2  ' 
wonach  sich  dort  fanden: 

Vx  =  -  4,25      V%  -■=  -  7,70     Fs  =  —  9,48      F4  «  -  10,34, 

und  weiter  folgen: 

F6  =  0,68  -  -  *;^6  -  5,917  =  -  9,84 

Ve  ••=  0,86  -  -*H~-  5,917  =  -  8,38 

V7  =  0,95  -    12^87  4  5,917 6,08 

K8  -,  1,00  -  -^J---  5,917  -  -  3,57 

F9  =  0,89  -  10'1U26  °*  5,917  =       0,89 , 

sodass  vorstehende  V,  bis  V5  die  wirklichen  negativen  Grenzbean- 
spruchungen der  Verticalen  sind.  Die  positiven  Grenzbeansprnch- 
ungen  gibt  §  53,  2)  4) 

(3)  Vm  =  8m  +  [w(w  +  1)  («J  -  v  -  l)p 

+  ((H_2m-l)a-(m+l)(ii-m-l))(»-m)p]i^^iriri5, 

worin  tf  den  Werth  von  s  für  das  Feld  m  +  1  bezeichnet.  Wir 
erhalten : 

F,  =  0,46  +  [1.2.  0,18  .  2,63 

+  (7  .    2,32  -2.8)  0,14  .  0,9]  Tf*'">v  =  6,50 

Y%  =  0,35  +  [2.3. 0,59  .  2,63 

+  (5  .    4,33  -3.7)  0,74  .  0,9]  -MJ"1>r  =  6,36 

V3  =  0,41  +  [3.4. 1,86  .  2,63 

+  (3  .    8,29  -4.6)  2,43  . 0,9]  -~\^r  =  6,26 
F4  =  0,48  +  [4.5.  13,35  .  2,63 

+  (1  .  26,91  -5.5)  8,56  .  0,9]  ft  ^^  =  6,34 


F.  —  0,68  +  [5  .  6  .  oo  .  2,63 


2,26 


-(1.25,91-6.4)   oo   .  0,9]  -^^j-  -  6,83. 
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Die  berechneten  Grenzbeanspruchungen  sind  in  Fig.  129  bei  ihren 
Stäben  eingeschrieben. 

Bewegte  Radlastzüge.  Die  Trägerform,  Beanspruchungen  durch 
Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  bleiben 
wie  in  Beispiel  66  bestimmt.  Auf  Grund  der  dort  berechneten  D 
sind  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen  und  Ge- 
gendiagonalen: 

D%  =  16,99      D3  =  17,44      Z>4  =  16,46      D5  —  19,91 
B;  =  12,55      IV  =  14,96      Dl  =  17,22      7)ß'  —  16,12 . 

Unter  Voraussetzung  oben  liegender  X-Gurtung  in  den  Feldern 
m  und  m  +  1  hat  man 

für  m=  5  6  7  8  9: 

OL 

v  =  ;- \ —  =  oo    —  13,01     —  5,39     —  2,81     —  1,16 , 

und  damit  nach  1): 

86  =  0,68     SB6  =  0,99     SB7  =  0,89     S88  =  1,30     9S9  =  1,16 . 

Für  die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  im  gleichen 
Falle  gilt  wie  in  Beispiel  66 

n 

(4)  ^-«•-'rr^1-8)' 

m+1 

wonach  sich  dort  ergaben: 

Vx  =  -  5,44     V2  =  -  9,18      F8  —  —  10,24      F4  =  -  11,55, 
und  weiter  folgen : 

F*  =  °'68  -  -trnr  -  ~  n>10 

F  =  O  QQ 19,01 .  316 q  „_ 

^i  —  UJJJ  13,01.46  —  ^' 

V»  ~  l>™  ~  l^g  -  -   4,86 
*  -  M6  -  -£££  -        1,16. 

Vorstehende  Werthe  Vx  bis  Vh  bilden  also  die  wirklichen  negativen 
Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen.  Für  die  positiven  Grenzbean- 
spruchungen hat  man  nach  §  53,  2)  5)  mit  Zug  II  von  0  bis  Verti- 
cale  m7  Vorderrad  O  bei  m, 
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m 


(5)       rm  =  »M  4-  [— -J— -  ^Pa  +  ((n  -  2«  -  1) 

0 

-  (m  +  1)  («  -  m  -  D)  (,  -  «)Ö]__1__. 
Wir  erhalten  mit  den  aus  Beispiel  6  entnommenen  oder  wie  in  Bei- 
spiel 42  berechneten  ^  : 

^=0,68  +  [4» 60,4+ (7.  2,38-2.8)0,16.2,025] -q—j—  7,86 

F,=0,99  +  [°^-170+(5.  4,42-3.7)0,81.2,025]^^-^- =  7,22 

F3  =  0,89  +  [^-  316  +  (3 .  7,92  -4.6)  2,39 . 2,02ö]  -^^  -  5,92 

F4=l,30  +  [^530  +  (1.37,51-5.5)9,01.2,025]r301-*3-2-=8,36 

F,-l,16  +  [-g-776-(1.36,51-G.4)  oo  .2,025]-  -^—5,81  . 
F,   ergibt   sich    noch    ungünstiger,    wenn  in   5)    an    Stelle   von 

m 

X,  Pa  entsprechend  §  53,  6)  mit  Zug  I  von  0  bis  Verticale  m  +  1, 
o 

Rad  0  bei  w,  gesetzt  wird 

1  2 

^Pa+  ^P(2k  —  a)  =  6(4,5  +  3,2)  +  6  .  3,2  +  4  .  2  —  73,4, 

o  1 

nämlich  Vx  =  9,35.     Die  berechneten  Grenzbeanspruchungen  sind  in 
Fig.  130  bei  ihren  Stäben  eingeschrieben. 

Lastäquivalente.  Bezüglich  der  Trägerform,  Beanspruchungen 
durch  Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
gilt  das  in  Beispiel  67  Gesagte.  Mit  Bücksicht  auf  die  dort  berech- 
neten D  sind  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Hauptdiagonalen 
und  Gegendiagonalen: 

Dt  =  14,28      D9  =  16,47       Z>4  =  17,64      Db  =  18,06 

ZV  —  14,06      ZV  =  12,32      Z)/  =  16,40      Z)5'  —  17,81 . 

Für  die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  unter 
Voraussetzung  oben  liegender  X-Gurtung  in  beiden  anliegenden  Fel- 
dern hat  man  wie  in  Beispiel  67 

(6)  Vm  =  S8m  -  ^  -~-^  (n-m-  l)»p„ 

wonach  sich  dort  fanden: 

Vx  =  -  4,54      V2  =  —  8,29      Vs  =  —  10,39      F4  =  -  11,25 , 
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and  mit  den  oben  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  berech- 
neten v,  83  weiter  ergeben: 

F6  =  0,68  —  0,225  -j^-16  .  3,27 11,09 

Ve  =  0,86  —  0,225  J|^  9  .  3,46  =  -  9,49 
F7  —  0,95  —  0,225  ^  4  . 4,21  —  -  7,72 
Vs  —  1,00  -  0,225  y^~    1 .  5,94  =  -    4,24 

F9  =  0,89  -  0,225  y£  0* .   oo    =         0,89 . 

Vorstehende  V\  bis  F6  sind  also  die  wirklichen  negativen  Grenz- 
beansprnchungen  der  Verticalen.  Für  die  positiven  Grenzbeanspruch- 
ungen hat  man  nach  §  53,  2)  mit  A.  37,  1) 

(7)     Fm  —  S3m  +  [m'iS  -v  —  l)i>0  +  ((n  -  2m  -  1)* 

-  (m  +  1)(h  -m-\))(v  —  m)g]  iv{ä^m_iy 

worin  pc  das  Lastäquivalent  zur  Berechnung  des  neg  max  Vx  eines 
durch  Zug  II  direct  befahrenen  voll  wandigen  Trägers  bei  x  =  c=^mi. 
bedeutet.  Wir  erhalten  mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  8  ge- 
gebene Tabelle  der  pe: 

F,  —  0,46  +  [1  .  0,18  .  5,94 

.+  (7  .    2,32  -2.8)  0,14  .  0,9]  ~^w  =  7,24 

Vt  =  0,35  +  [2  .  0,59  .  4,21 

+  (5.    4,33  -3.7)  0,74  .  0,9]       2'26       -  6,75 

«  >         •      I 

V3  =  0,41  -f-  [9  . 1,86  .  3,46 

+  (3  .    8,29  -4.6)  2,43  .  0,9]  -— >~§  =  6,19 
Vi  =  0,48  +  [16  .  13,35  .  3,27 

+  (1  •  26,91  -5.5)  8,56  .  0,9]  ^^  -  6,31 


V&  =  0,68  +  [25 .  oo .  3,06 


2,25 


-  (1 .  25,91  -6.4)   oo   .  0,9]  -^f  ~f  =  6,19. 

Wie  bei  Berechnung  mit  bewegten  Radlastzügen  durch  Zug  I 
ein  grösserer  positiver  Grenzwerth  von  Vx  als  durch  Zug  II  erreicht 
werden  konnte,  so  gilt  das  Gleiche  für  die  betreffenden  Lastäqui- 
valente.    Wir  erhalten   zufolge  Aufgabe  37  nach  3)  mit  demjenigen 
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p9  welches  dem  max  Mx  in  der  Mitte  eines  durch  Zug  I  direct  be- 
fahrenen Trägers  der  Spannweite  2A  entspricht  (Beispiel  8), 

Vx  =  0,46  +[1.2.  0,18  .  3,62 

+  (7  .  2,32  -  2  .  8)  0, 14  .  0,9]  ~>~-  =  8,68 . 

Bezüglich  der  Abweichung  der  hier  berechneten  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Füllungsglieder  von  den  für  bewegte  Radlastzüge  erhal- 
tenen ist  auf  das  am  Schlüsse  des  Beispiels  64  Gesagte  .zu  ver- 
weisen. 

Aufgabe  88.  Verticalen  mit  anschliessenden  Gegendiagonalen 
beim  Parabelträger. 

Es  soll  festgestellt  werden,  ob  beim  parabolischen  Segmentträger 
und  parabolischen  Linsenträger  mit  oben  liegender  X-Gurtung  und 
unten  liegender  Fahrbahn  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
die  negative  Grenzbeanspruchung  einer  Verticale  m  der  ersten  Träger- 
hälfte numerisch  grösser  ist  als  diejenige  der  Verticale  n  —  m  der 
zweiten  Trägerhälfte. 

Segmentträger.  Bei  horizontaler  Z-Gurtung  und  auf  die  Knoten- 
punkte derselben  wirkender  Fahrbahnlast  ist  nach  §  42,  5)  mit  co  =  1 
und  §  41,  7)  die  negative  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  m 

V  n   2  —  (m  """  1)  (n  ~~  m  -~  1)'  ?1 

Vm=y*A  (rl  —  m)n  —  m  +  l     2  > 

und  diejenige  der  Verticale  n  —  m 

V         —nl  —  (n  ~  m  ~~  X)  (m  ~~  ^'  P  l 
vn-m—y»A  «n  —  n  +"  m  +  1       2  ' 

Da  hiernach 

v        __  v 2(ro  —  1)  (n  —  m  —  1)  (n  —  2m)        pl 

Vn-m—   Vm         (wn  —  n  +  w  +  1)  (n*  —  nm  —  m  +  1)    2  > 

und  dieser  Werth  für  2m^w  positiv  ist,  so  sind  die  negativen 
Grenzbeanspruchungen  der  ersten  Trägerhälfte  grösser  wie  die  der 
zweiten. 

Linsenträger.  Bei  oben  liegender  X  -  Gurtung  und  auf  die 
Knotenpunkte  des  Untergurts  wirkender  Fahrbahnlast  ist  nach  §  42,  5) 
mit  0  =  0  und  §  41,  8)  die  negative  Grenzbeanspruchung  der  Ver- 
ticale m 

v    9~  —  üx  ,  w(n  —  m  —  1)*  pX 

Vm  ~~  ""  ~2~       ~  \n  —  m)n  —  m    2~  ' 

und  diejenige  der  Verticale  n  —  m 
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v  9,  -  9X      _  jn  -m)(m  —  1)*  p  X 

*-m  2  wn  —  n  +  m       2  ' 

Es  folgt  daraus 

y        y    [n(ro  —  1)  (n  —  2m)  +  (n  -^2)m*]  (n  —  2m)  jpjl 

welchen  Werth  man  wieder  für  2m  <  n  als  positiv  erkennt,   sodass 
der  oben  gezogene  Schluss  auch  hier  gilt. 

In  beiden  betrachteten  Fällen  genügt  es  also  bei  Berechnung 
für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  die  negativen  Grenzbean- 
spruchungen der  ersten  Trägerhälfte  einschliesslich  eventuell  der  mitt- 
leren Verticale  (bei  gerader  Felderzahl)  nach  den  Formeln  für  oben 
liegende  X-Gurtung  zu  berechnen  (§  52).  Dasselbe  hat  sich  in  §  50 
für  den  Parallelträger  ergeben  und  gleiche  Feststellungen  lassen  sich 
für  andre  Fälle  vornehmen. 
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V.  Abschnitt. 
Continuirliche  Gelenkträger. 

Beispiel  75.  Continuirlioher  Gelenkträger  (Daohbinder)  ein- 
fachen Systems  mit  Vertioalen  und  beliebigen  Gurtungsformen. 

Die  Dachbinder  einer  Halle  sollen  als  continuirliche  Gelenkträger 
nach  der  Andeutung  in  Fig.  131  construirt  werden  (von  den  4  Ge- 
lenken in  der  Mittelöffnung  und  über  den  Endstützen  ist  ein  belie- 
biges horizontal  verschiebbar  anzuordnen).  Spannweite  der  Mittel- 
öffnung 12  .  4  =  48  m,  der  beiden  äussern  Oeffnungen  5  .  4  =  20  m. 
Die  gekrümmten  Gurtungen  sind  Kreisbogen  eingeschrieben ,  deren 
Scheitel  10  und  14  m  über  dem  Untergurt  der  äussern  Oeffnungen 
liegen.  Feste  Last  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,5  tn,  Belastung 
durch  Wind-  und  Schneedruck  p  =  0,55  tn.  Von  der  festen  Last 
sind  0,4  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts  und  0,1  tn  auf  die- 
jenigen des  Untergurts  zu  rechnen.  Die  bewegte  Last  soll  beliebige 
Theile  der  Dachfläche  treffen  können.  Es  sind  die  Grenzwerthe  der 
Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  berechnen. 

Das  Trägerstück  zwischen  den  beiden  mittleren  Gelenken  ist  ein 
einfacher  Balkenträger,  dessen  vollständige  Berechnung  Beispiel  38 
enthält.  Da  der  ganze  Träger  zur  Mitte  symmetrisch  ist,  so  haben 
wir  hier  nur  die  Berechnung  des  ersten  Trägerstücks  vom  linken 
Endauflager  bis  zum  ersten  Zwischengelenke  durchzuführen  (Fig.  132). 
Beim  Ansätze  der  Formeln  für  die  Beanspruchungen  beachten  wir, 
dass  g,  p,  A  für  alle  Oeffnungen  gleich  gross  vorausgesetzt  sind.  Im 
Folgenden  bedeuten  r  =  qX,  t  =  rk  die  Abstände  der  Zwischen- 
gelenke von  der  Yerticalen  durch  die  erste  Zwischenstütze.  Alle 
Beanspruchungen  sind  in  Tonnen,  alle  Längen  in  Metern  aus- 
gedrückt. 

Formberechnung.  Nach  §  17,  37)  hat  man  die  Gleichung  eines 
Kreisbogens  der  horizontalen  Sehnenlänge  l  und  des  Pfeiles  f,  wenn 
der  Ursprung  der  Ooordinaten  an  einem  Sehnenende  liegt, 
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(1)  y (£_£)  +  |/(£_4)-+.(,-,). 

Mit  2  =  48,  f=  14  folgt  daraus  die  Gleichung  des  steileren  Gur- 
tungsbogens  hinsichtlich  eines  Coordinatensystems,  dessen  Ursprung 
im  zweiten  Auflager  liegt, 

y  =  _  13,5714  +  1/184,1829  +  x  (48  —  x) . 

Für  x  =»  8  wird  y  =  8,8826 ,  sodass  die  Scheitel  der  beiden  Kreis- 
bogen um  14  —  8,8826  =  5,1174  und  1,1174  über  den  Zwischen- 
gelenken liegen,  wie  dies  in  Beispiel  38  der  dortigen  Formberech- 
nung zu  Grunde  gelegt  wurde.  Weiter  erhält  man  für  x  =  4  die 
Ordinate  y  =  5,407. 

Da  nach  §  17,  36)  der  Durchmesser  eines  Kreisbogens   von  be- 
liebigen l,  f, 

(2)  *-f+rr 

so  hat  man  für  den  Pfeil  f  des  flacheren  Gurtungsbogens 

'-VlM  +  r^-^?,    f- 8,742, 

wonach  10  —  8,742  =  1,258  die  Länge  der  Verticalen  über  den  End- 
auflagern ist.  Die  Gleichung  des  flacheren  Gurtungsbogens  hinsicht- 
lich eines  Coordinatensystems  mit  dem  Ursprünge  an  seinem  Ende 
links  folgt  aus  1)  mit  4  —  88,  /"=  8,742, 

y  =  —  106,359  +  j/H312  +  s(88  _  x) , 

und  in  Hinsicht  eines  Coordinatensystems  mit  dem  Ursprünge  im 
Endauflager  links 

l  =  y  +  1,258  —  -  105,101  +  j/ll312  +  s(88  -  x) . 
Wir  erhalten  nun  in  der  ersten  Oeffnung 
für  ro=0  12  34  5: 

^  =  ^  =  1,258   2,826   4,225   5,462   6,542   7,470 

x»  =  yj*  +Jhm  -  Äm_02  =  4,296   4,238   4,187   4,143   4,106 

4,193   4,898   5,818   6,770   7,668 

1,80     3,02     4,42     6,06     8,05, 

und  in  der  zweiten  Oeffnung 

für  m=    0  1  2: 

Em  =     7,470  8,258  8,883 

jm—    0  5,407  8,883 

21* 


Va»  +  (hm  -  h^y  = 

(4  =  VX'+T*^  = 

m 
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für 


m=         0 


2: 


"*m  ÖS  Em  Jm  — 


Xm  =  /AM-  (Em  —  Em-l)*  = 
*m  =  l/A*~+  Tim"—  Sm^ö*  = 


*»  —  V^+  (6-1   -  im)2  = 


Ä.»  —  Äm     , 
m  m— l 


7,470        2,851  0 

4,077  4,049 

6,726  5,299 

4,501  4,049 

-0,62 


v  = 


m 


=   —  1,67     —  1,06 


0 


0. 


«m    »    dm         &m— 1    '     önt-{-l 

Eigengewicht  allein.  Nach  §  60,  16)  21)  gelten  für  die  Bean- 
spruchungen durch  Eigengewicht  allein  in  der  ersten  Oeffnung  fol- 
gende Gleichungen: 


3E»  =  -  m  (n  -  m  -  £)  £^-, 
3m  =  (m  -  1)  («  +  1  -  m  -  -•?) 


(3) 


*m     ffl 


*m-l    2  ' 


2)m=  —  (2m  —  n  -  1  +  m  - 


—  III      .^    *    —  Wl 


-) 

n/ 


<*-    ^X 


m 


*m-l   *  ' 


SB 


m 


(2 


m  —  n 


+  „  ?  z*  +  •jzl»  • 


n/   2 


Wir  erhalten  daraus  mit  n  =  5,   X  =  4,   £m  =  4,   p  =  2,   t  «  10, 
#  =  0,5,  gx  —  0,4,  ^  =  0,1  und 


px 


-  — *• 

IM  ' 


2 


1, 


die  Beanspruchungen  der  Gurtungsstabe: 


'"      -  —  0,6 


x,  =  —  i .  o 


4,80 


0 


3, 


2,83 

&  =       2.1^=    2,01      3, 


0.1 


1,26 


£,=       3.2 
3E4  =       4.3 


4,22 

4,19 
5,46 

4,14 
6,54 


l-°m  = 


0 
0 


&- 


4,60      3,  =  -2.1j^  =  -l,90 
7,60      34  =  -3.2^=-4,40 

.-7,34, 


5.4^=11,00      & 4.8^ 


5.46 

i 
54 


und  die  Beanspruchungen  der  Füllungsglieder: 
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0 


7,20 


40 


»,--3,6+  ^«=0, 


V'  \      *^   1,80/1,86 

1  V  ~   3,02  /  2,88  ' 

Vi-       \      U+  4,42/4,22  d'°4 

D f     2+^^ 497 

*>«  —       \       *-f-   6,06/5,46  4'y' 

J>  — (     4_|_1«MZ=_647 

**  V      *  +  8,05/6,64  °'4' 

Für  die  zweite  Oeffnung  sind  nach  §  60,  19)  die  Beanspruchungen 
durch  Eigengewicht  allein  wie  folgt  ausgedruckt: 


».= 


84- 


°^  +  ^4?  =  3'04 

2'4  +  W  =  4'42' 


(4) 


X 


JE. -(*-•.)(*-..)£§, 


3« (.9  +  1  -  «0  (*  +  1 

S>«  =  (e  +  *  +  1  - 

SB* (?  +  r  -  2m  +  -* 

Diese  Gleichungen  liefern: 


\    Zm    gl 

~mH 2' 

nm—l    £ 


/   2 


^  =  1-9^8 -=12,88 


'8 


0.8 


2,85 

4,05 
0 


81  -  -  2  .  10 


6,73 

7,47 

5,30 
2,86 


—  18,02 

—  16,74 


«„= 


12'6  +  W  =  ~  °'62 


ast  —  io,6  +  4-- 9 


06 


-   2,11. 


Für  Xg,  2>g  erhält  man  wie  ersichtlich  unbestimmte  Ausdrücke,  doch 
ergibt  die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in 
Anwendung  auf  Knotenpunkt  1  des  Obergurts  die  ganze  Beanspruch- 
ung des  Obergurtstabs  2  bei  jeder  Belastung 

sodass  die  Beanspruchung  für  Eigengewicht  allein 

£,  =  12,88^  =  12,79. 

Bezeichnet  l  die  Spannweite  der  äusseren  Oeffnungen,  so  hat 
man  für  die  vom  Eigengewicht  allein  erzeugte  Beaction  der  Anfangs- 
stütze nach  §  58,  21),  mit  la  —  ra  =  ta  =  0,  lx  —  l} 
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(6)  »  -  (p  _  r*)  £ , 

und  diejenige  der  ersten  Zwischenstütze  nach  §  58,  20),  mit  la  =  l, 

(7)  »'-C  +  OÖ  +  OÄ, 
wonach  im  vorliegenden  Falle 

SR  —  (400  -  8  .  40)  5£  =  1 ,        9t'  —  28  .  60  JJ  =  21 . 

Nach  §  16  setzen  die  Gleichungen  für  Vm,  3Sm  voraus,  dass  sich 
zu  beiden  Seiten  der  Verticale  m  Felder  gleicher  Länge  X  mit  Dia- 
gonalen gleicher  Stellung  befinden  (in  beiden  Feldern  die  X- Gurtung 
oben  oder  in  beiden  die  Z-Gurtung  oben),  sie  gelten  also  zwar  für 
Vx  der  Mittelöffhung ,  da  man  sich  die  Diagonale  im  zweiten  Felde 
derselben  mit  dem  Obergurtstab  zusammenfallend  denken  kann,  nicht 
aber  für  V0  der  ersten  Oeffnung.  Für  diese  Beanspruchung  hat  man 
bei  jeder  Belastung,  wenn  Jß  die  Reaction  der  Anfangsstütze  be- 
deutet, 

(8)  ü+F0--i«7,  =  0, 

also  wenn  nur  das  Eigengewicht  wirkt, 

8S0  =  —  1  +  2  .  0,1  =  —  0,8 . 

Die  Verticale  über  der  ersten  Zwischenstütze  ist  deshalb  aus  den 
Verhältnissen  der  zweiten  Oeffnung  (und  nicht  der  ersten)  zu  be- 
rechnen, weil  ein  dieselbe  treffender  Verticalschnitt  durch  die 
X-Gurtung  des  vorhergehenden  und  die  Z- Gurtung  des  nachfolgenden 
Feldes  rechts  der  Stütze  vorbeigeht  (Fig.  133).  Bei  untenliegender 
X-Gurtung  wäre  das  Gegentheil  der  Fall  gewesen. 

Grenzwerthe.  Für  die  erste  Oeffnung  sind  nach  §  61,  12)— -14) 
die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen: 


(9) 


1 

Xm  =  £m  —  m(n  —  tri)  r~  — , 

m 

Xm  —  ä^  +  m^-y, 

Zm  -  Ä.  +  (»-  1)  (»-»  +  l)ir-Y> 

(10) 


und  nach  §  61,  12)  16)  19)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungs- 
glieder: 
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(11) 


Bm  =  S)m  + 


(c  — m)(g  — l)(n  — m)'     <*, 


m-l 


2   ' 


n  _  ^       r(*  —  m +  w)  (m  — *)'  i  *  —  m  QT1 


+  m 


2  ' 


m — 1 


(12) 


i  V    =Vk    —  (»  —  m)  (v  —  1)  (n  —  m)*  pl 


y    __  m      i    f(v  —  »»  +  n)  (m  -1)»    ,    v  ^ro  prn  pX 
rOT  —  Om  -r  L  (n—  l)tr_- n  +  m       '       "v       nJ    2  ' 

Diese  Gleichungen  liefern  die  Grenzbeanspruchungen  des  Obergurts 

X,=     0     -1.4^1,1 6,68 

X,=    2,01-2. 3jgl,l--    4,62 
*,-    4,60-3.2^1,1  =  -    0,46   ^ 
X4=    7,60-4.  lgjU-         4,81 
X5=  11,00 -5.0  £11  1,1-       11,00, 


JT,- 
*,= 

X.- 

x4  = 


0  +I^g4,4 
2,01  +  2  Jg  4,4 
4,60  +  3  g  4,4 
7,60  +  4*^4,4 
11,00 +  5  £11 4,4 


6,68 
10,85 
14,72 
18,74 
23,10; 


die  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts: 


Zx 


0      +0.5^1,1 


0 


z,- 

0      +1 

■ 4  2,83  M  - 

6,22 

zs  = 

-  1,90  +  2 

• 3  4,t2  M  - 

4,36 

z4  = 

-  4,40  +  3 

•  2  6,46  1'1  — 

0,44 

z6  = 

-  7,34  +  4 

■l^iM  = 

-  4,65, 
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Z,=       0      -0ji-64,4=         0 

Z*=       °      "^a4'4 6>22 

Z3 1 ,90  -  2  ^  4,4  -»  -  10,48 

Z4  =  -4,40-  3^-6  4,4 14,07 

Z&  =  -  7,34  -  4  ^  4,4  =  -  18,10; 
die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

_),=       o      +  -g^  °'8  • 16  •  4'19  1 1  -       519 

1  ~      3,20  .  1,80  .  1,26      1»1  °>ly 

A  -  -  ^  +  -'^-^„Ai-  ',1 "  -  0,59 
A  -  -  3,64  +  TJS3S3S-  M  -  -  Ml 

D    =  _  4  97  4- _2'06  •  6.°6  .  6,77      ii  _o7 

7) 647  4-  8'06  •  7,05  .  0  ■  7,67 

_*,  =        b,47  +  _----____  1,1 6>47  > 

_),__       o      -Ä   0  +  ^4)M_n  =  _    650 

1  \8,20         ~  1,80  */  1,26  1»1  D'OU 

D,  __  _  2,32  -  (Jg.   l  +  M?4)l^ll_=-    616 

2  '  \9,08  '    3,02     /  2,83     >     —  D>10 

D3  =  ___  3,64  -  T6'42-   4  +  ^4)5_5ll--    807 

3  >"  \15,68    *  ^  4,42  V  4,22  i?1 b>Vi 

*— <,«-(_;•  + g«)  g  V  —  1*» 
A  -  ~  M»  -  _5  «•  +  g  4)  lg  W  -  -  .3,55, 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

% 

V>  -  °'40  -  $7lg!  16  .1,1 1,56 

.  r>  -  *>74  -  IStSS  9  • ,»1  -   m» 

F3  =  3'04-J&H   4-M=      3,73 
V*  =  ^-ltkm    ^M-       4,34, 
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^~0,40  +  (^0  +  ^4)  1,1-2,36 
F*  =  M4  +  (^|  1  +  ig  4)  1,1  =  3,96 
^  =  3'04  +  (^4  +  ^4)l,l  =  6,26 

^  =  4.42  +  (^9  +  ^4)1'1-8'92' 

In    der   zweiten    Oeffhung   hat    man   nach   §  61,  9)  die  oberen 
Grenzbeansprucbungen  der  Gurtungen 


(13) 


'm 


während  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  für  Eigengewicht  allein 
eintreten.  Wir  erhalten  mit  q  :  g  -=  1,05  :  0,5  =  2,1  die  oberen  Grenz- 
werthe: 

Xx  —  27,05  Zx  —  —  37,84 

X2  =  26,86  Z2  =  - 35,15. 

Für  die  Diagonale  1  liegt  m  —  b  zwischen  m  und  q}  sodass  nach 
§  61,  3)  die  Grenzbeanspruchungen 


(14) 


das  heisst 


Dm 

D, 


®.  +  (1  —  «) 


d_   px 


m 


hm-l    2 


'm 


s> 


m 


(m  —  a  -  p)  (r  +  £  -  m) 


<*-      j>A 


m 


m — 1 


4,60 


A  -  -  2,13  +  1,62  g£  1,1  -  -  1,06 

A  -  -  2,13  -  0,38  .  8,38  -££;£  -  -  5,53. 

Da  für  die  Verticale  0  der  Werth  m  —  v  zwischen  m  und  q  liegt, 
so  sind  deren  Grenzbeanspruchungen  nach  §  61,  5) 


(15) 


m 


«.-(l-»)£, 


8 


P* 


Vm  —  S5m  +  (m  —  v  —  9)  (t  +  v  —  m)8(r, 

und  da  für  die  Verticale  1  jene  Bedingung  nicht  erfüllt  ist,  so  hat 
man  für  sie  nach  §  61,  7) 

(16)     7m  =  Sw-(g  +  *  +  l-2i»  +  (9~W),(T~W))Y'    Fn~SBm. 
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Diese  Gleichungen  liefern: 

V0 0,62  -  2,67  .  1,1  =  —  3,56 

Vt  =  0,40  -  (ll  -  \-0l)  1,1  =  -  2,36, 

V0 0,62  +  0,33  .  8,33  ^  =  1,19 

.    ^=2$,  '     =0,40. 

Wenn  l  die  Spannweite  der  äussern  Oeffnungen  bezeichnet^  daun 
folgen  aus  §  58,  17)  mit  la  =  ra  =  ta  =  0,  lx  =  l  die  Grenzreactionen 
der  Anfangsstutze 

(17)  *-«+{*,  B-«-jjP,- 

und  nach  §  58,  16)  mit  lb  =  rb  =  tb  =  0,  Za  =  /  die  Grenzreactionen 
der  ersten  Zwischenstütze 

(18)  H_«'  +  (l  +  r)(/  +  Of,-f «',     Ä'-«'. 
Wir  erhalten  danach 

R  =  i  +  io  .  0,55  =  6,5      R  =  1  —  J-^g  0,55 0,83 

#  =  2,1.21  =  44,1  JT=21. 

Schliesslich  ergibt  8)  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticale  0  in 
der  ersten  Oeffnung 

V0  =  —  6,5  +  2  .  0,1 6,3        V0  —  SB0 0,8. 

Damit  sind  alle  verlangten  Grenzwerthe  bestimmt.     Dieselben  wurden 
in  Fig.  134  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen. 

Bemerkungen.  Da  die  Verticalreactionen  über  den  Endstützen 
negativ  werden  können,  so  sind  die  Trägerenden  daselbst  zu  ver- 
ankern. Die  Verankerungen  müssen  dem  Zuge  von  0,82  widerstehen. 
Eine  Verankerung  würde  vermieden  für 

S-<P-rO£-Ül>£0, 
das  heisst  auch  für 


(ti-^^p- 


Den  schiefen  Winddruck  hätten  wir  für  das  Trägerstück  zwischen 
den  beiden  mittleren  Gelenken  ganz  wie  in  den  Beispielen  58,-57 
und  für  die  übrigen  Theile  des  Trägers  in  analoger  Weise  mittelst 
der  Formeln  §  60,  1)— 4)  und  A.  4,  1) — 3)  berechnen  können. 

Angenommen  es  habe  sich  um  einen  Träger  mit  zwei  Oeflhungen 
gehandelt,  der  im  Uebrigen  ganz  dem  oben  behandelten  Träger  (von 
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der  Anfangsstütze  bis  zum  zweiten  Zwischengelenke)  entsprochen 
hätte,  dann  würde  an  der  obigen  Berechnung  absolut  Nichts  zu 
ändern  gewesen  sein.  Die  Reaction  V  der  Endstütze  wäre  wie  in 
Beispiel  38  bestimmt. 

Beispiel  76.  Continuirliohe  Gelenkträger  einfachen  Systems 
mit  Vertioalen  und  parallelen  Gurtungen.  Berechnung  für  gleioh- 
mässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  mit  drei  Oeffnungen  sollen  continuirliche  Ge- 
lenkträger der  Spannweiten  24  m,  36  m,  24  m  mit  Verticalen  und 
parallelen  Gurtungen  zur  Verwendung  kommen.  Gewünschte  Träger- 
höhe h  =  4  m,  Feldlänge  durchgehends  A  =  3  m.  Die  Zwischen- 
gelenke liegen  in  der  mittleren  Oeffnung  am  Untergurte ,  um  6  m 
von  den  nächsten  Auflagern  entfernt.  Eigengewicht  per  laufenden 
Meter  Träger  g  =  0,73  tn ,  Verkehrslast  p  =  2,77  tn.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  0,53  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,2  tn  auf  die  Knotenpunkte 
des  Untergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenre- 
actionen  festzustellen  (Fig.  135). 

Wir  wollen  die  Stellungen  der  Diagonalen  so  wählen,  dass  die- 
selben bei  Belastung  durch  Eigengewicht  allein  gezogen  werden. 
Das  Trägerstück  zwischen  den  beiden  mittleren  Gelenken  wirkt  als 
einfacher  Balkenträger,  seine  Berechnung  ist  in  Beispiel  44  durch- 
geführt. Da  der  ganze  Träger  zur  Mitte  symmetrisch  ist,  so  bleibt 
hier  nur  das  erste  Trägerstück  von  der  Anfangsstütze  bis  zum  ersten 
Zwischengelenke  zu  berechnen  (Fig.  136).  Im  Folgenden  bezeichnen 
r  =  qX,  t  =  xX  die  Abstände  der  Zwischengelenke  vom  zweiten  Auf- 
lager und  l  die  Spannweite  der  äussern  Oeffiiungen.  Alle  Bean- 
spruchungen sind  in  Tonnen,  alle  Längen  in  Metern  ausgedrückt. 

Eigengewicht  allein.  Die  vom  Eigengewichte  allein  erzeugten 
Stützenreactionen  sind  für  die  Anfangsstütze  nach  §  58,  21),  mit 
Za  =  ra==«a  =  0,  lx  =  1, 

(1)  9t  =  (P-r*)|j, 

und  für  die  erste  Zwischenstütze  nach  §  58,  20),  mit  k  —  r»  =  tb  =  0, 

(2)  «'-(J  +  r)(l  +  0£. 
Wir  erhalten  aus  diesen  Gleichungen 

m  —  (24*  -  6  .  30)  ^  —  6,02        SR'  =  30 .  54  ^  —  24,64 . 
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Für  die  Stäbe  der   ersten  Oeffnung  hat  man  nach  §  63,  6)  mit 
§  60,  21)  die  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein 

3im  =  +  m  (n  —  m  —  ^)  *£ fl^, 


(3) 


®»  =  ±  (n  +  1  -  2m  -  $ 


gld 
2h  : 


worin  die  oberen  Vorzeichen  oben  liegender  X-Gurtung,  die  unteren 
unten  liegender  X-Gurtung  entsprechen.  Im  vorliegenden  Falle  sind 
11  =  8,  q  =  2,  r  =  10,  X  —  3,  Ä  =  4,  d  =  5,  g  =  0,73,  und  da  hier- 
nach S)m  bei  oben  liegender  X-Gurtung  vom  vierten  Felde  an  negativ 
würde,  so  sind  die  drei  ersten  Felder  mit  oben  liegender,  die  fünf 
letzten  mit  unten  liegender  X-Gurtung  anzuordnen.  Es  folgen  dann 
aus  3)  für  m  —  1  bis  m  =  3,  mit  gx  =  0,53,  g9  =  0,2 , 

X,„ 0,821  m  (5,5  -  m)  =  -  &M-i  1 

S)m  =  1,369  (6,5  —  2m), 
»„=- 1,095  (5,95  —  2m), 

und  von  m  =  4  bis  m  =  8,  mit  gx  =  0,2,  (7,  =  0,53 , 

£,„  =  0,821  m  (5,5  —  m) , 

2)„4  =  _  1,369  (6,5  —  2  m), 

SBm  =  1,095  (5,05  —  2m) . 
Die  Gleichungen  für  Vmi  3Sm  setzen  voraus,  dass  sich  zu  beiden 
Seiten  der  Verticale  m  Felder  gleicher  Länge  k  mit  Diagonalen 
gleicher  Stellung  befinden,  sie  gelten  also  nicht  für  V0)  Vy  Indessen 
liefern  die  Gleichgewichtsbedingungen  für  die  Knotenpunkte  0  des 
Untergurts  und  3  des  Obergurts  bei  jeder  Belastung 

(4)  F0  +  B-0,2.  1,5  =  0,       Z0  =  0, 

(5)  F,  +  JKi-0,  Z4-X8  =  0, 

unter  K3  die  Belastung  des  letzterwähnten  Knotenpunkts  verstanden. 
Vorstehende  Gleichungen  ergeben  nun  folgende  Eigengewichtsbean- 
spruchungen der  ersten  Oeffnung: 


£,  =  —    3,69 

3!«== 

0 

$!«=    6,16 

»,  =  —  4,33 

£,  =  —    5,75 

02   = 

3,69 

®,  —    3,42 

SB,  —  -  2,14 

363  =  —    6,16 

03   " 

5,75 

<ß8  =    0,68 

$B3 i;59 

x,  —    4,93 

&- 

-6,16 

£>,=    2,05 

SB4 3,23 

3£5  =        2,05 

So   = 

-4,93 

S)5=    4,79 

<B5  _  -  5,42 

3E6 2,46 

8c  ^ 

-2,05 

®6  =    7,53 

SB6  =  -  7,61 

£, 8,62 

&  = 

2,46 

S)7  =  10,27 

3J7 9,80. 

36g  =  -    16,42 

äs  ™* 

8,62 

£8  =  13,01 
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Für  die  Stäbe  der  zweiten  Oeffnung  zwischen  0  und  r  gelten 
nach  §  63,  8)  bei  Belastung  durch  Eigengewicht  allein  die  Gleich- 
ungen : 


(6) 


%.  =  (ff  —  m)  (t  —  m)^, 
3« (p  +  1  -  m)  (r  +  1 


m>zh> 


$,»  =  (p  +  t  +  1  —  2m) 


gld 
2h  ' 


33 


m 


=  -(Q  +  t  +  9-*-Tg'-2m) 


2 


Ausnahmen  bilden  die  Verticalen  0  und  2,  für  welche  man  bei  jeder 
Belastung  hat 

(7)  F0 +  £'-0,2.3-0,  ^  +  ^2  =  0, 

unter  K%  die  Belastung  des  Knotenpunkts  2  im  Obergurt  verstanden. 
Wir  erhalten  aus  6)  7): 

3,  =  -  2  .  10  . 0,821  =  -  16,42 

3*  —  -  1 .    9  . 0,821  —  -    7,39 

»0  = 24,64  +  0,6  =  —  24,04 

SBi 10,45  . 1,095  =  -  11,44 

SB, 0,53  .1,5     =  —   0,80 . 

Grenzwerthe.     Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  nach 
§  58,  17)  für  die  Anfangsstütze,  mit  la  =  ra  =  ta  •=  0,  i,  =  l, 


£,  =  1 .  9  . 0,821  —  7,39 
£,  =  0.8. 0,821  =  0 
3),  —  11 .  1,369  =  15,06 
$>2  —    9  . 1,369  —  12,32 


(8) 


fl  =  9t  + 


l 


2 


R  =  m 


p,  Jt=*JK  —  \\p, 

und  nach  §  58,  16)  für  'die  erste  Zwischenstütze,  mit  lb  =  rb  —  tb  =  0, 
1.-1, 

(9)  B'-«'  +  (J  +  r)0  +  Of,-f«',    R' 

Es  folgen  hieraus,  mit  q  :  g  =  3,5  :  0,73  =  4,794 , 
H  =6,02+  12.2,77=    39,26, 


9t' . 


6,02  —  i^?  2,77  =  —  4,37, 


24 

R  —  4,794  .  24,64  —  118,12,        K  =  24,64  . 

Da  die  Reaction  R  negativ  werden  kann,  so  sind  die  Trägerenden 
mit  den  Endstützen  zu  verankern.  Die  Verankerungen  müssen  dem 
Zuge  von  4,37  tn  widerstehen  können. 

Für  die  erste  Oeffnung  hat  man  nach  §  64,  8)  9)  10)  die  Grenz- 
beanspruchungen der  Gurtungen  und  Diagonalen: 
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(10) 


Xm=  Xm  +  m(n  —  m)^j- 


2Ä 
iMQxPX*  y 


'm+1, 


(11) 


n    2h 

(n  —  in)*  pld 
n  —  1    ~2Ä~ 


jL/m        ^ffltLn-l    r  nJ   2Ä 


In  diesen  Gleichungen  gelten  von  m  =  1  bis  m  =  3  die  oberen  Vor- 
zeichen und  von  m  =  4  bis  m  =  8  die  unteren  Vorzeichen.  Die 
Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  1  und  2  sind  nach  §  64,  11): 

Irr    „o>  («  —  "O'l* 

r"»        ^  n—  1     2  ' 

und  diejenigen  der  Verticalen  4  bis  7  naeh  §  64,  12): 

(n  —  m—  1)*  pl 

2  > 


(13) 


V m  "~~~  'vm  "| 


n—  1 


k-«L-G£i+äV- 


Wir  erhalten  aus  vorstehenden  Gleichungen  und  4)  5)  die  Grenzbe- 
anspruchungen der  Gurtungen: 


x,  =  - 

xs  =  - 
x4  = 

x,  =  - 


3,69  —  1.7.  3,116 25,50 Z% 

5,75  -  2  .  6  .  3,116  —  -  43,14  = Z% 

6,16  -  3  .  5  .  3,116 52,90  =      Z4 

4,93  +  4 .  4  .  3,116  —  ,     54,79 Z& 

2,05  +  5.3.  3,116  =*       48,79  —  —  Ze 

2,46  +  6  . 2  .  3,116  =       34,93 Z7 

8,62  +  7  . 1  .  3,116  =       13,19  «=  -  Z8 


X, 16,42  +  8.0.  3,116 16,42, 


x2  =  - 
x,= 

x6  =  - 


3,69  +  1 .  7,791  =        4,10 Z% 

5,75  +  2  .  7,791  —        9,83  —  -  Zs 
6,16  +  3  .  7,791  =       17,21  =       Z4 

4,93  —  4  .  7,791  =  —  26,23 Z6 

2,05  —  5  .  7,791 36,90  —  —  Z6 

2,46  —  6  .  7,791  =  —  49,21  —  —  Z% 
8,62  -  7  .  7,791  —  -  63,16  —  -  Z8 


X,  =»  -  16,42  -  8  .  7,791  =  -  78,74; 
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die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

Dtn=  6,16  +  49.0,742=  42,52 
A=  3,42  +  36.0,742=  30,13 
D3  =  0,68  +  25.0,742=  19,23 
DA  —  2,05  -  16  . 0,742  =  —  9,82 
X>5  =  4,79  —  9  .  0,742  =  -  1,89 
D6  =  7,53  -  4 .  0,742  =  4,56 
D7  =  10,27  —  1 .  0,742  =  9,53 
Z)8  =  13,01  —    0  .  0,742  =       13,01 , 

D,  =    6,16  —  17,5  .  0.742  —  —    6,82 

Dt  =    3,42  —  18,5  .  0,742 10,31 

Dt  _  0,68  -  21,5 . 0,742  =  -  15,27 
D4  =  2,05  +  26,5  . 0,742  =  21,71 
D6  =  4,79  +  33,5.0,742=  29,65 
Ds=  7,53  +  42,5.0,742  =  39,07 
D7  —  10,27  +  53,5  .  0,742  =  49,97 
D8  =  13,01  +  66,5  .  0,742  =  62,35 , 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 

F0  =  —  39,26       +         0,30    =  -  38,96 

F, 4,33       —  49  .  0,594 33,44 

V%  =  —    2,14       —  36  .  0,594 23,52 

Va  =  -*•  0,53  .  3  —  2,77  . 3  =  -  9,90 
F4  =  —  3,23  +  9.0,594=  2,12 
V6  =  —  5,42  +  4  .  0,594  =  -  3,04 
Ve  =  —  7,61  +  1 . 0,594  =  -  7,02 
V7  =  —    9,80       +    0  .  0,594  =  -    9,80, 

K0=       4,37  +  0,30  =         4,67 

F,  =  —  4,33  +  17,5  .  0,594  =  6,07 
F2  =  —  2,14  +  18,5  .  0,594  =  8,85 
F8=       SB,  =-    1,59 

F4  =  _  3,23  —  33,5  .  0,594 23,13 

V6  =  —  5,42  —  42,5 . 0,594  =  —  30,67 

F6 7,61  —  53,5  .  0,594  =  -  39,39 

F7 9,80  —  66,5 . 0,594  =  —  49,30 . 
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Für  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  und  Dia- 
gonalen in  der  zweiten  Oeffhung  von  0  bis  r  hat  man  nach  §  64,  6) 

(14)  Xm  =  -— ■  3E»,  ,  Zm  =  —  3m  ,  Dm  =  —  S)m5 

wir  erhalten ,  mit  q  :  g  =  4,794 

Xt  -»  35,43  Zx 78,74  Dx  —  72,20 

X*  =    0  Z8  =  —  35,43  D%  =  59,06. 

Die  obere  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  1  ist  nach  §  60,  4)  durch 
(15)  F»-8«-fo  +  *+l-2»)«£ 

bestimmt,  sodass 

Yx  —  -  11,44  —  11 .  4,155  =  —  57,15, 

während  aus  7)  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 
0  und  2 

V0  —  —  118,12  +  0,6  =  -  117,52      V2  =  -  3,5  .  1,5  =  -  4,45. 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  aller  Stäbe  der  zweiten  Oeffhung 
zwischen  0  und  r  treten  für  Eigengewicht  allein  ein.  Es  sind  also 
nun  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe  bestimmt.  Ueber  Anwendung 
von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe  Beispiel  80. 

Beispiel  77.  Contümirlioher  Gelenkträger  einfachen  Systems 
mit  Verticalen  und  parallelen  Gnrtnngen,  Berechnung  für  bewegte 
Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Badlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Stabkräfte  und 
Stützenreactionen  bleiben  wie  im  vorigen  Beispiele  bestimmt.  Wie 
dort  mögen  l  die  Spannweite  der  äussern  Oeffnungen  und  r,  t  die 
Abstände  der  Zwischengelenke  vom  zweiten  Auflager  bezeichnen. 

Die  Grenzreactionen  der  Anfangsstütze  ergeben  sich  nach  §  59, 
26)  27)  mit  la  =  0,  lt  =  l  hei  Belastung  der  ersten  Oeffhung  durch 
Zug  H  (Fig.  22) ,  Vorderrad  0  bei  0, 

i 

(1)  B-»  +  {2pd"»)i 

1       0 

und  bei  Belastung  der  zweiten  Oeffhung  durch  Zug  I  (Fig.  23  u.  24), 
Rad  O  bei  r, 
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r  t 

(2)  B  -  K  -  y  [£>  +  T=-r2*<l  ~  «)]  • 

0  r 

Für  die  obere  Grenzreaction  der  ersten  Zwischenstütze  hat  man  nach 
§  59,  23)  mit  la  =  lf  lb  =  0  bei  Belastung  der  zwei  ersten  Oeffnun- 
gen  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  r, 

i  r  t 

(3)  7?=«'+  -)-2p«+  -1  L2p('+  °)  +  rir^C-0)]» 

0  0  r 

während  die  untere  Grenzreaction  dieser  Stütze  für  Eigengewicht 
allein  eintritt.  Die  Summenausdrücke  in  vorstehenden  wie  in  den 
folgenden  Gleichungen  lassen  sich  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6  ent- 
nehmen oder  wie  in  den  Beispielen  27,  42  berechnen.  Im  letzteren 
Falle  drücken  sich  aus: 

R  =    6,02  +  -^  [6  (24  +  22,7  +  21,4  +  13  +  11,7  +  10,4  +  2  +  0,7) 

+  4  (20,2  +  9,2)  +  5  (17,2  +  6,2)]  =  42,27  tn, 

R  -    6,02  _  1  [6(6  +  4,7)  +  4  .  3,5  +  5  .  0,5] 

-  24  ^  24  t6  (22'7  +  18>7  +  17'4  +  lß>1  +  7'7  +  G'4  +  5>X) 

+  4(14,9 +  3,9) +  5(11,9 +  0,9)] 
=  -  4,67  tn  (—  3,69), 

K=  24,64  +  ~  [6  (30  +  28,7  +  20,3  +  19  +  17,7  +  9,3  +  8  +  6,7) 

+  4(27,5+16,5  +  5,5)  +  5(24,5+13,5  +  2,5)] 

+  2Ä4  t6  (22>7  +  18'7  +  17>4  +  16>l  +  7>7  +  6'4  +  M) 

+  4  (14,9 +  3,9) +  5  (11,9 +  0,9)] 

=  -  112,91  tn  (—  112,10), 

#=  ffi'  =  24,64  tn. 

Die  Ansätze  entsprechen  der  ersten  Richtung  des  Zuges  I,  die  der 
zweiten  Richtung  entsprechenden  Werthe  sind  in  Klammern  beigefügt. 
Da  die  Reactionen  der  Endstützen  negativ  werden  können,  so  sind 
die  Träger  enden  mit  Letzteren  zu  verankern.  Die  Verankerungen 
haben  einen  Maximalzug  von  4,67  tn  auszuhalten. 

Wird  für  Belastung  der  Mittelöffnung  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  r, 
gesetzt 


r 


(4)  N'-2Pa  +  *  -~r2P(-t  ~  «) 

Ü  0 
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so  drhält  man  die  Grenzbeanspruchungen  der  ersten  Oeffnung  nach 
§  65,  14) -21)  wie  folgt. 

Belastung" der  ersten  Oeffnung  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  v*=*mXy 

V  I 

(5)  Xm  -  3Em  +  [(*»  -  m)2Fa  +  m2p(l  ~  «)]  i  -  -  ^-+t » 

0  « 

zweiter  Grenzwerth 

(6)  Xm  =  3Em  +  wÄ  N'=  —  Z,n+i ; 

Belastung  der  ersten  Oeffnung  von  v  bis  /  durch  Zug  II,  Vorderrad  0 

bei  v  =  mXy 

i 

Belastung  der  ersten  Oeffnung  von  0  bis  c  durch  Zug  II,  Vorderrad  0 
bei  c  =  (m  —  1)4, 

c 

(8)  Dm^^m  +  flt(N'+^Pa); 

0 

Belastung  der  ersten  Oeffnung  von  v  bis  l  durch  Zug  II,  Vorderrad  0 
für  die  Verticalen  1  und  2  bei  t?  =  mA,  für  die  Verticalen  4  bis  7  bei 
v  =  (m  +  1)A, 

(9)  Fm  =  ®m  +  }2'i>(i-a); 


« 


Belastung  der  ersten  Oeffnung  von  0  bis  c  durch  Zug  II,  Vorderrad  O 
für  die  Verticalen  1  und  2  bei  c  =  (w  —  1)  A,  für  die  Verticalen  4 
bis  7  bei  c  =  ml, 

c 

(io)  fto  =  »m  +  { (jy  +^  J?«)  • 

0 

Für  die  Gurtungen  und  Diagonalen  gelten  die  oberen  Vorzeichen  von 
m  =  1  bis  3,  die  unteren  von  m  =  4  bis  8,  für  die  Verticalen  die 
oberen  von  m  =  1  bis  2,  die  unteren  von  w  =  4  bis  7.  Die  Stab- 
kräfte V0,  VB}  ZQ,  Z±  sind  durch  B.  76,  4)  5)  bestimmt.  Die  Summen- 
ausdrücke in  vorstehenden  Gleichungen  können  wieder  berechnet  oder 
aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6  entnommen  werden.  Auf  beide  Arten 
erhält  man  mit  der  ersten  und  zweiten  Richtung  des  Zuges  I  bezw. 

2T—  80,7  +  *  704  =  257, 


24 

6 
24 


N'=  32,4  +  -6-  808  =  234, 
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und  folgende  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  in  Tonnen: 
Xl 3,69 -^ 


Xt 5,75  -i 


X3 6,16- 


82 

1 

32 


X4  -        4,93  +  ± 


X*  = 


82 

2,05  +  ± 

Xe 2,46  +  i 

X, 8,62+^ 

l 


X, 16,42  +  ; 


32 


(7. 30,2  +  1.535)  =  - 27,02  =  — Z, 
(6 .  80,7  +  2 .  383)  =  —  44,82  —  -  Z, 

(5.145+3.271) 54,22=      Z< 

(4.226  +  4.173)=  54,81  =  -Z6 
(3.271  +5.145)  = 
(2 .  383  +  6 .  80,7)  =  36,61  —  -Z, 
(1.535  +  7.30,2)=  14,71  =  -Z8 
(0.704  +  8.   0   ) 16,42 


50,11  =  -Z( 


6 


-  25,61) 

—  42,45) 

—  52,75) 
54,81) 
48,67) 
34,24) 
13,50) 

-  1M2), 


Xt  =  -    3,69  +  ^3^=         4,34  = 


'2 


X2=-    5,76 +  m^-       10,31  =  -Z, 
Xs  =  -    6,16  +  ^3f-7  = 


17,93  =       Z4 


X4  =         4,93  -  ^J67- 27,19 Z6 

X6  =         2,05  -  6-  -f 7  =  -  38,10  =-Z6 


X,--    2,46- 
X,  =  -    8,62  - 


32 

6  .267 
32" 

7_._257 

~82~ 


=  —  50,65 Z7 


64,84 Z. 


8 


X8 16,42  —  -g-f7 80,67. 

Die  in  Klammer  beigesetzten  Werthe  hätten  sich  mit  der  nicht  ver- 
wendeten Zugrichtung  ergeben,  für  m  =  1  bis  4  mit  der  zweiten, 
für  m  =  5  bis  8  mit  der  ersten.  Weiter  erhalten  wir  in  Tonnen  die 
Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

Dt  =    6,16  +  g|  =  42,20         A  =  6,16  -  -i^.  =  _   7,23 


19,2 

A=    3,42  +  ^  =  31,02 


Ä 


3,42 -267+f'6  =  - 11,56 


19.2 


382 


/?3-    0,68 +  £"-20, 


58 


n  HAQ  257  +  93,4  1      „ 

D3  =  0,68 -9-      =  —  17,57 

22* 
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A=    2,05  -  ig  =  -  11,34  D4=    2,05  +  ^-^=24,29 

A=    4,79-lg=-    4,66  A=    4,79  +  ^^  =  31,56 

B«-    7'53-8^=         2>67  A=    7,53  +  ™£p  -  40,81 

A  =  10,27  -|^=         8,68  A  =  10,27  +  ~~l~  =  51,26 

D8  =  13,01  -  ^  =       13,01  2>8  =  13,01  +  ^612  =  62,44, 

und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen: 


r.- 

-42,27+   0,3   =- 

41,97 

Ft  = 

-    4,33--^-=- 

33,16 

F2  = 

—    214—    630   — 

41*           24     — 

24,22 

n  = 

-    1,59  -  13,47  =  - 

15,06 

n  = 

<V3           24     - 

3,85 

n  = 

_    542  _  l3'4 

1,53 

F.- 

-    7,61 -Ä=- 

6,33 

T7  = 

-    9,80  --1 

9,80, 

^0  = 

4,67  +      0,3      = 

4,97 

7i-- 

-4,33+   2672f°-  = 

6,38 

F,-- 

_2,14  +  257+30>6  = 

9,84 

^3  = 

SB,                      =- 

-    1,59 

F4  =  - 

q  oo         267  +  257 
"  V               24         =  " 

-  24,65 

F, 

ein        267  +  882 

-5,42-       J      =  - 

-32,04 

F,-- 

-7,61-257  +  530-~ 

-40,40 

F7  =  - 

.9|80  _■«  +  «__ 

-  49,34 . 

Bei  Berechnung  des   negativen  Grenzwerths  von  V.  nach  B.  76,  5) 
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war  zu  beachten,  dass  die  grösste  von  der  Verkehrslast  herrührende 
Knotenpunktslast  ist 

ÜT  =  6  +  2  .  6^  +  4^  =  1 3,47 . 

Für  die  Stäbe  der  zweiten  Oeffnung,  soweit  sie  hier  noch  zu 
berechnen  sind,  treten  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  für  Eigen- 
gewicht allein  ein,  die  oberen  ergeben  sich  nach  §  65,  1) — 4)  wie  folgt: 

Belastung     der     zweiten    Oeffnung    durch    Zug    I,     Rad    0    bei    r, 

c  =  (m  —  1)A, 

r  t 

(11)     Zm=Qm-[^I\a-c)+Q-±^^l\t-a)]^ Xm.1} 

c  r 

Belastung    der   zweiten   Oeffnung  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  v  =  wA, 

c  =  (w—  1)A, 

v  r  t 

(12)  D„=S)B+[2i,(«-«)+^i,+i2'p(<-fl)lr*' 

C  VT 


v  r  t 


(13)     Vm  =  ^„-[^P{a-c)-]-k^P+-^-yP(t-a)]\ 


9     r 


Diese  Gleichungen  liefern  folgende  Grenzbeanspruchungen  in  Tonnen 
(die  in  Klammern  beigesetzten  Werthe  entsprechen  der  nicht  ver- 
wendeten Zugrichtung): 

Zt  =  —  16,42  -  (80,7  +  l  704)  -^  =  —  80,60  (-  75,02), 
Z%  —  7,39  —  (30,2  +  |-  704)  -J-  =  —  36,94  —  —  Xt  (—  35,19), 

Vt 11,44  -  i-  (6  . 1,7  +  4  . 0,5)  -  6  -  6  -  1  [6  (21,7 

+  20,4  +  19,1  +  10,7  +  9,4  +  8,1)  +  4  (17,9  +  6,9) 

+  5  (14,9  +  3,9)] 1 1,44  —  46,48  —  —  57,92  (-  51,44), 

Dt  =  15,06  +  46,48  -£■  =  73,16, 

D,  =  12,32  +  ±  (30,2  +  i-  704)  =  61,57, 

während  sich  nach  B.  76,  7)  die  oberen  Grenzwerthe  von  F0,  V%  er- 
geben 

F0 112,91  +  0,6  —  —  112,31, 

F, 0,80  -  |  (3  +  1,7  +  0,4) 10,82. 
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Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe  bestimmt,  doch  kann 
man,  wenn  man  will,  noch  Folgendes  berücksichtigen. 

Für  die  Diagonale  1  und  Verticale  1  der  ersten  Oeffnung  tritt 
die  erste  Grenzbeanspruchung,  wie  oben  ersichtlich,  ohne  Verkehrslast 
in  dieser  Oeffnung  l  ein  (wegen  z  =  c  =  0).  Nach  §  59  wird  danu 
voraussichtlich  die  zweite  Grenzbeanspruchung  etwas  ungünstiger  als 
oben  mit  Zug  II,  wenn  Zug  I  von  0  bis  l  mit  Rad  Ö  bei  v  =  X  die 
Oeffnung  belastet.  In  der  That  erhalten  wir  aus  den  nach  §  65, 12)  13) 
für  beliebige  Belastung  gültigen  Gleichungen 

A  -  ®i  +  [(«  -  i)2Fa  +2P« ~  a)  ~  N']fh> 


(14) 


0  o 

tr  l 


Vi = ®i  -  [(» -  v2Pa  +2,pe  -  °)  -  N']  t 

0  v 


mit  den  schon   für  Xt   verwendeten  ^j   im^  N'=  0 

A  -  6,16  +  7  •  *»  +  686  =  45,05, 
Vl  -  -  4,33  -  7  •  30?+-m  -  -  35,43  tn, 

gegen  oben  berechnete  42,20  und  — 33,16  tn.  —  Ebenso  tritt  für 
die  Diagonale  8  und  Verticale  7  der  ersten  Oeffnung  die  erste  Grenz- 
beanspruchung ohne  Verkehrslast  in  dieser  Oeffnung  ein  (wegen 
ss  =.  v  =  X).  Nach  §  59  wird  voraussichtlich  die  zweite  Grenzbean- 
spruchung etwas  ungünstiger  als  oben  mit  Zug  II,  wenn  Zug  I  von 
0  bis  l  mit  Rad  0  bei  c  =  (m  —  1)  X  die  Oeffnung  belastet.  Wir 
erhalten  aus  den  nach  §  65,  12)  13)  für  beliebige  Belastung  gültigen 
Gleichungen 

Dn     =  2>,     +[N'+^Pa  +  (n-l)^P(l-a)\Jh, 


(15) 


0  c 

c  l 


Fn-x  -  «_,  -  [N  +2 Po  +  0»  -  1)2 F(l  ~  a>]  7 


mit  den  schon  für  X7  verwendeten  ^.,  N', 

A  -  13,01  +  »I±™±I:S!  _  65,27, 

F,  —  9,80  -  26;  +  6326 +'7  • 30'2  -  -  51,61  tn, 

gegen   oben   berechnete  62,44  und  —  49,34  tn.     Ueber   Anwendung 
von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle  siehe  Beispiel  81. 
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Beispiel  78.  Continuirlioher  Gelenkträger  einfachen  Systems 
mit  Vertioalen.  Berechnung  für  gleiohmassig  vertheilte  bewegte  Last« 

Für  eine  Brücke  mit  drei  Oeffnungen  sollen  continuirliche  Gelenk- 
träger der  Spannweiten  24  m,  36  m,  24  m  nach  der  Anordnung 
Fig.  13T  zur  Verwendung  kommen.  Die  gekrümmte  Gurtung  des 
Mittelfeldes  ist  parabolisch,  in  Figur  eingeschriebene  Zahlen  bedeuten 
Dimensionen  in  Metern.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger 
g  =  0,73  tn,  Verkehrslast  p  =  2,77  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen 
0,53  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  durchgehenden  Horizontalgurts,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,2  tn  auf  diejenigen  des 
andern  Gurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen 
anzugeben. 

Die  Berechnung  des  einfachen  Balkenfachwerks  zwischen  den 
beiden  mittleren  Gelenken  ist  in  Beispiel  54  durchgeführt.  Die  Stab- 
kräfte der  äussern  Oeffnungen  sind  genau  wie  im  vorletzten  Beispiele 
bestimmt  und  Gleiches  gilt  von  den  Stützenreactionen,  welche  über- 
haupt nicht  von  der  Trägerform  abhängen.  Mit  Rücksicht  auf  die 
symmetrische  Anordnung  des  Trägers  haben  wir  also  nur  noch  die 
Grenzwerthe  der  Stabkräfte  zwischen  0  und  dem  ersten  Zwischen- 
gelenke der  zweiten  Oeffnung  zu  bestimmen  (Fig.  138). 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  60,  19),  abgesehen  von  V09  V2, 


(i) 


sc 

3im  =  (p  -  m)  (t  —  m)  —- 


m  gl 


h„    2 


m 


zm    gl 


3m (9  +  1  -  «0  (*  +  1  -  m)  h  , 

m—  1         s 

in— 1 

fßm [,  +  ,+  !  +  *T-4  -  2m  +  (i^Jl^>]^ 

worin  im  vorliegenden  Falle  q  =  2,  t  =  10,  A  —  3  =  xm}  g  =  0,73, 
9x  =  0,53,  g,  =  0,2  und 

für 

€  = 


V 


m  = 

1 

-  0,818 

—  1 

2: 

0 

0. 

hm  —  hm_l 

m 
hm+l  —  hm 
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Wir  erhalten  damit  in  Tonnen: 

Xx  =  l  .  9  ^  1,095  =  16,43  X2  =  0  .  8  -J-  1,095, 

3t  =  —  2  .  10  ^ 1,095  =  -  20,37 

32  =  -l.    9  -g- 1,095  =  -  19,16, 

8t (l0,45  —  ^)  1,095  =  —  1,59 . 

Für  3^,  2)2  entstehen  also  unbestimmte  Ausdrücke,  doch  liefern  die 
Gleichgewichtsbedingungen  für  den  Knotenpunkt  1  des  Obergurts  die 
Beanspruchungen  der  Verticale  1  und  des  Obergurtstabes  2  bei  jeder 
Belastung 

(2)  Vt  =  -Klt  ^-X,, 

unter  Ü^  die  Belastung  jenes  Knotenpunkts  verstanden.  Die  Eigen- 
gewichtsbeanspruchung der  Verticale  0  aber  ist  nach  B.  79,  6)  4) 

(3)  %o  =  -{n+Q  +  *-?^Q*)94  +  l9>- 

Aus  2)  3)  folgen: 

£2  =  £l==  16,43  tn, 

SS0  =  —  (20  —  ££  2  .  10)  1,095  +  3  .  0,2  =  -  11,99  tn. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  sind 
die  soeben  berechneten  Beanspruchungen  für  Eigengewicht  allein,  die 
oberen  Grenzwerthe  hat  man  nach  §  61,  9) 

also  wegen  q  :  g  =  3,5  :  0,73  =  4,794  in  Tonnen  : 

Xt=       78,77  =  2,, 
Zt=  -  97,65, 
Z%  =  —  91,85. 

Grenzbeanspruchungen  der  Diagonale  1,  da  m  —  e  für  dieselbe  zwi- 
schen 0  und  q  liegt,  nach  §  61,  3), 

2 


(5) 


nmr—\ 


Dm  =  2)m  —  (m  —  €  —  9)  (r  +  s  —  m) 


<*-•     p  X 


»II— X 
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das  heiast: 

Dt  =  0  +  1,818  *£  4,155  =  6,G1  tn , 

D.  =  0  —  0,182  .  8,182  ~£—t  4,155 6,61  tn . 

Für  die  obere  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  0  hat  man  wegen 

«  -  mth-k  =  rr^ I  =  7>06  >  '  na<*  *  79>  7)  •• 

(6)  ir0«80_(i  +  r  +  t-^)  J, 

F0  =  -  11,99  -  (CO  —  -J£  6  .  30)  0,385  =  —  59,77  tn  , 

während   die  obere  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  1  nach  2)  ist 

7t  =  —  (0,53  +  2,77)  3  =  —  9,90  tn 

und    die    unteren   Grenzbeanspruchungen    der    beiden    Verticalen    für 
Eigengewicht  allein  eintreten. 

Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden  Falle 
siehe  Beispiel  82. 

Beispiel  79.  Contürairlicher  Gelenkträger  einfachen  Systems 
mit  Verticalen«     Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  einer  ein  geleisigen  Eisen- 
bahnbrücke angehören  und  für  bewegte  Kadiastzüge,  zusammengesetzt 
aus  Locomotiven  der  ßadanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Das  Trägerstück  zwischen  den  beiden  mittleren  Gelenken  ist  in 
Beispiel  55  berechnet.  Die  Stabkräfte  der  äussern  Oeffnungen  bleiben 
genau  wie  in  Beispiel  77  bestimmt.  Dasselbe  gilt  von  den  Stützen- 
reactionen,  für  welche  die  Trägerform  nicht  in  Betracht  kommt.  Die 
Eigengewichtsbeanspruchungen  der  Stäbe  zwischen  0  und  dem  ersten 
Gelenke  der  Mittelöffnung  wurden  im  vorigen  Beispiele  ermittelt. 
Wir  haben  also  nur  noch  die  Grenzbeanspruchungen  dieser  Stäbe 
abzuleiten. 

Nach  §  62  hat  man  für  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungsstäbe  bei  Belastung  der  Mittelöffnung  durch  Zug  I  (Fig.  23 
und  24),  Rad  0  bei  r, 


r 

(1)         Ä.-a,-[^P(a-c) 


346  Fünfter  Abschnitt.  —  B.  79 

worin  e  =  (m  —  1)  A,  v  =  mX,  sodass  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle 
des  Beispiels  6  und  B.  78,  2) 

Z1  —  -  20,37  -  (80,7  +  J-  704)  -J™ 99,95  tn 

Zt  =  -  19, IG  -  (30,2  +  1  704)  r8fg 95,77  „, 

X.  —  a3-  95,77  =  82,09  tn 

Xt  —  Xt  =  82,09  „  . 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  treten  für  Eigenge- 
wicht allein  ein.  Da  für  die  Diagonale  1  der  Werth  m  —  s  =  1,82 
zwischen  0  und  q  =  2  liegt,  so  erhält  man  nach  §  62  deren  Grenzbean- 
spruchungen für  Belastung  der  Mittelöffnung  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  vf 


V  u 

d 

tn 


(2)      Dm  =  S)m  -  [-  6^P(a  -  c)  +  ^F(u-  «)]  m 


*>,.-. 


und   für  Belastung   von  r  bis  t  durch    Zug  II  (Fig.  22),    Vorder- 
rad 0  bei  r, 

(3)  D„.  -  %a  +  rjJ=-  ^-^±i  2  PC  -  «) ' 


m— 1  r 


worin  c  =  (m  —  1)  A  =  0,  v  =  w*A  =»3,  u  =»  (w  —  «)  Ä  —  5,45. 
Wir  erhalten,  wie  oben  mit  der  ersten  Richtung  des  Zugs  I, 

Dt  -  0  +  [0,82  .  30,2  +  6  (5,45  -  4,3)]  ^-^  -  11,26  tn 

A  =0-5^71^870=-  6,96  tn.     ' 

Die  obere  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  0  ergibt  sich  nach  der 
unten  folgenden  Ableitung  wegen  cc  =  7,06  >  r  aus  5)  bei  Belastung 
der  beiden  ersten  Oeffhungen  durch  Zug  I,  Rad  0  über  r,  zweite 
Zugrichtung, 

V0  =  -  11,99  _  Z£  -  -L  [6 . 7,06  +  6  (7,06  -  1,3)  +  4  (7,06  -  2,5) 

+  5  (7,06  -  5,5)]  -  ;^~  [6  (20,3  +  19  +  17,7 

+  9,3  +  8  +  6,7)  +  4  (16,5  +  5,5)  +  5  (13,5  +  2,5)] 

—  -  59,80  tn . 
Mit  der  ersten  Zugrichtung  hätten  wir  erhalten 

V0  -  -  11,99  -  ?£  -  -L  [6(7,06  -  1,3)  +  6(7,06  -  5,3)] 

-  2r.TÖ6  f6  <23'4  +  22>X  +  13'7  +  12'4  +  U'J  +  2'7  +  1)4 
+  0,1)  +  4(20,9  +  9,9)  +  5(17,9  +  6,9)]  =  -  56,86  tn. 
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Der  obere  Grenzwerth  von  Vl  entsteht  nach  B.  78,  2)  bei 
grösstem  Kx 

Vx=>  —  0,53  .3-6-2.ßY--4T 15>06  tn- 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  beider  Verticalen  treten  für  Eigen- 
gewicht allein  ein.  Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe 
bestimmt.  Ueber  Anwendung  von  Gegendiagonalen  im  vorliegenden 
Falle  siehe  Beispiel  83. 

Ableitung  der  Formeln  für  F0.  Die  Bedingung  „Summe  aller 
Verticalkräfte  gleich  Null''  in  Anwendung  auf  das  zweite  Auflager 
liefert  für  beliebige  Belastung  der  Fahrbahn.  (Fig.  139) 

Da  nun  nach  §  59 ,  22)  mit  §  58,  18)  und  la  =  l}  lb  =  0  (l  Spann- 
weite der  äussern  Oeffhungen) 

i 

0 


r 


+  i[2,jpo+ffl)+!l;2'i,('-4 

0  r 

sowie  nach  §  62,  2)  mit  §  60,  19)  und  m  =  1,  c  =  0, 

0  r       r 

so  folgt  durch  Substitution  mit  der  abkürzenden  Bezeichnung 

(4)  c  = i 

für  jede  Belastung 

l  r 

(5)  F„  -  SS. -f^P"--^^  ?(«-") 


■hb-i)2i'-o. 


t 

r 

worin  der  Belastung  durch  Eigengewicht  allein  entspricht 
(6)  ^--(j  +  r  +  f-^iL  +  i,,. 

Beispielsweise  erhält  man  für  eine  über  die  ganze  Trägerlänge  oder 
auch  nur   von   der  Anfangsstütze  bis  t  gleichmässig  vertheilte  Last 


2 
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von  p  per  Längeneinheit  aus  5)  mit  P  =  pda  (wie   übrigens   schon 
aus  6)  zu  entnehmen  ist) 

(7)  F0-80-(l  +  r  +  *-v) 

Bezüglich  der  Grenzwerthe  von  VQ  sind  zwei  Fälle  zu  unter- 
scheiden. Für  a  >  r  und  a  <  0  tragen  nach  5)  alle  Lasten  auf  dem 
Träger  in  gleichem  Sinne  oder  gar  nicht  zu  V0  bei,  wir  erhalten 
den  unteren  Grenzwerth  für  Eigengewicht  allein,  den  oberen  für 
gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  nach  7)  und  für  bewegte  Rad- 
lastzüge bei  Belastung  der  zwei  ersten  Oeffnungen  durch  Zug  I, 
Rad  0  über  der  ersten  Zwischenstütze,  nach  5).  Für  0  <  a  <  r  da- 
gegen würde  zwischen  0  und  r  bei  a  =  a  ein  Zeichenwechsel  der 
Beiträge  eintreten,  doch  kommt  dieser  Fall  hier  nicht  in  Betracht. 

Beispiel  80.  Continuirlicher  Gelenkträger  einfachen  Systems 
mit  Gegendiagonalen  und  parallelen  Gurtungen.  Berechnung  für 
gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Den  in  Beispiel  76  behandelten  Parallelträger  für  den  Fall  zu 
berechnen,  dass  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstehen. 

Der  einfache  Träger  zwischen  den  beiden  mittleren  Gelenken 
ist  in  Beispiel  44  berechnet.  Für  die  übrigen  Felder  der  Mittelöff- 
nung  sind  die  Diagonalen  nach  Beispiel  76  immer  auf  Zug  bean- 
sprucht, sodass  die  dortige  Berechnung  ungeändert  bleibt.  Letzteres 
gilt  auch  für  die  Stützenreactionen  und  die  vom  Eigengewicht  allein 
herrührenden  Stabkräfte  der  äussern  Oeffnungen.  Wir  haben  also 
nur  noch  die  in  Beispiel  76  erhaltenen  Grenzbeanspruchungen  der 
Stäbe  in  der  ersten  Oeffnung  mit  Rücksicht  auf  hinzukommende 
Gegendiagonalen  zu  modificiren,  wobei  nach  der  Anleitung  in  §  56 
verfahren  werden   soll.     Alle  Stabkräfte   sind  in  Tonnen  angegeben. 

Da  die  Beanspruchungen  der  Diagonalen  in  den  fünf  ersten 
Feldern  negativ  werden  konnten,  so  sind  daselbst  Gegendiagonalen 
anzuordnen.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  beider  Diagonalen 
in  den  Feldern  mit  Gegendiagonalen  sind  Null  und  die  oberen 

im  Felde  m  =    1  2  3  4  5: 

für  die  Hauptdiagonale  42,52       30,13       19,23       21,71       29,65 

„     „    Gegendiagonale     6,82       10,31       15,27         9,82         1,89. 

In  den  Feldern  6  bis  8  bleiben  die  in  Beispiel  76  berechneten  Stab- 
kräfte ungeändert. 
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Die  ersten  Grenzbeanspruchungen  aller  Gurtungsstäbe  entstehen, 
wenn  die  erste  Oeffnung  allein  total  belastet  ist.  In  diesem  Falle 
haben  wir  nach  §65,  12)  mit  N  =  N' =  0  und  P=pdaf  wie 
übrigens  schon  aus  der  Formel  §  63,  6)  für  S)m  ersichtlich  ist, 

(1)  #.-©«  +  (»- 2*. +  1)*^, 

worin  bei  oben  liegender  X-  Gurtung  das  obere,  bei  unten  liegender 
das  untere  Vorzeichen  gilt.  Gleichung  1)  liefert  für  die  Hauptdia- 
gonalen in  den  drei  ersten  Feldern  (X-Gurtung  oben)  positive  Werthe, 
sodass  dort  die  berechneten  ersten  Grenzbeanspruchungen  der  Gur- 
tungsstabe gültig  bleiben.  Im  Falle  4  dagegen  erhält  man  für  die 
Hauptdiagonale  (X-Gurtung  unten) 

D4  =  2,05  -(9-2.4)  5,194  =  -  3,14, 

während  im  Felde  5  für  die  Hauptdiagonale  wieder  positiv  wird 

D5  =  4,79  -(9  —  2.5)  5,194  =  7,24. 

Die  ersten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungsstäbe  ändern  sich 
also  nur  im  Felde  4  und  zwar  erhalten  wir  nach  §  56,  6)  für  den 
Obergurtstab  und  Untergurtstab 

04  =  -  X4 54,79,         Ut  —  -  ZA  =  52,90. 

Die  zweiten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungsstäbe  in  der 
ersten  Oeffnung  entstehen,  wenn  die  Mittelöffnung  allein  total  be- 
lastet ist.  Wir  haben  dann  nach  §  65,  12)  mit  ^=0,  verschwin- 
denden P  und  N'  nach  §  61,  12),  wie  ebenfalls  schon  aus  §  63,  6) 
zu  entnehmen  wäre, 

(2)  »»-*>>*+ *ipi£- 

Nach  Einsetzen  der  Zahlenwerthe  wird 

Dm  =  ®m+  12,985, 
und  da   dieser  Ausdruck  in  allen  Feldern  mit   Gegendiagonalen  bei 
unten  liegender  X-Gurtung  positiv  ist,  so  bleiben  die  für  die  Felder 
4  und  5  berechneten  zweiten  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  gültig, 
während  für  die  drei  ersten  Felder  folgen: 

01  —  -  Z%  =  0  Ut  —  -  Xx 4,10 

02  —  -  Z%  =  4,10         U% X2 9,83 

08  =  -  Z%  —  9,83         Us  =  -  X3  =  -  17,21. 

Für  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  0  bis  5 
hat  man  nach  §  56 

(3)  Vm Ä« 


'0  9 


350  Fünfter  Abschnitt  —  B.  80. 

und  für  die  oberen  den  aus  einer  der  Formeln 

(4)  Vm K0  -  \  Dm+l  =  KU-  J-  Dn} 

(5)  Fm=2Tu-  £lTm+1, 

(6)  Vm Koy 

folgenden  grossten  negativen  Werth.     Wir  erhalten  die  unteren  Grenz- 
beanspruchungen 

V0  =  —  0,53  .  1,5  =  —  0,80 , 

V,  bis  F5  =  -  0,53  .  3  =  -  1,59, 

sowie  die  oberen  mit  Rücksicht  auf  die  oberen  Grenzbeanspruchungen 
der  Diagonalen  nach  4): 

V0  =  -  3,3  .  1,5  +  -*  42,52  =  —  38,97 
Y  =0,6-4  42>52 33>42 


F*  =  0,6-4  30;13 23>50  > 


und  nach  5): 


F3  =  0,6  —  J-  21,71  —  -  16,17 
VA  =  0,6  —  4  29,65  =  —  23,12 

Vh  =  0,6  —  *  39,07  =  —  30,66. 

Die  Formel  6)  hätte  nur  Ym  =  —  3,3  .  3  =  —  9,9  und  die  Formel 
4)  für  Y3  nur  0,6  —  0,8  .  19,23  =  —  14,78  ergeben. 

Es  sind  nun  sämmtliche  Grenzbeanspruchungen  bestimmt.  Die- 
selben wurden  in  Fig.  140  für  eine  Trägerhälfte  bei  ihren  Stäben 
eingeschrieben. 

Bemerkungen.  Nach  §  56  hätten  wir  bei  Bestimmung  der  Grenz- 
beanspruchungen der  Gurtungen  unter  Vermeidung  der  Untersuchung 
bezüglich  der  wirksamen  Diagonalen  und  im  Allgemeinen  zu  un- 
günstig rechnend  auch  wie  folgt  vorgehen  können.     Nach  §  56,  1)  2): 

Ox  =  X,  —  -  25,50  und  4,10  Ut  =  Zk  —  0  und         0 

02  =  X2  =  -  43,14    „     9,83  £/,  =  Z%  —  25,50  „    —    4,10 

03  =  X8  =  -  52,90  „  17,21  f/8  =  Z%  —  43,14  „  —  9,83 
04=Z4  =  - 52,90  „17,21  J74  =  X4  =  54,79  „  —26,23 
06  =  Zß 54,79    „  26,23  Us  =  Xb  =  48,79  „    -  36,90, 
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und  nach  §  56,  5)  6) : 

0,-- 

z,- 

—         0        und 

0 

»•-- 

Z%< 

5=8  ~ —  aO.Ov       ,, 

4,10 

o,  =  - 

z» 

=  -43,14     „ 

9,83 

04~- 

x,. 

54,79     „ 

26,23 

o5  =  - 

x6- 

-  -  48,79     „ 

36,90, 

0,-- 

X, 

=  25,50  und  — 

4,10 

17,-- 

X, 

=  43,14    „     - 

9,83 

üa  =  - 

2. 

=  52,90    „     - 

17,21 

J7*-- 

ZA 

=  52,90    „     — 

17,21 

E7B  =  - 

z, 

=  54,79    „     - 

26,23, 

f 

sodass  als  Grenzwerthe  anzunehmen: 

<V 

=  —  25,50  un<3 

[    4,10  (—  25,50  und 

0     ) 

o,. 

—  —  43,14 

V 

9,83  (-  43,14 

99 

4,10) 

<V 

52,90 

n 

17,21  (—  52,90 

99 

9,83) 

o4 

54,79 

W 

26,23  (-  54,79 

99 

17,21) 

o6 

54,79 

n 

26,23  (-  54,79 

J>        ' 

26,23) , 

ut 

—  25,50  und  - 

-   4,10  (0       und  — 

4,10) 

ut 

=  43,14    „    - 

-    9,83(25,50    „ 

) 

9,83) 

ua 

—  52,90    „    - 

-17,21(43,14    „ 

t        ~~" 

17,21) 

u< 

=  54,79    , 

. 

-26,23(52,90    „ 

) 

26,23) 

ub 

=  54,79    „    - 

-26,33(48,79    „ 

»         T~ 

36,90) . 

Die  in  Klammer  beigesetzten  Werthe  haben  wir  oben  erhalten.  Man 
sieht,  dass  die  Grenzbeanspruchungen,  welche  sich  beim  jetzt  an- 
gewendeten Verfahren  ergeben,  besonders  nach  den  Trägerenden  hin 
wesentlich  zu  ungünstig  ausfallen  können.  Indessen  ist  zu  beachten, 
dass  man  in  den  letzten  Feldern  ohnehin  vielfach  grossere  Gurtungs- 
querschnitte wählt  als  die  Rechnung  bedingen  würde. 

Beispiel  81.  Continuirlioher  Gelenktrftger  einfachen  Systems 
mit  Gegendiagonalen  und  parallelen  Gurtungen.  Berechnung  für 
bewegte  Badlastsüge. 

Den  in  Beispiel  77  behandelten  Parallelträger  für  den  Fall  zu 
berechnen,  dass  die  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstehen. 

Der  einfache  Träger  zwischen  den  mittleren  Gelenken  ist  in  Bei- 
spiel 45  berechnet.     Die  Stabkräfte  für  die  übrigen  Felder  der  Mittel- 
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Öffnung  sowie  die  Stützenreactionen  bleiben  wie  in  Beispiel  77  be- 
stimmt, während  sich  alle  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein 
schon  in  Beispiel  76  ergaben.  Wir  haben  also  nur  noch  die  in 
Beispiel  77  gefundenen  Grenzbeanspruchungen  der  Stabe  in  der 
ersten  Oeffnung  mit  Rücksicht  auf  den  Zutritt  der  Gegendiagonalen 
zu  modificiren,  wobei  nach  der  Anleitung  in  §  56  vorgegangen 
werden  soll. 

Da  in  Beispiel  77  die  Diagonalenbeanspruchungen  der  fünf  ersten 
Felder  negativ  werden  konnten,  so  sind  daselbst  Gegendiagonalen 
nöthig.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  beider  Diagonalen  in 
den  Feldern  mit  Gegendiagonalen  sind  Null  und  die  oberen 

im  Felde  w=    1  2  3  4  5: 

für  die  Hauptdiagonale  42,20       31,02       20,58       24,29       31,56 
„     „    Gegendiagonale     7,23       11,56       17,57       11,34        4,66. 

In  den  Feldern  6  bis  8  treten  keine  Aenderungen  der  Beanspruch- 
ungen ein. 

Die  ersten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungsstäbe  entstehen, 
wenn  Zug  I  die  erste  Oeffnung  belastet,  während  die  Mittelöffnung 
von  0  bis  t  ohne  Verkehrslast  bleibt  und  die  Belastung  von  t  bis 
zum  Trägerende  gleichgültig  ist.  Wir  haben  dann  nach  §  62,  12) 
mit  N=  N'  =  0 

m — 1  m 

(1)  Dm^^m  +  [^Pa-(n-l)^p(a-^=^l) 


m—1 


-2PC-a)] 


lh 


m 


Die  Gleichung  liefert  für  die  Belastungen,  bei  welchen  in  Beispiel  77 
die  ersten  Grenzbeanspruchungen  Xm  eintraten  (Rad  0  bei  m,  für 
m  =  1  bis  4  erste  Zugrichtung,  für  m  =  5  zweite  Zugrichtung)  mit 
Bücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  6: 

Dt  =»  6,16  —  [0  —  7  (6  .  3  +  6  . 1,7 

+  4  . 0,5)  —  535]  ^  =  45,05 

Dt  =  3,42  —  [5  .  0,5  -  7  (6  .  2,57 

+  6  .  1,27  +  4  .  0,07)  -  383]  ~  =  24,91 

D8  =  0,68  —  [5  .  3,5  -  7  (6  .  2,14 

+  6  .  0,84  -  4  .  0,36)  -  271]  ~  =  19,88 
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D4  =  2,05  +  [5  .  6,5  +  6  .  2,3  +  6  .  1 

96 


-  7  (6  .  1,71  +  6  .  0,41  -  4  .  0,79)  —  173]  ^  =  —  7,72 


l)rt  =  4,79  +  [6  .  9,7  +  6  .  8,4  +  6  .  7,1 

+  4  .  5,9  +  5  .  2,9  +  7  .  6  .  0,1  -  145J  ^  —  7,12. 

Gleichung  1)  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  des  Beispiels  6  ergibt 
ferner  für  die  Belastungen,  welchen  in  Beispiel  77  die  Grenzbean- 
spruchungen Zm  entsprachen  (Rad  0  bei  Verticale  m  —  1,  erste  Zug- 
richtung) : 

D2  —  3,42  t-  [30,2  —  7  .  G  .  0,87  —  (535  -  6  .  19,7  j]  Q5-  =  25,47 
7)3  =  0,G8  —  [80,7  -  7  .  6  .  0,44  —  (383  -  6  .  16,7)]  ~  =  12,17 
DA  =  2,05  +  [145  —  7  .  6  .  0,01  —  (271  -  6  .  13,7)]  A  =  -    0,25 

D6  =  4,79  +  [226  +  7  .  6  .  0,41  —  (173  -  6  .  10,7)]  ^  —       11,79. 

Wahrend  also  in  den  Feldern  1  bis  3  die  ersten  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungen  ungeändert  bleiben,  tritt  im  Felde  4  sowohl 
für  den  Obergurt  als  für  den  Untergurt  eine  Aenderung  derselben 
ein,  wir  erhalten  nach  §  56,  6) 

04  —  -  X4  —  -  54,81 ,         UA  =  -  Z4  -»  54,22. 

Die  zweiten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungsstabe  entstehen, 
wenn  Zug  I  mit  Rad  0  bei  r  die  Mittelöffnung  von  0  bis  t  belastet, 
während  die  erste  Oeffnung  keine  Verkehrslast  erhält  und  die  Be- 
lastung von  t  bis  zum  Trägerende  gleichgültig  ist.  Man  hat  dann 
nach  §  65,  12)  mit  N  =  0,  N'  aus  §  62,  19)  und  verschwindenden  P 

r  t 

(2)     Dm  =  3>m  +  ;[N',        N'^^Pa  +  fl-r^P(t-a). 

0  r 

Bereits  in  Beispiel  77  ergab  sich  N'  =  257,  sodass  nach  Einsetzen 
der  Zahlenwerthe 

A.  — *>■,+  13,385. 

Da  dieser  Ausdruck  in  allen  Feldern  der  ersten  Oeffnung  bei  unten 
liegender  X-Gurtung  positiv  ist,  so  sind  die  für  die  Felder  4  und  5 
berechneten  zweiten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  richtig, 
während  nach  §  56,  5)  die  drei  ersten  Felder  erhalten: 

Ox  —  -  Zx  =    0  Ut  =  -  X,  =  -    4,34 

02  =  -  Z%  =    4,34  17,  «  —  X,  —  -  10,31 

03  =  -  Zs  —  10,31  Di  =  -  Xs  =  -  17,93. 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  23 
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Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  gelten  die  im 
vorigen  Beispiele  angeführten  Formeln,  es  folgen  die  unteren  Grenz- 
beanspruchungen wie  dort 

V0  =  -  0,80,         Vx  bis  V5 1,59, 

dagegen  die  oberen  mit  Rücksicht  auf  die  oberen  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Diagonalen  nach  B.  80,  4): 

V0 3,3  .1,5-4"  42>20  =  -  38,71* 

Yx  =  0,6  —  -J  42,20  =  —  33,16 

V2  =  0,6  -  J  31,02 24,22 , 

und  nach  B.  80,  5) : 

F3  =  0,6  —  l  24,29  =  —  18,83 

F4  =  0,6  —  J  31,56 24,65 

Vh  =  0,6  -  J  40,81  =  -  32,05 . 
Die  Formel  B.  80,  6)  hätte  nur 

Vm 0,53.  3  —  6-2.6^-4^  =  -  15,06 

und  die  Formel  B.  80,  4)  für  F8  nur  0,6  —  0,8  .  20,58  =  15,86  ge- 
liefert Damit  sind  nun  wieder  sämmtliche  Grenzbeanspruchungen 
bestimmt. 

Die  etwas  umständliche  Untersuchung  bezüglich  der  wirksamen 
Diagonalen  bei  Bestimmung  der  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte 
wäre  vermieden  worden,  wenn  wir  das  in  den  Bemerkungen  zum 
vorigen  Beispiele  angewandte  Verfahren  befolgt  hätten.  Bei  gleich- 
massig  vertheilter  bewegter  Last  ist  die  durch  Letzteres  erzielte  Ver- 
einfachung weniger  gross. 

Beispiel  82.     Contintiir Hoher  Gelenkträger  einfachen   Systems« 
mit  Gegendiagonalen.     Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  be- 
wegte Last. 

Den  in  Beispiel  78  behandelten  Gelenkträger  für  den  Fall  zu 
berechnen,  dass  sämmtliche  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstehen. 

Das  Trägerstuck  zwischen  den  beiden  mittleren  Gelenken  ist  in 
Beispiel  72  berechnet.     Die  Stützenreactionen  wurden  in  Beispiel  78 
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festgestellt.  Die  Stabkräfte  der  ersten  Oeffnung  mit  Rücksicht  auf 
Gegendiagonalen  sind  aus  Beispiel  80  zu  entnehmen.  Es  bleiben 
noch  die  Stäbe  zwischen  dem  zweiten  Auflager  und  ersten  Zwischen- 
gelenke, für  welche  die  Eigengewichtsbeanspruchungen  und  die  Grenz- 
beanspruchungen ohne  Gegendiagonalen  in  Beispiel  78  berechnet  wur- 
den. Auf  Grund  dieser  Resultate  gehen  wir  nun  nach  der  Anleitung 
in  §  56  vor. 

Da  die  Beanspruchung  Bl  negativ  werden  kann,  so  ist  im  Felde  1 
eine  zweite  Diagonale  nothig.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen 
beider  Diagonalen  1  sind  gleich  Null,  die  oberen  für  die  erste  Dia- 
gonale 6,61  tn  und  für  die  zweite 

.     A' =  6,61  ^  =  9,44  tn. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  entstehen  für  Eigengewicht 
allein  und  für  Totalbelastung  des  Trägers,  wobei  für  X1  die  Lasten 
ausserhalb  der  Strecke  vt,  für  Zx  die  Lasten  ausserhalb  et  (mit 
v  =  A,  c  =  0)  ohne  Einfluss  sind.  Bei  Belastung  durch  Eigengewicht 
allein  fand  sich  die  Diagonalenbeanspruchung  <S)1  =  0,  daher  ist  auch 

bei  Totalbelastnng  D1=  — S)1  =  0,  die  Grenzbeanspruchungen   der 

Gurtungen  bleiben  wie  in  Beispiel  78  bestimmt. 

Beim  Wirken  der  ersten  bezw.  zweiten  Diagonale  hat  man  die 
Beanspruchung  der  Verticale  0  (Fig.  141) 

(i)  F0  +  jq,  +  AZ)g  +  5iD1-.o, 

(2)  P.  +  ^  +  Tf^-0» 
und  die  Beanspruchung  der  Verticale  1 

(3)  F,  +  *i-0, 

(4)  F.+Zi  +  ^A'-O. 

Hieraus  konnte  man  mit  möglichst  grossen  bezw.  möglichst  kleinen 
K0,  D8,  Dx  als  im  Allgemeinen  zu  ungünstige  Grenzwerthe  ent- 
nehmen 

V0  =  -  3,3  .  3  -  *  62,35  -  ££  6,61  =  -  63,18  tn , 
V0  =  —  0,53  .  3  -  y  13,01  =  —  12,00  tn , 

23* 
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und  ganz  analog 

Vx  =  -  3,3  .  3  -  \  9,44  =  —  17,45  tn, 

Vt  = 0,53  .  3  =  —  1,59  tn . 

Da  sich  jedoch  V0  =  —  63,18  beim  Wirken  der  ersten  Diagonale 
ergab  und  für  diesen  Fall  selbst  ohne  Rücksicht  auf  die  Beanspruch- 
ungsart der  Letzteren  in  Beispiel  78  nur  die  Grenzbeanspruchung 
—  59,77  ermittelt  wurde ,  so  können  wir  diese  annehmen.  Sie  ist 
im  vorliegenden  Falle  genau,  weil  bei  ihrem  Eintritt  mit  Dm  =  0 
die  erste  Diagonale  als  wirksam  gelten  kann.  Gleiches  gilt  für  die 
berechneten  unteren  Grenzwerthe  von  V0  und  Vt.  Bei  unbeschränkter 
Wirksamkeit  der  zweiten  Diagonale  1  (Z-  Gurtung  oben)  erhielte 
man  mit  v  =  e  =  — -  0,818  nach  §  60,  19)  die  Beanspruchung  durch 
Eigengewicht  allein: 

8,  _  [,  +  .  -  2  +  VT.'-  +  Ä.-_  >ifer_1]  »> 

~  (I0  +  °'!  oT,s°'M  -  ijij  1,095  -  -  1,59  f, , 

und  weil  u  =  (w  —  v)  k  =  5,46  nicht  zwischen  v  =  6  und  r  =  6 
liegt  nach  §  60,  8)  die  Grenzbeanspruchungen : 

^-«^fr  +  ^-a  +  ^^V--1^ 

_  -  1,59  +  (9  -  ig?)  4,155  -  -  9,80  tn , 

Vx  =  »!  =  —  1,59  tn . 

Da  bei  unbeschränkter  Wirksamkeit  der  ersten  bezw.  zweiten  Diago- 
nale 1  die  Werthe  von  V0  nur  bis  —  9,90  und  —  9,80  anwachsen 
können,  so  brauchen  wir  anstatt  des  oben  gefundenen  Grenzwerths 
von  —  17,45  tn  nur  —  9,90  anzunehmen. 

Sämmtliche  nun  gültigen  Grenzwerthe  sind  in  Fig.  142  für  eine 
Oeffnungshälfte  eingeschrieben,  während  die  Grenzwerthe  der  ersten 
Oeffnung  in  Fig.  140  ersichtlich  sind. 

Beispiel  88.  Oontinuirlioher  Gelenkträger  einfachen  Systems 
mit  Gegendiagonalen.     Berechnung  für  bewegte  Radlastzüge. 

Den  in  Beispiel  79  behandelten  Gelenkträger  für  den  Fall  zu 
berechnen,  dass  sämmtliche  Diagonalen  nur  auf  Zug  widerstehen. 

Der  einfache  Träger  zwischen  den  beiden  mittleren  Gelenken 
ist  in  Beispiel  72  berechnet.     Die  Stützenreactionen  wurden  in  Bei- 


Continoirlicher  Gelenkträger.  357 

spiel  79  festgestellt.  Die  Stabkräfte  der  ersten  Oeffnung  mit  Rück- 
sicht auf  Gegendiagonalen  sind  aus  Beispiel  81  zu  entnehmen.  Es 
bleiben  wieder  die  Stabe  zwischen  dem  zweiten  Auflager  und  ersten 
Zwischengelenke ,  für  welche  die  Eigengewichtsbeanspruchungen  in 
Beispiel  78  und  die  Grenzbeanspruchungen  ohne  Gegendiagonalen 
in  Beispiel  79  berechnet  wurden.  Auf  Grund  dieser  Resultate  ver- 
fahren wir  nun  nach  der  Anleitung  in  §  56. 

Da  die  Beanspruchung  D1  negativ  werden  kann,  so  ist  im  Felde  1 
eine  zweite  Diagonale  anzuordnen.  Die  unteren  Grenzbeanspruch- 
ungen beider  Diagonalen  1  sind  gleich  Null,  die  oberen  für  die  erste 
Diagonale  11,26  tn  und  für  die  zweite 

D/  —  6,96  ^  —  9,94  tn. 

Das  Hinzutreten  der  zweiten  Diagonale  kann  nur  einen  Einfluss  auf 
die  Stabkräfte  des  ersten  Feldes  haben.  Die  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungsstäbe  1  entstehen  für  Eigengewicht  allein  und  bei  Be- 
lastung der  Mittelofinung  durch  Zug  I,  Rad  0  über  r.  Im  ersten 
Falle  ist  die  Diagonalbeanspruchung  2^  =  0 ,  die  unteren  Grenz- 
werthe  der  Gurtungskräfte  bleiben  also  wie  in  Beispiel  79  bestimmt 
Im  zweiten  Falle  haben  wir  nach  §  62,  3)   für  die  erste  Diagonale 

l  r 

a  -  *>i  -  [-  *2Pa+2  p(*  -«*-«) 

O  X 

r 

und  bei  der  in  Beispiel  79  angewandten  ersten  Richtung  des  Zuges  1 
mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiele  6  gegebene  Tabelle 

Dt  =  0  +  [0,82  .  6  .  0,5  +  (4  .  1,96  +  6  .  0,76  -  6  .  0,54) 

Beim  Eintritt  der  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungskräfte 
des  Feldes  1  wirkt  also  die  zweite  Diagonale,  die  fraglichen  Grenz- 
werthe  sind  nach  §  56,  3) 

0, X-Z,  =3^2  99,95  -  80,60  tn, 

Ut *  Xt -'™  82,09 101,79  tn. 

Jenachdem  die  erste  oder  zweite  Diagonale  wirkt,  gelten  für  die 
Verticale  0  die  Gleichungen  B.  82,  1)  oder  2),  fttr  die  Verticale  1 
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die  Gleichungen  B.  82,  3)  oder  4).     Dieselben  liefern  bei  möglichst 
grossen  bezw.  möglichst  kleinen  K,  D  für  die  Verticale  0: 

V0  =  —  15,06  —  l  62,44  —  ^  1 1,26  =  —  70,80  tn , 

V0  —  —    1,59  -  y  13,01 12,00  tn, 

und  für  die  Verticale  1: 

F,  =  -  15,06  -  J  9,94  =  -  23,01  tn, 

Vx  =  —  1,59  tn. 

Zu  beachten  war,  dass  der  grösste  Werth  der  Knotenpunktslasten 
K  ist 

2T=  0,53  .  3  +  6  +  2  .  6  ^  +  4  ^B  =  15,06  tn. 

Die  so  berechneten  Grenzwerthe  könnten  als  im  Allgemeinen  zu  un- 
günstig beibehalten  werden.  Da  sich  jedoch  VQ  =  —  70,80  tn  beim 
Wirken  der  Hauptdiagonale  ergab  und  für  diesen  Fall  selbst  ohne 
Rücksicht  auf  die  Beanspruchungsart  der  Letzteren  in  Beispiel  79 
nur  die  Grenzbeanspruchung  —  59,80  erhalten  wurde,  so  können  wir 
diese  annehmen.  Da  ferner  bei  unbeschränkter  Wirksamkeit  der 
zweiten  Diagonale  (Z-  Gurtung  oben, 

v  —  b  =  —  0,818,  u  =  (m  —  v)  X  —  5,46 

nicht  zwischen  v  =  6  und  r  =  6)  die  Grenzwerthe  von  Vx  für  Eigen- 
gewicht allein  wie  im  vorigen  Beispiele  9St  ■=  —  1,59  und  bei  Be- 
lastung durch  Zug  I,  Rad  O  bei  r, 

t>  t 

y1°^  +  [(i  +  ^2Tp(q-c)+g7-o+,'2'p^-a)]rx 

c  r 

1,59  -  (o,18  .  30,2  +  2g?  704)  ^ --  % 10,28  tn 

werden,  während  bei  unbeschränkter  Wirksamkeit  der  ersten  Diago- 
nale die  Grenzwerthe  —  1,59  und  —  15,06  tn  entstehen,  so  genügt 
es,  die  Letzteren  anzunehmen. 

Bemerkungen.  Nach  §  56  hätten  wir  bei  Bestimmung  der  oberen 
Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  unter  Vermeidung  der  Unter- 
suchung bezüglich  der  wirksamen  Diagonale  auch  wie  folgt  vorgehen 
können.     Mit  Rücksicht  auf  Beispiel  79  wären  nach  56,  1)  2) 

Ox  —  Xi  — 82,09  tn, 

U1~*Zl  =  —  99,95  tn, 
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und  nach  §  56,  3)  4) 

0, >-  Z,  =  3^  99,95  -  80,60  tn, 

£/•—_">  X, ?J?  82,09  = 101,79  tn. 

Daher  sind  als  obere  Grenz werthe  anzunehmen 

0t  =  82,09  tn , 
tf,  =  -  101,79  tn , 
gegen  oben  berechnete 

Ox  =  80,60  tn , 
V  =  -  101,79  tn. 


VI.  Abschnitt. 
Bogeilträger  mit  drei  Gelenken. 

Beispiel  84.  Bogendachbinder  einfachen  Systems  mit  Verti- 
oalen  und  beliebigen  Gurtungsformen.   Gleiohmässig  vertheilte  Last. 

Für  den  in  Fig.  143  angedeuteten  Bogendachbinder  mit  drei  Ge- 
lenken seien  gegeben:  Spannweite  Z  =  8A  =  32  m,  Pfeil  des  kreis- 
förmigen (einem  Kreisbogen  eingeschriebenen)  Untergurts  f  =  8  m, 
Länge  der  Kämpfer verticalen  A0  =  6  m,  Länge  der  Scheitel verticalen 
A4  =  2  m.  Es  sind  die  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  für  eine 
auf  den  Träger  gleichmässig  vertheilte  Last  von  q  =  1,06  tn  zu  be- 
rechnen, von  welcher  (etwa  mit  Rücksicht  auf  eine  als  Decke  dienende 
Verschaalung)  0,25  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts  kommen. 

Formberechnung.  Dieselbe  ist  vollständig  entsprechend  der  Form- 
berechnung in  Beispiel  34.     Doch  fugen  wir  bei  die  Werthe 

(1)  Wd  =  Jw  —  £  (jw  —  £,„_,),  Wv  =  lm  —  V  (jm  —  lm_x) 


und  erhalteu 

iür           m  = 

0 

1 

2 

3 

4: 

im  =s 

6 

7 

8 

9 

10 

gm  == 

0 

4 

6,33 

7,6 

8 

hm  = 

6 

3 

1,67 

1,4 

2 

%m  == 

5,66 

4,63 

4,20 

4,02 

dm  = 

4,47 

4,06 

4,02 

4,12 

6  = 

-1 

-1,25 

—  5,18 

3,33 

V  = 

-2,25 

—  6,18 

2,33 

Wa  = 

8 

9,25 

14,18 

6,67 

w,  = 

9,25 

14,18 

6,67. 

Für  alle  Stäbe  des  Obergurts  ist  die  Länge  4,12  m. 

Beanspruchungen.     Bezeichnen  qX}  qt  diejenigen  Theile   von  q} 
welche  auf  die  Knotenpunkte  der  X-Gurtung  und  ÜrGurtung  zu  rech- 
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nen  sind,  so  hat  man  nach  §  69,  6)  7)  für  die  erste  Trägerhälfte 
folgende  Ausdrücke  der  Stabkräfte: 


Xm  =  —  \m  (n  —  m)  —  ^  jroJ  ^-  2  , 


(2) 


'"  n      *m      «X 


2v 


Zm  =  [(m  —  1)  (n  —  m  +  1)  —  Jf&t-i]  Ä        2  , 

-Dm  =  —  [m  (n  —  m)  —  6  (n  -  2w  +  1)  —  —wj  ^~-  ~, 

FTO  =  [m  (n  -f»)-ri/(n-2t»  +  "^IT"*)  ""  ^^ 

Die  letzte  Gleichung  setzt  voraus,  dass  der  Verticale  m  beiderseits 
Felder  mit  Diagonalen  gleicher  Stellung  anliegen,  sie  gilt  also  nicht 
für  die  Kämpferverticale  und  Scheitel  verticale.  Mit  n  =  8,  A  =  4, 
/■=  8,  Xm  =  4,12,  q  =  1,06,  qx  —  0,81,  g,  =  0,25  nehmen  die 
Gleichungen  2)  folgende  Formen  an: 

Zm  =  [(m  -  1)  (9  -  m)  -i  2&_,]  ^ , 

Dro  =  -  [m(8  _  m)  -  «(9  -  2m)  -  2wd]  *£^, 


Fm  =  [f»(8  -  tn  +  2»)  -  2m,]  ^  -  18,08, 

and  es  ergeben  sich  hieraus  die  nachstehenden  Stabkräfte  in  Tonnen: 

X,  =  2,91  Zt 23,99  D, 3,16  F,  =  —  3,00 

Xj  =  3,49  Zt  =  —  22,90  D, 0,57  Vt  —  -  3,99 

X,  =  l,25  £8  =  —  21,33  Dj=      2,11  F8  =  -3,85. 

X*  =  0  Z4 18,26  D4  <=       1,25 

Für  den  Horizontalschub  und  die  Yerticalreaction  der  Stützen  hat 
man  nach  §  66,  12) 

(3)  *-$,  F-¥- 

Diese  Gleichungen  liefern 

H  —  16,96  tn ,  V  =  16,96  tn. 

Die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in  An- 
wendung auf  Knotenpunkt  0  des  Untergurts  und  4  des  Obergurts 
ergibt 
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F«+  ^+^,5^-0,25.2  =  0, 

F*  +  X4i^  +  °>81-2  =  0> 
woraus  die  noch  fehlenden  Stabkräfte: 

V0  =  0,50  tn,  V\  =  —  1,62  tn. 

Die   vollständige  Berechnung  des  hier   behandelten  Dachbinders    ist 
im  nächsten  Beispiele  gezeigt. 


Beispiel  85.  Bogendaohbinder  einfachen  Systems  mit  Vertä- 
oalen  und  beliebigen  Gurtungsformen.  Grenzbeanspruehungen  mit 
Rücksicht  auf  schiefen  Winddruck. 

Für  den  in  Fig.  143  angedeuteten  Dachbinder  betrage  die  feste 
Last  per  Längeneinheit  (/ =  0,6  tn,  wovon  0,35  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Obergurts  und  0,25  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts 
kommen.  Der  Schneedruck,  welcher  auf  beliebige  Theile  der  Dach- 
fläche wirksam  angenommen  werden  soll,  ist  mit  p  —  0,35  tn  per 
laufenden  Meter  in  Rechnung  zu  ziehen.  Winddruck  per  qm  normal 
getroffener  Fläche  150  kg,  Windrichtung  um  10°  gegen  die  Horizontale 
fallend,  parallel  der  Trägerebene.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte 
zu  berechnen,  wenn  einmal  die  erste,  einmal  die  zweite  Dachhälfte 
vom  Winde  getroffen  wird. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  69,  6)  7): 

3^  =  -  [m(n  -  m)  —  J-,  jj  J2.  Q±, 

3,M  _  [(w_  1)  (n  -  m  +  1)  -  £jTO-j  £-  £, 

$)m  =  —  I  m  (n  —  m)  —  a  (w  —  2m  +  1)  —  ifwd\  -^ 

8M_[m(,i-m)_l,(n_2fm+^^ 

also  im  vorliegenden  Falle   mit  n  =  8,    A  =  4,   /  =  8,   xm  =  4,12, 
9  =  0,6,  gx  =  0,35,  g,  —  0,25: 

£«  =  —  [w  (8  —  m)  —  2  jm]  4'9-4 , 


(0 


d-     gl 


m 


m — 1 


m 


Qm 


[(m-l)(9-W»)-2jm_1]1'2*ra, 

'  I» — 1 


13,58 

5D,  —  —  1,79 

8,  =  -  1,27 

12,96 

SD„  —  —  0,32 

®2  =  _  1,82 

12,07 

2>3  -       1,19 

83  —  —  1,75. 

10,33 

a>4  =    0,71 
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$m  =  —  [»» (8  —  m)  —  «  (9  —  2m)  -  2tt>d]  -1.-    - , 

Sß,„  =  [m  (8  —  w  +  2v)  -  2«;«,]  ^-  —  9,8. 

Diese  Gleichungen  liefern  mit  Kucksicht  auf  die  in  Beispiel  84  zu- 
sammengestellten, von  der  Trägerform  abhängigen  Grössen  folgende 
Stabkräfte  in  Tonnen: 

X,  =  1,65      3x  =  —  13,58 

*2  =  1,97      3,  =  - 
X,  =  0,71       3S  -  - 

*4  =  0  3*  -  - 

Für  die  Kämpferverticale  und  Scheitelverticale  gelten  die  allgemeinen 
Ausdrücke  von  Vm  nicht,  dagegen  bat  man  nach  A.  39,  7)  17)  deren 
Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein 

(2)       «.-^-(i-jlj,)^,     *.--*;•, 

woraus  nach  Einsetzen  der  Zahlenwerthe: 

850  =  0,5  tn,  SB4  =  —  0,7  tn. 

Dieselben  Werthe  hätten  wir  natürlich  auch  wie  in  Beispiel  84 
erbalten  können.  Schliesslich  gelten  für  die  Verticalreaction  der 
Kämpfer  und  den  Horizontalschub  die  Gleichungen  §  66,  12) 

(3)  8-^,  $-!£, 

welche  ergeben 

SB  =  9,6tn,  #  =  9,6tn. 

Grenzwerthe   ohne  Winddruck.     In   §  69   wurden   folgende  Be- 
zeichnungen eingeführt 

worin  im  vorliegenden  Falle  n:2f=  0,5  ist.  Da  sämmtliche  Knoten- 
punkte des  Untergurts  in  dem  durch  die  punktirten  Linien  in  Fig.  143 
eingeschlossenen  Raum  I  liegen,  so  sind  nach  §  70,  1)  und  §  19,  2) 
die  Grenzbeanspruchungen  des  Obergurts 


(5) 


f-p-    *      i    ti-  m  xm  pl 

Am  —  X,„  -t-  §  -  +mjT  T 

■Xm  =  — ~    *m  —  (-Xn), 
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und  da  mit  Ausnahme  des  Knotenpunkts  4  sämmtliche  Knotenpunkte 
des  Obergurts  im  Räume  I  liegen,  so  hat  man  nach  §  70;  3)  und 
§  19,  3)  als  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts 


(6) 


Am —  öm  —  \^m)  • 


Dabei  ist  die  eine  Grenzbeanspruchung  zur  Unterscheidung  von  der 
andern  mit  einer  Klammer  versehen.  Die  Gleichungen  5)  6)  liefern 
für  die  X-Gurtung: 

X,  =  1,65  +  2  1 3  -^i-  2,8  —  4,21 
X2  -  1,97  +  3,17  J;JJ  ;  J^  2,8  =  6,92 
Xs  -  0,71  +  3,8  °^8-4£2-  2,8  -  4,39 
X4  =  0      +4       -°8-g  -  2,8  -  0, 

Xt  =  2,583  .  1,65  —  4,21  —       0,05 
Xg  =  2,583  .  1,97  —  6,92  =  -  1,83 

X,  =  2,583  . 0,71  -  4,39 2,56 

X4  =  2,583.0      —  0      =       0, 

und  für  die  Z-Gurtung: 

Z. 13,58  -  3    -„-•?-  2,8  —  —  21,50 

Z% 12,96  —  3,5  -^-3-  2,8 21,36 

Z,  =  -  12,07  -  4    -£•£-  2,8  =  -  21,46 

Z,  =  -  10,34  -  4,5  ^J*  2,8  =  -  17,58, 

Zt  —  -  2,583  .  13,58  +  21,50  =  —  13,58 

Z% 2,583  .  12,96  +  21,36  =  —  12,12 

Z8  —  —  2,583  .  12,07  +  21,46  —  -    9,72 
Zk  —  —  2,583  .  10,34  +  17,58  —  —    9,13. 

Nach    der   Zusammenstellung   in  Beispiel  84    entsprechen   den 
Diagonalen 
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ftr  »»=  12  3  4: 

e  =     _  l         —  1,25        —  5,18  3,33 

wd  =  8  9,25  14,18  6,67 

9  =  --^'-2/,=  4  6,5  16,36  1,34 

z  =  !LrJ!Ll\?  2/-=         12  9,5  —0,36        14,66 

w,  _  !L^_Ü!  ÜLZLi  2/"  =        28  19,5  27,27  134. 

Da  hiernach  für  die  beiden  ersten  Diagonalen  wd  nicht  zwischen  % 
and  i\>,  wohl  aber  zwischen  i>  und  <p  liegt,  so  hat  man  nach  §  70,  7) 
eine  Grenzbeanspruchung  derselben 

(7)  Dm==®m  +  «^L±J  _'V  *l 

v  '  '    <J  +  m  —  s  s  hm_ml     4  ' 

und  da  für  die  beiden  letzten  Diagonalen  wd  zwischen  %  und  tff,  aber 
nicht  zwischen  4>  nnd  q>  liegt,  so  ist  nach  §  70,  6)  eine  Grenz- 
beanspruchung dieser  Diagonalen 

/o\  T)     _  cjn        ,     (»  —  1)"  (*  —  »  —  *  +  0     dm_  ?i 

^o;  ^ro  —  Ä;m  -f    n  :    m  _  d  _s  (m  _  x)     fc-^   2  • 

Die  zweite  Grenzbeanspruchung  ist  nach  §  19,  4)  für  alle  Diagonalen 

(9)  !>«  — ^»«-(D-). 

Wir  erhalten  aus  vorstehenden  Gleichungen  folgende  Grenzwerthe  in 
Tonnen: 

D,  =  -  1,79 26  i;  4'^—  2,8 4,57 

A 0,32  -  ^  4^f  2,8  -  -  2,78 

H-       1,19  --^^-0,7  =  -0,24 

A=       0,71-      9226V4^  -0,7 --8,56, 

Dt  —  —  2,583  . 1,79  +  4,57  —  —  0,05 

D% 2,583  .  0,32  -f  2,78  =       1,95 

D,  =       2,583  .  1,19  +  0,24  —       3,31 
D4  —       2,583  . 0,7 1  +  8,56  —     10,39 . 

Nach    der  Zusammenstellung    in   Beispiel  84   entsprechen    den 
Verticalen 


1 
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für 


m  = 

1 

2 

3: 

v  = 

—  2,25 

-  G,18 

2,33 

wv  = 

9,25 

14,18 

6,G7 

W  =        -     -  J/  = 

G,5 

•  16,.% 

1,34 

,_  — ;  +  '2/-- 

9,5 

—  0,30 

14,66 

W     ffi     Itl     V      ~  y» 

45,5 

49,08 

2,33. 

Da  für  die  erste  Verticale  wv  nicht  zwischen  %  und  V,  wohl  aber 
zwischen  ty  und  <p  liegt,  so  ist  nach  §  70,  11)  eine  Grenzbeanspruch- 
ung derselben 

(10)  Vm  _  %m  -  ±=J!L±md , 

und  da  für  die  beiden  folgenden  Verticalen  w9  zwischen  %  und  #, 
aber  nicht  zwischen  ty  und  q>  liegt,  so  ist  nach  §  70,  10)  eine  Grenz- 
beanspruchung  dieser  Verticalen 

/n\  *      v    _  m     __  (™  —  *)'_(*  —  w  —  a>  +  v)  pl 

x/  n  —  m  —  o)  —  v  {n  —  i)5s 

» 

Als  zweite  Grenzbeanspruchung  hat  man  nach  §  19,  8)  für  die  drei 
Verticalen 

(12)  Vm  =  i±i  8»  -  ( F.)  -  p^  «/,. 

Vorstehende  Gleichungen  ergeben  folgende  Grenzwerthe  in  Tonnen: 

F,  -  -  1,27  +  Ig-r-Jg  2,8  =  -  0,2G 

F,  -  -  1,82  +  ~y^-  0,7  =  -  1,70 

Vs  =  -  1,75  +  -££  -  0,7  -  -  0,98 , 

F,  =  —  2,583  . 1,27  +  0,26  —  0,583  =  —  3,60 
Vt  =  —  2,583  . 1,82  +  1,70  —  0,583  ==  —  3,58 
Va  =  —  2,583  .  1,75  +  0,98  —  0,583  =  —  4,12. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Kämpferverticalen  hat  man  nach 
A.  39,  6) 

(13)  V0  -  SB0  +  g,  |  +  I  *',         Fi  -  «.  -  fc  +1  ¥> 
und  für  diejenigen  der  Scheitel  verticalen  nach  A.  39,  16) 

(14)  f, -««-**  ra  =  f8tt. 
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Diese  Gleichungen  liefern 

l 


5,6 


V0  =  0,5  +  2  f  2,8  -  2,37,       F0  =  0,5  -  f  =  -  1,37, 

F4  =  —  0,7  —  0,7  =  -  1,4,       V4  =  —  0,7  tn. 

Schliesslich  sind  nach  §  67,  14)  12)  die  Grenzwerthe  des  Hori- 
zontalschubs und  der  Verticalreactionen  der  Kämpfer 


(15) 
(16) 


H  = 


v—  ql 

Y  ~    2   ' 


F=SJ, 
H=  7=9,6  tn. 


das  heisst  in  unserm  Falle 

H=  7=15,6  tn, 

Grenzwerthe  mit  Winddrnck.  Die  vom  Winddrucke  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  und  Stützen reactionen  sind  im  nächsten  Bei- 
spiele bestimmt.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützen- 
reactionen  mit  Rücksicht  auf  Winddruck  ergeben  sich,  wie  schon,  in 
den  Beispielen  21,  22,  40,  57  durch  Corabination  jener  Beanspruch- 
ungen mit  den  oben  erhaltenen  Grenzwerthen  zu  den  äusserst  mög- 
lichen Grenzbeanspruchungen.  Alles  Weitere  ist  aus  der  folgenden 
Tabelle  zu  ersehen: 


Grenzwerthe 

Einfluss  des 

Grenzwerthe 

CT  •      1 

ohne  Winddruck 

Winddrucks 

mit  Winddruck 

Siehe  s.  36»  oDen 

*1 

4,21 

0,05 

1,14 

—  2,71 

5,35 

—    2,71 

6,02 

—    0,76 

2,91 

X, 

6,92 

—    1,83 

2,39 

—  3,46 

9,31 

—    6,28 

8,48 

—    3,39 

3,49 

x, 

4,39 

—    2,56 

1,95 

—  2,16 

6,34 

-    4,72 

5,55 

—    3,72 

1,26 

x, 

0 

0 

0,04  i       0 

0,04 

0 

0 

0 

0 

z, 

—  13,68 

—  21,50 

0,71    —2,36 

—  12,87 

—  23,85 

—  11,09 

—  23,99 

—  23,99 

z* 

—  12,14 

—  21,36 

1,54 

—  3,20 

-  10,68 

—  24,66 

—    9,48 

—  24,00 

—  22,90 

z* 

-    9,72 

—  21,46 

2,06 

-4,17 

—    7,67 

-  25,63 

—    6,77 

—  24,41 

—  21,33 

z. 

—    9,14 

—  17,58 

0,75 

—  3,58 

—    8,38 

—  21,16 

—    9,14 

—  19,86 

—  18,26 

A 

—    0,05 

—    4,67 

1,14 

—  0,93 

1,09 

—    5,50 

0,77 

—    6,44 

—    3,16 

n* 

1,95 

—    2,78 

0,64 

—  1,24 

2,59 

—    4,02 

2,72 

—    3,65 

-    0,67 

&s 

3,31 

—    0,24 

0,42 

—  1,35 

3,73 

—    1,69 

3,76 

—    0,69 

2,11 

*>A 

10,39 

—    8,56 

1,96 

—  2,19 

12,34 

—  10,75 

18,30 

—  11,47 

1,25 

V0 

2,37 

—    1,37 

1,70 

—  1,27 

4,07 

—    2,64 

2,95 

—    1,95 

0,50 

v, 

—    0,26 

—    3,60 

1,71 

-  0,69 

1,45 

—    4,29 

0,06 

—    3,80 

—    3,00 

v, 

—    1,70 

—    3,58 

0,06 

—  0,15 

—    1,65 

—    3,73 

—    1,66 

—    3,62 

—    3,99 

v9 

—    0,98 

—    4,12 

0,70 

—  0,67 

—    0,28 

—    4,69 

—    0,74 

—    4,36 

—    3,86 

v. 

—    0,70 

—    1,40 

0 

—  0,21 

—    0,70 

—    1,61 

—    0,70 

—    1,62 

—    1,62 

V 

15,60 

9,60 

0,83 

0,77 

16,43 

9,60 

16,96 

9,60 

16,96 

M 

15,60 

9,60 

1,66 

—  2,26 

17,26 

7,35 

16,96 

9,60 

16,96 
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In  der  letzten  Columne  sind  diejenigen  Beanspruchungen  ein- 
gestellt, welche  sich  bei  Totalbelastung  des  ganzen  Daches  unter 
Berücksichtigung  des  Winddrucks  durch  einen  gleichmässig  über 
beide  Dachflächen  vertheilten  Verticaldruck  von 

*  =  5cT^  —  ™8~iWo'  =  25>93  k8 
per  qm  Dachfläche  (vergl.  am  Schlüsse  des  Beispiels  21)  oder 


x 


4,12 


b\>  f  =  4  .  0,0259  ^  —  0,11  tn 

per  laufenden  Meter  Träger  ergeben  (Beispiel  84),  wobei  also  p  =  0,35 
+  0,1 1  =  0,46,  q  =  0,6  +  0,46  =  1,06  tn  sind.  Die  beiden  Columnen 
vorher  enthalten  diejenigen  Grenz werthe,  welche  ganz  wie  oben 
für  eine  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  von  p  =  0,46  tn  bei 
g  =  0,6  tn  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  resultiren,  wenn  also 
vom  Winddrucke  nur  die  soeben  erwähnte  Verticalcomponente  be- 
rücksichtigt und  angenommen  wird,  dass  der  Wind  beliebige  Theile 
der  Dachfläche  treffen  kann. 

Beispiel  86.  Bogendachbinder  einfachen  Systems  mit  Verticalen 
und  beliebigen  Gnrtttngsformen.    Einfluss  schiefen  Winddruoks. 

Den  Einfluss  des  Winddrucks  auf  die  Beanspruchungen  des  in 
Fig.  143  angedeuteten  Dachbinders  unter  folgenden  Voraussetzungen 
zu  berechnen.  Binder  weite  b  =  4  m,  Winddruck  bei  normal  ge- 
troffener Fläche  XO  =  150  kg  per  qm,  Windrichtung  um  ß  =  10° 
gegen  die  Horizontale  «fallend,  parallel  der  Trägerebene. 

Für  eine  Ebene,  welche  den  Winkel  a  mit  der  Horizontalen 
bildet  (Fig.  53)  hat  man  nach  Beispiel  21  den  für  die  Berechnung 
allein  in  Betracht  kommenden  Normaldruck  des  Windes  per  qm 

(1)  n  =  tosin2(«  +  0). 

Dies  gibt  für  alle  Knotenpunkte  einer  getroffenen  ebenen  Dachfläche, 
abgesehen  von  den  beiden  äussern, 

N=Xibxm    Normaldruck, 

—  N  =  nbk       Verticaldruck, 

tn 

—  N  =  n  b  d       Horizontaldruck , 

x 

m  M 

wobei  ö  die  Höhendifferenz  zweier  Knotenpunkte  im  Obergurte  be- 
deutet.    Im  vorliegenden  Falle  haben  wir 
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tg  a  =  ~ ,       a  mm  14°  10',       n  =  150  sin2  24°  10'  =  25,14  kg, 

und  damit  für  jeden  der  drei  innern  Knotenpunkte 

0,02514  .  4  .  4  =  0,40  tn     Verticaldruck , 
0,02514  .4.1=  0,10  tn    Horizontaldruck. 

Die  beiden  äussern  Knotenpunkte  erhalten  durch  den  Wind  auf  die 
obere  Dachfläche  halb  so  grosse  Drücke.  Auf  die  Verticalfläche  durch 
die  Endverticale  der  getroffenen  Dachhälfte  kommt  ein  Normal- 
druck von 

n  —  150  sin8  (90  +  10)  =  145,48  kg 

per  qm,  was  für  jeden  der  beiden  Knotenpunkte  jener  Verticalen 
ergibt : 

L  =  0,1455.  4.  3  =1,75  tn. 

Greifen  am  Träger  zwischen  den  Schnitten  0  und  s  beb'ebige 
Verticalkräfte  K  bei  Abscissen  e  und  beliebige  Horizontalkräfte  L 
bei  Ordinaten  c  an,  so  hat  man  nach  A.  5,  1)  das  Moment  der 
äussern  Kräfte  links  von  s  hinsichtlich  irgend  eines  Drehpunkts  der 

Goordinaten  u,  w 

*  » 

(2)  M,=  Vu-  Hw-]^K(u  ^e)—^L(w  —  c)J 

0  0 

worin  die  letzte  Summe  das  negative  Vorzeichen  erhielt,  weil  wir 
jetzt  von  links  nach  rechts  wirkende  L  als  positiv  ansehen  wollen. 
Wird  der  Schnitt  s  für  Xm,  Zm,  Dm  durch  Feld  m  und  für  Vm  durch 
die  Stäbe  xm,  hm,  j&m+i  gelegt,  so  hat  man  nach  §  86,  1)— 4)  bei 
oben  liegender  X-Gurtung: 


(3) 


m 

mit 

u  =  mk, 

» 

u  =  (m  —  1)A, 

n 

u  =  (m  —  f)A, 

F.-       M,     9\ 

n 

u  =  (m  —  v)A, 

w  =  5 


m  , 


w  =  eot_!  , 


w  =  tcd, 


w  =  ta 


v  • 


Die  Gleichung  für  Vm  gilt  jedoch  nicht  für  die  Kämpferverticalen 
und  Scheitelverticalen.  Nach  2)  3)  erhält  man  mit  Rücksicht  auf 
die  Formberechnung  im  vorletzten  Beispiele  bei  beliebigen  Kf  L  die 
Beanspruchungen  des  Obergurts  (Fig.  144): 

Weyrauch,  Boiipielc  und  Aufgaben.  24 
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X1=s_(4F-427-42T0-4Z  +  24)^, 

X,  =  —  (8  V—  6,3327  —  82£,  —  4Z,  -  6,33Z  -  0,334 

X,  =  -(12F  —  7,627  —  125o—  82t,—  42T,—  7,6  L  -  1,64, 

-0,64  + 0,41*)  ££, 
X4 (16  V  -  827—  16ZT0  —  12JE,  —  8Ä,  —  42C,  -  8i  -  2L0 

-14-04+14)£f, 

die  Beanspruchungen  des  Untergurts: 

^  =  (0F-627-6Z)^, 


Z,  -  (4F -  727-  4JEo  -  7Z  -  14)  gj, 


4,2 


Z8  =  (8  V  -  827  -  82^  -  42T,  -  8Z  -  2Z0  -  14)  j^_, 
Z4  —  (12F-  927  -  12JKo  -  82T,  —  42C,  -  9Z  -  3Z0  —  2Zt 

die  Beanspruchungen  der  Diagonalen: 
Z\  =  (10  V  -  827  -  lOZC«  -  8L  -  2Z0)  ^, 

2),  =  (13  F  —  9,2527  —  132f0  —  92f,  —  9,25  Z  -  3,254 

—  2,251,,)  j-^2 , 
2).  =  (32,72  V  -  14,185  -  32.72Ä,,  —  28,72-K,  -  24,722t, 

-  14,181,  -  8,18Z0  -  1,184  -  6,182*)  ,^~, 
D4  =  _  (2,68  V  -  6,6717  -  2,682^  +  1,322T,  +  5,322T,  +  9,32 IT, 
-  6,67Z  —  0,672^  +  0.33Z,  +  1,332*  +  2,33 4)  g^™, 

und  die  Beanspruchungen  der  Verticalen: 

yx (13  V  —  9,2527  -  13  K0  —  9,25 L  -  3,25Z0)  ~  -^ , 

Vt  =  -  (32,72  V  -  14,1827  -  32,72  2T,  —  28/722T,  —  14,18Z 

—  8,182i0  —  7,181t,)  618  4 , 
F,  =  (2,68  F  —  6,6727  —  2,682c,  +  1,32  Kx  +  5,32  ZT8  —  6,67  Z 

-  0,67 4  +  0.33L,  +  1,33L2)  ^  ■ 
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Die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in  Anwen- 
dung auf  Knotenpunkt  0  des  Untergurts  und  4  des  Obergurts  liefert 
zur  Bestimmung  von  V0  und  F4  die  Gleichungen 

v"+v+z^m^0'     F«  +  ^  +  x*iJi-0- 

Wegen  vollständiger  Symmetrie  des  Trägers  genügt  es,  eine  Träger- 
hälfte zu  berechnen,  was  beim  Balkendachbinder,  der  verschiedenen 
Auflager  wegen,  nicht  der  Fall  war. 

Dachfläche  beim  Auflager  l  getroffen.  Für  die  äussern  Kräfte 
vor  den  Gelenken  l  und  d  bestehen  hinsichtlich  dieser  Gelenke  fol- 
gende Momentengleichungen: 

V  .  32  —  0,4  (y  +  12  +  8  +  4) 

-  0,1  (i°  +  9  +  8  +  7  +  4)  -  1,75  .6  =  0, 

F.  16  -  H.  8  =  0, 

woraus  die  Stützenreactionen  bei  0 

7=0,83  tn,  #=l,66tn. 

Mit  diesen  Werthen  und  verschwindenden  K,  L  liefern  obige  Gleich- 
ungen folgende  Stabkräfte  in  Tonnen: 

X,  —  1,14  Zx  =  -  2,35  Z),  =  -  0,93 

X,  —  2,39  Z% 3,20      D8 1,24 

X3=l,95  Zt 4,17  2)3  =       0,42 

X4  =  0  Z4  =  -3,58  Z)4  =       1,95 

Dachfläche  beim  Auflager  0  getroffen.  Für  die  äussern  Kräfte 
vor  den  Gelenken  2  und  d  bestehen  hinsichtlich  dieser  Gelenke  fol- 
gende Momentengleichungen : 

F.  32  -  0,4  (f  +  28  +  24  +  20  +  ~) 

+  0,1  (4  +  7  -f  8  +  9  +  y)  +  1,75  .6  =  0, 
V.  16  —  H.  8  —  0,4  (y  +  12  +  8  +  4) 

-  0,1  (4+ 1+0- 1-T)- 1,75(8  +  2)  =0, 

woraus  die  Stützenreactionen  bei  0 

F=0,77  tn,  #=  —  2,25  tn. 

24* 


n- 

1,70 

Fi- 

1,71 

F,  =  - 

-0,15 

v,-- 

-0,57 

F  = 

0. 
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Mit  diesen  Werthen  und  2J^  =  J5T,  =  Kt  —  Ks  —  22^  =  0,4, 
L  =  1,75,  Z0  =  1,75  +  0,05  —  1,8,  £,  =  L»  =  .L,  =  2L4  =  0,1 
liefern  obige  Gleichungen  folgende  Stabkräfte  in  Tonnen: 

V0  -  -  1,27 


Xt 2,71 

Zt  =  0,71 

D,  =       1,14 

Ft  —  —  0,69 

X1  =  —  3,45 

Z,  =  1,54 

Dg  =       0,64 

F8  =       0,05 

X, 2,16 

Zs  =  2,05 

D, 1,35 

F,  =       0,70 

X4  =       0,04 

Z4  =  0,75 

DA 2,19 

F<  — -0,21. 

Beim  jetzt  betrachteten  Dache  war  die  vom  Winde  getroffene 
Fläche  nur  einfach  gebrochen.  Wäre  sie  mehrfach  gebrochen  ge- 
wesen, so  würde  zwar  die  Berechnung  der  K,  L  etwas  umständlicher 
geworden  (wie  in  Beispiel  58),  die  übrige  Berechnung  aber  ganz  wie 
oben  und  im  vorigen  Beispiele  geblieben  sein. 

Beispiel  87.  Bogenfachwerk  einfachen  Systems  mit  Verticalen 
und  beliebigen  Gurtungsformen,  Berechnung  für  gleichmässig 
vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  24  m  Spannweite  sollen  Bogenträger 
mit  drei  Gelenken  nach  der  Anordnung  Fig.  145  mit  kreisförmigem 
(einem  Kreisbogen  eingeschriebenem)  Untergurte  zur  Verwendung 
kommen.  Gewünschte  Trägerhöhe  bei  den  Kämpfern  h0  =  4,5  m, 
im  Scheitel  h  =  0,5  m,  Felderzahl  n  =  8.  Eigengewicht  per  laufen- 
den Meter  Träger  g  =  0,7  tn,  Verkehrslast  p  =  2,8  tn.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  gx  =  0,4  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts, 
in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  gs  =  0,3  tn  auf  diejenigen 
des  Untergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactio- 
nen  zu  berechnen. 

Formberechnung.  Wird  der  Ursprung  der  Coordinaten  in  das 
Kämpfergelenke  links  gelegt,  so  hat  man  nach  §  17,  37)  die  Gleichung 
des  Kreisbogens,  welcher  die  Form  des  Untergurts  bestimmt, 

oder  wegen  1  =  24,  f=  4, 

y  =  _  16  +  V266  +  ä(24^¥). 

Diese  Gleichung  liefert 

für      a;=     3  6  -  9: 

y=     1,86  3,08  3,77, 
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und  mit  Rücksicht  hierauf  folgen 
für  m  =    0 

hm=     0 
Um  —  yi*+"ü«  —  Jm-0*  = 


«t,  =  VA»  +  A*m  = 


m 


V 


Ki  —  äto_1 


m 


1 

2 

3 

4: 

1,86 

3,08 

3,77 

4 

2,64 

1,42 

0,73 

0,5 

3,53 

3,24 

3,08 

3,01 

4,00 

3,32 

3,09 

3,04 

— 1,42 

-1,16 

-1,06 

—  2,17 

2,16     -2,06     —3,17, 


während  man  nach  §  69,  6)  8)  9)  weiter  hat: 

Xm  —  *  =  3 ,  Em  =  Wj  =  u?v  —  A0  —  4,5 


n 


n 


Alle  Längen  sind  in  Metern  gegeben. 

Eigengewicht  allein.     Für   die   vom  Eigengewichte   allein   her- 
rührenden Stabkräfte  bestehen  nach  §  69,  6)  7)  folgende  Gleichungen: 


oo 


£■  —  —  [«•(»-«»)  —  t]  tt  ?' 

in 

3m-=.[(m-l)(n-m+l)-^r| 


*-    jr* 


m 


m—  I 


2>m  = 


«■  — 


Bl— 1 

[f»(»-m)-v(»-2w  +  0f^h)  -  5=]  g, 


oder  nach  Einsetzen  der  gegebenen  Zahlen werthe: 

£»  =  ~  [*»  (8  —  m)  —  4^]  ^-  , 


ö»»  — 


©■  — 


[(m  _  1)  (9  -  *•)  -  18]  -f- i, 


'ro— l 


1,05  d 

[w  (8  —  m)  —  *(9  —  2m)  —  18]  A—±, 


sh 


m — 1 


SS 


m 


Im  (8  —  m  +  2»)  -  18]  ^  -  8,55. 


1 
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Für  die  Diagonale  4  liegt  wd  zwischen  %  und  #,  aber  nicht  zwischen 
t\)  und  <p9  nach  §  70,  6)  ist  eine  Grenzbeanspruchung 

(Q\  n    —q\      ,    (m-l)'(n  —  m  —  d  +  s)    dm    pl 

(9)  l)m  —  »*  +    w_m_a-a(n_ir ^  2-  • 

Die  zweite  Grenzbeanspruchung  liefert  §  19,  4)  für  alle  Diagonalen, 
wenn  (2)m)  die  erste  Grenzbeanspruchungen  bedeutet , 

(10)  Dm  -  *±f  2>ro  -  (Dra). 

Aus    vorstehenden  Gleichungen   ergeben  sich  folgende  Grenzwerthe 
in  Tonnen: 

A  -  -  °>7°  -  6,928  1,42  lU  16'8  ~  "  H'92 

A  -  -  0,23  -  ^^|;S  16,8  -  -  14,57 

A-       0,39-(^  +  a^)?S4,2  =  -10,17 

A-       0,34-A^0Mi    4,2 28,27, 

D,  =  —  6  . 0,70  +  14,92  =  10,72 

D% 6  . 0,23  +  14,57  =  13,19 

D,  =       6  . 0,39  -f  10,17  =  12,51 
Dt  —       6  .  0,34  +  28,27  —  30,31 . 

Mit  Rücksicht  auf  die  oben  gegebenen  Werthe  der  v  entsprechen 
den  Verticalen 

für 

m  —  v 


9 


n 

n  —  m  +  v 
n 

»  —  m  •»  —  » 


m  n 


m  = 

1 

2 

3: 

2/-= 

3,16 

4,06 

6,17 

2/-  = 

4,84 

3,94 

1,83 

»f- 

22,12 

12,18 

10,28 . 

Für   die  Verticale  1  liegt  wv  =  4,5  nicht  zwischen  %  und  # ,    wohl 
aber    zwischen   ijj   und   g>,   sodass   nach  §  70,  11)  eine  Grenzbean- 
spruchung derselben 
(11)  V  =8    _"-**  +  *  m_Plm 

Für   die   Verticale  2  liegt  wv   sowohl  zwischen  %   und   4>  als   auch 
zwischen  ip  und  9  und  ist  nach  §  70,  9)  eine  Grenzbeanspruchung 

Ci9\  V         SR  |~(m— l)»(n  — m  — co  +  y)    .    m  —  w  +  vnmlpl 

\L&)  Vm  =  vm        L'n  —  m  —  »  —  »(n— 1)    "•»  +  »*  —  v  2*J   2 
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Für  die   Verticale  3   schliesslich  liegt  wv  zwischen   %  und  #,   aber 
nicht  zwischen  ^  und  q>,  nach  §  70,  10)  ist  eine  Grenzbeanspruchung 

ft*\  V    —  !R  (m-l)*(n-m-a>  +  v)pl 

(10)  Vm  —  .om  w_w_flJ_y(n_1)      2 

Die  zweite  Grenzbeanspruchung  ist  nach  §  19,  8)  in  allen  drei  Fällen, 
wenn  (FOT)  die  erste  bezeichnet, 

(14)  Vm  -  q-±£  SB«  -  (F.)  -  Pjg.. 
Vorstehende  Gleichungen  liefern  folgende  Grenzwerthe  in  Tonnen: 

F«  -  -  V°  +  ^TS  16>8  "  5>02 

F 1  29  -4-  f1  '  °'66  4-  Afiii?_^  4  2  =  0  74 

K2  —      i,Ä»  -f  ^  1592  -t-  866   206;  4,^  —  u,<* 

F,  =  -  1,26  +  ^f  4,2  =  0,72 , 

Fx 6  .  1,10  —  5,02  —  3,6  —  —  15,22 

F2  =  —  6  . 1,29  -  0,74  -  3,6 12,08 

V3  =  —  6  . 1,26  -  0,72  -  3,6  =  -  11,88. 

Für    die   Grenzbeanspruchung    der    Kämpferverticale    hat    man 
nach  A.  39 

(15)  F0  =  350  +  |,  |j-q_-i  -j-  >        F0  =  SS0  —  |-qri  y » 

und  für  diejenigen  der  Scheitelverticale 

(16)  7„  =  SB„-^,  F„=S8a. 

Diese  Gleichungen  ergeben 

F0  =  -  0,14  +  1,86  ?g  16,8  -  9,26 , 

F0=-  0,14  -|g  =  -11,89, 

F.  —  —  0,6  -  4,2  —  —  4,8,         F, 0,6  tn. 

Die  oberen  Grenzwerthe  der  verticalen  Stützenreaction  und  des  Hori- 
zontalschubs sind  nach  §  67,  14) 

(17)  F=}S,  *-{-*, 

also 

F=58  =  42, 

J3r=5$  =  63tn, 

während    die    unteren    Grenzwerthe    für    Eigengewicht    allein    ein- 
treten. 
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Beispiel  88.  Bogenfaohwerk  einfachen  Systems  mit  Verticalen 
und  beliebigen  Qurtnngsformen.  Berechnung  für  bewegte  Bad- 
lastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisen  bah nbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Badanordnung  Fig.  18,.  berechnet  werden. 


Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  ist  ganz  wie  im  vorigen 
Beispiele  zu  verfahren.  Nach  §  69  haben  wir  weiter  die  den  Gur- 
tungen, Diagonalen  und  Verticalen  entsprechenden  £,*',  welche  vorüber- 
gehend mit  unterscheidenden  Indices  versehen  werden,  in  Metern 

für 


*d 


Zr 


m  = 

1 

2 

3 

4: 

c  =  (m  —  1)A  = 

0 

3 

6 

9 

v  =  mk  = 

3 

6 

9 

12 

M         11         C         n /     , 

8,39 

9,45 

10,64 

12 

4&X    ^»     «X    ^^               1       *■     v    S=S 

/            m  —  1      , 

0 

4,36 

7,38 

9,6 

**  —  **  —  m  -  1  +  t[  ~~ 

(m  —  1)  s               1  _ 

0 

2,89 

6,42 

10,64 

(n  —  1)  *  +  w  —  n  +  8 

/             m  —  s       7 

3     /   

8,39 

9,90 

11,38 

13,88 

•• —  m  —  *  +  * 

(m  —  1)*                 7 
(n  —  1)  v  +  m  —  n  -\-  a> 

0 

3,11 

6,71 

/            m  —  v       , 
*»  —  „       -   i   _  *  ™ 

9,90 

11,38 

13,88 . 

Nach  §  68  treten  die  unteren  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen 
V,  H  für  Eigengewicht  allein  ein,  die  oberen  ergeben  sich  wie  folgt: 
Belastung  durch  Zug  II  (Fig.  22)  von  0  bis  l}  Vorderrad  0  bei  0, 


(i) 


F-*  +  !2;p(i.-a)f 


1  T 

Belastung  durch  Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  l,   Rad   0  bei  d 
(Richtung  gleichgültig) , 

(2)  E  =  $  + +-[]>;  Pa  +  ^JPQ-")]' 

'  0  d 

Die  Werthe  der  ^    in   diesen   wie   in  den  folgenden  Gleichungen 

können  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6   entnommen   oder   berechnet 
werden.     Wir  wollen  den  letzteren  Weg  einschlagen  und  erhalten 
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F-  8,4  +  1  [6  (24  +  22,7  +  21,4  +  13  +  1U  +  10,4  +  2  +  0,7) 
+  4  (20,2  +  9,2)  +  5  (17,2  +  6,2)]  —  44,65  tn , 

H  —  12,6  +  -i-  [6(12  +  10,7  +  2,3  +  1)  +  4  .  9,5  -f-  5  .  6,5 

+  6  (10,7  +  6,7  -f-  5,4  -f-  4,1)  +  4  .  2,9]  —  62,54  tu . 

Die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräfte  gleich  Null"  in  Anwen- 
dung auf  Knotenpunkt  0  des  Untergurts  und  4  des  Obergurts  gibt 
für  jede  Belastung 

(3)  H+^i--0,        X4-0, 

wonach  die  Grenzwerthe  von  Zl}  welche  gleichzeitig  mit  denjenigen 
von  H  eintreten, 

Zt 62,54  £52  _  -  73,57  tn, 

Zx=>  &  —  -  14,82  tn. 

Da  für  sämmtliche  Stabe  der  X- Gurtung  /  zwischen  v  und  d 
liegt,  so  ergeben  sich  nach  §  71,  5)  6)  deren  Grenzbeanspruchungen 
wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  *',  Rad  0  bei  v  (mitunter 
Zug  II  von  0  bis  0,  Vorderrad  0  bei  v)} 


x 

m 


v  9 

(4)  Xm-Xm-[(»-6-m)2^+(^  +  «»)42,^-«)],Ä    > 

0  v  m 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  Z,  Bad  0  bei  d  (mitunter  Zug  II 
von  d  bis  l,  Vorderrad  0  bei  d), 

d 

(5)  X^  -  &,  +  [(I  +  tn)  y  P(a  -  «') 

M' 

l 

+  «-»)  2  *$-•)]£■• 

Wir  setzen  die  Zug  I  entsprechenden  Grenzwerthe  für  die  erste  Zug- 
richtung an  und  fügen  die  für  die  zweite  Zugrichtung  resultirenden 
Werthe  in  Klammern  bei.  Man  wird  dann  sehen,  dass  die  Berück- 
sichtigung der  ersten  Zugrichtung  genügt  hätte  (vgl.  die  Bemerkungen 
am  Schlüsse  des  §  68).    Erste  Grenzwerthe: 

X,  =  0,52  -  [5,14  (6  .  3  +  6  . 1,7  +  4  .  0,5) 

+  2,86  (6  .  4,09  +  6  .  0,09)]  g-1^- 
—  —  10,23  tn(-  11,18), 
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Xt  =  0,71  -  [2,92  (6  .  6  +  6  .  4,7  +  4  .  3,5  +  5  .  0,5) 

+  5,08.6.2,15]  g  -~  = —  25,80 tn(- 24,34) , 

X3  —  0,35  -  [1,23  (6  .  9  +  6  .  7,7  -f-  4  .  6,5  +  5  .  3,5) 

+  6,77 .6 .0,34] g  -*7-3 32,28  tn(- 32,22). 

Zweite  Grenzwerthe: 

Xt  —  0,52  +  [2,86  (6  .  3,61  +  6  .  2,31  +  4  .  1,11) 

+  0,86  (6. 10,7 +  6. 6,7 +  6. 5,4+ 6. 4,1 +  4. 2,9)]  g-i^ 

=  12,97  tn  (11,62), 

Xt  —  0,71  +  [5,08  (6 . 2,55  +  6 . 1 ,25  +  4 . 0,05) 

+  1,08  (6 .  10,7  +  6 . 6,7  +  6 . 5,4  +  6 . 4,1  +  4 . 2,9)]  8-  J  ^ 

=  27,44  tn  (25,59) , 

X3  =  0,35  +  [6,77  (6 . 1,36  +  6 . 0,06) 

+  0,77  (6 .  10,7  +  6 . 6,7  +  6 . 5,4  +  6 . 4,1  +  4 . 2,9)]  -  -1-- 

=  33,04  tn  (30,60) . 

Die  oben  in  Klammer  erwähnte  Belastung  durch  Zug  II  wird  vor- 
aussichtlich für  X,  ungünstiger  als  die  Belastung  durch  Zug  I 
wirken,  da  der  Xs  entsprechende  Grenzpunkt  der  Beitragsstrecken 
/  =  10,64  nahe  an  den  Influenzpunkten  v  «=  9  und  d  =  12  der 
Letzteren  liegt.  In  der  That  ergeben  sich  mit  Zug  II  die  Grenz- 
werthe 

X3  =  0,35  -  g--g§  [6  (9  +  7,7  +  6,4)  +  4 . 5,2  +  5 . 2,2]  =  -  35,54  tn, 

X,  -  0,35  +  ^  [6(12+ 10,7  +  9,4  + 1) + 4 . 8,2  +  5 . 5,2] = 34,29  tn, 

gegen  oben  erhaltene  —  32,28  und  33,34  tn. 

Da  für  s'ammtliche  Stäbe  der  Z- Gurtung  0  zwischen  c  und  d 
liegt,  so  hat  man  nach  §  71,  7)  8)  folgende  Grenzbeanspruchungen 
derselben : 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  z}  Rad  0  bei  c  (mitunter  Zug  II 
von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c), 

e 

(6)  Zm  =  &m  +  [(n-l  +  t-m)2Pa 

0 

+(e-i  +  m)2iV-«)]örL-, 

c  w* — l 

Belastung  durch  Zug  I  von  z  bis  l,  Rad  0  bei  d  (mitunter  Zug  II 
von  d  bis  l,  Vorderrad  0  bei  d)} 
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o 

(7)  2.-Ä.  — [(6— l  +  m)^P(a  — «) 


I 

+  (C+l_w)^p(|_a)] 


m 


Wir  verfahren  nun  ganz  wie  bei  der  X- Gurtung  und  erhalten  mit 
Zug  I  die  ersten  Grenzwerthe  (Zt  ist  schon  berechnet): 

Z2  =  —  14,17  +  T2,5  (6  .  3  +  6  .  1,7  +  4  .  0,5) 

+  5,5  .  6  .  0,06]  ^~  =  -  11,11  tn  (-  10,46) , 

Z3  =  —  13,66  +  [1,5  (6  .  6  +  6  .  4,7  +  4  .  3,5  -f  5  .  0,5) 

+  6,5  .  6  .  0,08]  Jfi*^  =  -  2,24  tn  (  -  4,11) , 

ZK  =  -  12,09  +  [6  .  9  +  6  .  7,7  +  4  .  6,5 

+  5  .  3,5]  24^-3  =  -  0,65  tn  (-  0,67) , 

und  die  zweiten  Grenzwerthe: 

Zt 14,17  —  [5,5  (6  .  7,64  +  6  .  6,34  +  4  .  5,14  +  5  .  2,1-») 

+  3,5  (6 .  10,7  +  6 . 6,7  +  6 . 5,4  +  6 . 4, 1  +  4 . 2,9)]  J'**M 
=  — 7  7,52  tn(— 71,13), 

Zs  =  —  13,66  —  [6,5  (6  .  4,62  +  6  .  3,32  +  4  .  2,12) 

+  2,5  (6 .  10,7+4 . 9,5  +  5 . 6,5  +  6 . 2.3  +  6 . 1 )]  J'0^ 
=  -  85,71  tn(— 76,55), 

Z<  «=  —  12,99  —  [7,5  (6  .  2,4  +  6  .  1,1) 

+  1,5(6.10,7  +  6.6,7  +  6  .5,4  +  6.4,l  +  4.2,9)]24^73 

—  -  84,63  tn  (—  79,00) . 

Die  zu  6)  7)  in  Klammer  erwähnten  Belastungen  durch  Zug  II 
würden  am  ehesten  für  Z±  ungünstigere  Grenzwerthe  als  Zug  1  er- 
geben.    Wir  erhalten  damit 

ZA 12,99  +  g^JJJ  [6  (9  +  7,7  +  6,4)  +  4.5,2  +  5. 2,2]=l,65tn, 

Z4 12,99  -  ?£^g  [6(12+10,7  +  9,4  +  l)  +  4  .  8,2  +  5.5,2] 

—  —  79,32  tn , 

gegen  oben  erhaltene  —  0,65  und  —  84,63  tn,  sodass  nur  der  erste, 
weniger  wichtige  Grenzwerth  ungünstiger  als  mit  Zug  I  geworden 
ist.     Dass   der    erste  Grenzwerth   ungünstiger   würde,   war   übrigens 
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von  vornherein  klar,  da  auch  mit  Zug  I  kein  Rad   auf  die  Strecke 
von  c  bis  z  kommt. 

Für  die  Diagonalen  1  und  2  liegt  z  nicht  zwischen  c  und  v, 
wohl  aber  z  zwischen  t?  und  d  und  da  z  <  c,  so  ergeben  sich  nach 
§  71,  13)  14)  die  Grenzbeanspruchungen  wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  z,  Bad  0  bei  v, 

c 

(8)       Dm  =  S)ro  -[(n-m  +  t-d^Pa 

o 

9 

+  (m  —  s  +  6  +  $n  -n)  ^  P(e  —  a) 


+  (m-*-ä)]£P(s-a)] 


d 


slh. 


wm— 1 

Belastung  durch  Zug  1  von  z   bis  l,  Bad  0  bei  d, 

d 

(9)  A, -».-[(»-«  + *)^P(/-a) 

Für  die  Diagonale  3  liegt  sowohl  z  zwischen  c  und  v  als  auch  z 
zwischen  v  und  d,  sodass  sich  die  Grenzbeanspruchungen  nach  §  71, 
9)  10)  wie  folgt  ergeben: 

Belastung  durch  einen  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c,  und 
einen  Zug  I  von  z  bis  l}  Bad  0  bei  d  (mitunter  statt  des  Letzteren 
einen  Zug  II  von  d  bis  l,  Vorderrad  0  bei  d), 

c  d 

(10)  Dm  —  $m  -  [(„_»+«_ d^Pa+C». -  e  +  *)^P(/-a) 


<*ro 


Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  /,  Vorderrad  0  bei  v  (mitunter 
Zug  I  von  z  bis  *',  Bad  0  bei  t>), 

(11)     Dm  =  J)m  -  [(«t  —  «  +  *  +  sn-n)^P(e-a) 


9 

+  («-«+*)  2pc  -  °)] 


<*» 


«IV 


Für  die  Diagonale  4  liegt  z  zwischen  c  und  v,  aber  0'  nicht  zwischen 
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v  und  d,  die  Grenzbeanspruchungen  entstehen  nach  §71,  11)  12) 
wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 

(12)  Dra  -  £m  -  "-«+«-«  2  Pa> 

0 

Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  l,  Vorderrad  0  bei  vf 

d 

(13)  D»  —  *).  — [(»  —  .  + *)^P(/-a) 

+  (—.-*)^P(I-«)]  .-,£-■ 

Vorstehende  Gleichungen  liefern  für  die  Diagonale  1: 

Z),  —  -  0,70  +  [12,44  (6  .  3  +  6  . 1,7  +  4  .  0,5) 

+  6,92  (6  . 4,09  +  6 . 0,09)]  142    *4    46 

—  13,63  tn  (14,97) , 

A— — 0,70  -[6,92  (6  .  3,61  +  6  .  2,31  +  4 . 1,11) 

+  2,08(6.10,7  +  6.6,7  +  6.5,4  +  6.4,1  +  4.2,9)]^^ 
=  — 17,30  tn(— 15,49), 

für  die  Diagonale  2: 

Z),=— 0,23 +[0,34 . 5.0,5  +  9,62  (6  .  3,11  +  6  .  1,81  +  4  .  0,61) 

+  7,66.6.2,6]  i^«  19,20  tn  (20,11), 

Z>8 — — 0,23  -  [7,66  (6 . 2, 1  +  6 . 0,8) 

+  1,34(6.10,7  +  6.6,7  +  6.5,4+6.4,1+4.2,9)]^^-^ 

—  —  16,89  tn(—  15,69), 

für  die  Diagonale  3  mit  den  in  Klammer  erwähnten  Belastungen 
(da  wegen  /  <==  11,38  auch  mit  der  andern  kein  Rad  auf  die  Strecke 
von  /  bis  d  gelangt  und  e  nahe  bei  c  liegt): 

D8  -=  0,39  —  [0,56(6  .  6  +  6  .  4,7  +  6  .  3,4  +  4  . 2,2) 

+  0,44  (6  .  12  +  6  .  10,7  +  6 . 9,4  +  4  .  8,2 

2)s  .=0,39  +  [7,92(6.2,58+  6 . 1,28  +  4 . 0,08) 

+  8,56.6.1,08]  1063ffMa  =21,04tn(20,82), 
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und  für  die  Diagonale  4: 

I)t  =  0,34  —  [6  .  9  +  6  .  7,7  +  6  .  6,4 

+  4  .  5,2  +  5  .  2,2]  £g££n  -  -  36,04  tn, 

7)4  =  0,34  +  [6  .  12  +  6  .  10,7  +  6  .  9,4  +  4  .  8,2 

+  5.5,2  +  6.1]2-i^^  =  34,66tn. 

Für  die  Verticale  1  liegt  z  nicht  zwischen  c  und  v,  wohl  aber 
B  zwischen  v  und  d  und  da  z  <  c,  so  ergeben  sich  nach  §  71,  19)  20) 
die  Grenzbeanspruchungen  wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  e9  Rad  0  bei  v, 

c 

(14)  Vm  =  %m  +  [(n-m  +  v-m)^Pa 

0 

v 

+  (m  —  v  +  ©  — -  vn  —  n)  ^  P(s  —  a) 

e 
t 

+  O  -  v  +  o)2jP{s  —  a)]~, 
Belastung  durch  Zug  I  von  #'  bis  2,  Rad  0  bei  d, 

d 

( 1 5)  V„,  =  8«  +  [  (m  -  v  +  o)  ^  2J(s*  -  o) 

J' 

/ 

Für  die  Verticale  2  liegt  sowohl  z  zwischen  c  und  v  als  auch  /  zwi- 
schen v  und  d,  die  Grenzbeanspruchungen  sind  nach  §  71,  15)  16) 
wie  folgt  bestimmt: 

Belastung  durch  einen  Zug  II  von  0  bis  c}  Vorderrad  0  bei  c,  und 
einen  Zug  I  von  z'  bis  l,  Rad  O  bei  d  (mitunter  statt  des  letzteren 
einen  Zug  II  von  d  bis  l9  Vorderrad  O  bei  d) , 

C  d 

(16)  Vm  =  8m  +  [(n-m  +  v-m)^Pa+(m-v+m)]>}P(J-a) 

o  *' 

i 


+  (m_v_a))2'p(Z_a)]J.rj 


Belastung  durch  Zug  II  von   v  bis  #',  Vorderrad  O  bei  v  (mitunter 
Zug  I  von  z  bis  zl \  Rad  0  bei  v)7 
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V 

(17)      F.  — «„  +  [(»— H-»  +  »*-«)^P(jr-a) 


z 

I 

* 


+  (tn-v  +  i0)]?P(S-a)]-±-l 


Für  die  Verticale  3  liegt  z  zwischen  c  und  vf  aber  /  nicht  zwischen 
v  und  d,  die  Grenzbeanspruchungen  entstehen  nach  §  71,  17)  18) 
wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c7 


e 


(18)  Vn  =  %m+n-m  +  v-m2Pa, 

0 

Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  l}  Vorderrad  0  bei  v, 

d 

(19)  VM  ~  S8m  +[(•»-  v  +  »)2 P(m'  -  a) 

9 

I 

+  (M_v_(0)2,PG-a)]^r. 

Vorstehende  Gleichungen  liefern  für  die  Verticale  1: 
F,  —  —  1,10  —  [17,62  (6  .  3  +  6  . 1,7  +  4  .  0,5) 

+  7,66(6.5,6  +  6.1,6  +  6.0,3%^ 
=  — 18,01  tn(— 19,34), 
Vx  —  -  1,10  +  [7,66  (6  . 2,1  +  6  .  0,8)  +  1,34  (6  .  10,7  +  6  .  6,7 

+  6  .  5,4  +  6  . 4,1  +  4  .  2,9)]  ^-^  =  6,14  tn  (5,66), 

für   die  Verticale  2   mit   den   in   Klammer   erwähnten   Belastungen 
(aus  gleichen  Gründen  wie  für  D,): 

F8  —  -  1,29  +  [0,56  (6  .  3  +  6  . 1,7  +  4  . 0,5) 

+  0,44  (6  .  12  +  6  .  10,7  +  6  .  9,4  +  4 .  8,2 

+  5.  5,2  +  6.1)]  ^1^  =  1,34  tn, 

F,  —  —  1,29  -  [15,92  (6  .  2,89  +  6  . 1,59  +  4 .  0,39) 

l 

2,06 .  24 


+  8,56  (6.4,08  +  6 .0,08)]  ^-^ 14,77  tn(- 16,18), 

und  für  die  Verticale  3: 

V9  -  -  1,26  +  [6  .  6  +  6  .  4,7  +  6  .  3,4  +  4  .  2,2]  -  ^  -  2,02  tn, 

V3  =  —  1,26  -  [10,67  (6  .  4,88  +  6  .  3,58  +  6  .  2,28) 

+  1,67  (4 .  11,2  +  5  .  8,2  +  6  .  4  +  6  .  2,7 

+  6  . 1,4  +  4  .  0,2)]  -rif  -  -  -  13,27  tn. 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  25 
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Da  z  für  V3  nahe  an  c  liegt  und  z  >  d  ist,  so  wird  voraussichtlich 
mit  Zug  I  von  z  bis  l,  Bad  0  bei  v,  ein  noch  etwas  ungünstigerer 
Grenzwerth  als  der  letzte  mit  Zug  II  berechnete  entstehen.  Nach 
§  71,  4)  hat  man  für  diese  Belastung 

(20)      Vm  =  %m  +  [(m-v  +  e>+vn-n)]>]P(e-a) 

d 

+  (m  —  v  +  ra)^i  -PO*' —  a) 

v 
l 

+  (i-»-.)2P(l-a)]i) 

und  hieraus 

F8  =  —  1,26  —  [22,69  (6  .  2,29  +  6  .  0,99)  +  10,67  .  6  .  3,58 

+  1,67(6.10,7  +  6.9,4+6. 7,1  +  4. 5,9  +  5.2,9)]—^ 

=  -  14,56  tn  (-  14,23) . 

Nach  A.  39,  4)  5)  ergeben   sich  die  Grenzbeanspruchungen  der 
Kämpferverticale  wie  folgt: 
Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  z,  Vorderrad  0  bei  0, 


s 


(21)  Fo-SBo-^^PCs-a)     mit  #-1-4 

0 

Belastung  durch  Zug  I  von  z  bis  l,  Rad  0  bei  d, 


£i+i' 


(22)  F0  =  Sß0  +  k±±2P(a~0')  +  ^2  A*-«)- 

«  rf 

Diese  Gleichungen  liefern  mit  z  =»=  24 :  2,86  =  8,39 : 

F0 0,14  +  [6  (8,39  +  7,09  +  5,79) 

+  4  . 4,59  +  5  . 1,59]  ?jjj?  —  -  8,48  tn, 

F0-  -  0,14  +  [6  .  3,61  +  6  .  2,31  +  4  . 1,11]  *= 

+  [6  .  10,7  +  6  .  6,7  +  6  .  5,4  -j-  6  . 4,1  +  4  .  2,9]  ^ 
=  10,82  tn  (9,63) . 
Für  die  Scheitelverticale  hat  man  allgemein 

(23)  Va Ka, 

unter    K„    die    Belastung    ihres    oberen    Knotenpunktes   verstanden. 
Wir  erhalten  danach  die  Grenzbeanspruchungen: 
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F4  =  8ä4  «=  —  0,6  tn , 

F4  —  -  0,6  -  6  £±i!*+M 10,8  tn. 

Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe  bestimmt. 

Bemerkungen.  Die  Berechnung  im  vorigen  Beispiele  wurde  mit 
derjenigen  gleichmässig  vertheilten  bewegten  Last  durchgeführt,  welche 
nach  der  Tabelle  in  Beispiel  8  dem  Maximalmomente  in  der  Mitte 
eines  durch  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  einfachen  Balken- 
trägers der  Spannweite  24  m  entsprechen  würde  (p  =  2,77 ,  nach 
oben  abgerundet  2,8  tn).  Wir  stellen  die  dort  erhaltenen  Grenzwerthe 
mit  den  jetzt  berechneten  zusammen. 


Grenzwerthe  von : 

nach  Beispiel  87: 

oben 

gefunden : 

x, 

11,20 

—   8,08 

11,18 

—  12,97 

xa 

25,66 

—  21,40 

25,80 

—  27,44 

x, 

29,93 

-  27,80 

35,54 

—  34,29 

x. 

0 

0 

0 

0 

z, 

—  14,82 

—  74,10 

— 14,82 

—  73,57 

z* 

—  11,81 

—  73,21 

-  10,46 

-  77,52 

zs 

-    5,25 

—  76,71 

—    2,24 

—  85,71 

z. 

—   2,58 

-  75,36 

—    1,65 

—  84,63 

A 

10,72 

—  14,92 

14,97 

—  17,30 

A 

13,14 

—  14,57 

20,11 

—  16,89 

A 

12,51 

—  10,17 

21,04 

—  13,65 

A 

30,31 

-28,27 

34,66 

—  36,04 

y. 

9,26 

-  11,89 

10,82 

—   8,48 

F» 

5,02 

—  15,22 

6,14 

—  19,34 

yt 

0,74 

—  12,08 

1,34 

—  16,18 

y» 

0,72 

—  11,88 

2,02 

— 14,56 

y, 

—   0,60 

—    4,80 

—    0,60 

— 10,80 

r 

42,00 

8,40 

44,65 

8,40 

H 

63,00 

12,60 

62,54 

12,60 . 

Man  sieht,  dass  bedeutende  Differenzen  entstehen  können.  Will  man 
also  bei  Belastung  durch  bewegte  Radlastzüge  mit  einer  gleichmässig 
vertheilten  bewegten  Last  rechnen,  so  ist  dieselbe  grosser  zu  wählen, 
als  für  die  Gurtungen  einfacher  Balkenfachwerke  genügend  wäre. 
Im  vorliegenden  Falle  würde  das  1,5 -fache  nicht  zu  hoch  gewesen 
sein;   womit   sich   D3  immer  erst  18,57  gegen   obige  21,04  ergeben 

26* 
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hätte,  allerdings  aber  andre  Beanspruchungen  wieder  viel  zu  gross 
geworden  wären.  Man  thut  also  gerade  bei  Bogenfachwerken  gut, 
im  Falle  von  Eisenbahnbrücken  mit  den  Radlastzügen  selbst  zu 
rechnen ,  womit  selbst  ohne  Berücksichtigung  der  zweiten  Richtung 
des  Zuges  I  und  etwaiger  Alternativbelastungen  wesentlich  genauere 
Werthe  als  mit  gleichmässig  vertheilter  bewegter  Last  entstehen. 
Auch  die  Ableitung  von  Formeln  für  Berechnung  mit  genauen  Last- 
äquivalenten, wie  wir  sie  für  Balkenfach  werke  gegeben  haben,  würde 
für  Bogenfachwerke  zwecklos  sein,  da  ihre  Verwendung  der  verschie- 
denen zu  berücksichtigenden  Fälle  wegen  hier  wesentlich  umständ- 
licher als  für  Balkenfachwerke  wäre. 

Beispiel  89.  Trapezbogenfaohwerk  einfachen  Systems  mit  Ver- 
tioalen.     Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  24  m  Spannweite  sollen  Bogenträger 
mit  drei  Gelenken  nach  der  Anordnung  Fig.  146  zur  Verwendung 
kommen.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,7  tn, 
Verkehrslast  p  =  2,8  tn.  Vom  Eigengewicht  kommen  gx  =  0,4  tn 
auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast 
angreift  und  g,  =  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts.  Die  Grenz- 
werthe  der  Stabkräfte  zu  berechnen. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  gelten  nach  §  72,  4)  die  Gleichungen: 

x    —       ~  a  —  m  9  *' 


(1) 


Qm  _  [(m  -  1)  (W  -  m  +  1)  -  ao]  /7 


zm    gl 


>>„-!    2   ' 


cp.         r    6  —  m  .    1 1    dm  gl 


m  r    a  —  m  .    9X  —  9f\gl 

m  La  —  f»  '  £      J  2 

Dieselben  nehmen  mit  n«=2tf  =  8,   A  =  3,  £m  =  3,16,   a  =  nh0: 
2f=  4,5,   g  =»  0,7,  gx  =  0,4,  g,  =  0,3  folgende  Formen  an: 

Xm  ==  —  3,15  m  —r — , 

m 

&.-[(f»-l)(9-«0-18]sMf 


in— 1 


1,05  d 


»m  =  -l,05[9^=^-»,]_0,15. 


ä»-i  ' 
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Ausnahmen    bilden   die  Beanspruchungen   der   Kämpferverticale   und 
Scheitelverticale,  für  welche  man  nach  A.  39,  10)  17)  hat 

Wir  erhalten  folgende  Stabkräfte  in  Tonnen: 

JB0 3,75 

X, 2,70    3, 13,28    ©,  =      4,15    SB,  —  -  3,15 

X2 5,04    3,  =  -  10,43    Ds  —       3,05    SSS  =  -  1,83 

3E» 6,30    38 7,97     S>,  =       1,41     8, 0,15 

X4  =      0         34  —  -    6,64    $4  —  -  6,39    »4  =  -  0,60. 

Grenzbeansprachungen.  Nach  §  73  sind  die  unteren  Grenzbean- 
spruchungen der  X-Gurtung  deren  soeben  berechnete  Eigengewichts- 
beanspruchungen, die  oberen 

\y)  2Lm  *=  -—•  Xm . 

Weiter    hat    man    die    Grenzbeanspruchungen   der    Z-  Gurtung,    da 
Ä0  <  5±?  f  ist,  nach  §  73,  2)  und  §  19,  3) 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  nach  §  73,  4)  und  19,  4) 

7)  <fi  (y  —  1)  (m  —  1)»    dm    j>l 

. w  =  ^w         a  —  y  -  m  +  1  Äm   -    2  > 

C5)  i  i 

und   die  Grenzbeanspruchungen   der  Verticalen,    mit  Ausnahme   der 
Kämpferverticale  und  Scheitelverticale,  nach  §  73,  5)  und  §  19,  8) 


(6) 


[V  SR  (y-  i)(m  —  l)gj?X 

V  m  —  Om  \vm)  y*  > 


wobei  die  eine  Grenzbeanspruchung  zur  Unterscheidung  von  der  an- 
dern mit  einer  Klammer  versehen  ist.  Die  Gleichungen  4)  5)  6) 
nehmen  mit  den  gegebenen  Zahlenwerthen  und 

S  =  </+!>  =  3,5,        y-Vf- 1,126 
folgende  Formen  an: 
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in— 1 


m — 1 


Vm  =  S8m  +  g^  4,2,  Fm  -  6SBm  -  (Fm)  -  3,6. 

Wir  erhalten  nun  nachstehende  Grenzwerthe  in  Tonnen. 

Für          m  =           1  2                 3                  4: 

Zm  =  _  13,50  -  25,20  -  31,50  -          0 

Zm=  -66,40  -53,90  —44,75  -38,52 

Zm  —  -  13,28  -    8,68  —    3,07  —    1,32 

Bm=           4,15  2,80  -    0,64  -31,95 

Dm  —         20,75  15,50             9,10  -    6,39 

Vm=-  —    3,15  -    1,61             1,38 

Vm  =  —  19,35  -  12,97  -    5,88 . 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Kämpferverticale  hat  man 
nach  A.  39,  9) 

und  für  diejenigen  der  Scheitelverticale  nach  A.  39,  16) 
(8)  F„  =  S„  _  ** ,        F. -8.. 

Diese  Gleichungen  liefern: 

F0  —  -  20,55  V0  =  -  3,75 

F4=—    4,8  F4  =  — 0,6tn. 

Die  Stützenreactionen  sind  ganz  wie  in  Beispiel  87  bestimmt. 

Beispiel  90.  Trapezbogenfaohwerk  einfachen  Systems  mit  Ver- 
ticalen.     Berechnung  für  bewegte  Kadiastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  and  für  bewegte  Radlastzüge,  zusam- 
mengesetzt aus  Locomotiven  der  Badanordnung  Fig.  18,  berechnet 
werden. 

Die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Stabkräfte  bleiben 
wie  im  vorigen  Beispiele  bestimmt.  Für  die  weitere  Berechnung 
stellen  wir  einige  Zahlenwerthe  zusammen.     Man  hat 
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für  m=  l  2  3  4: 

Äm=  3,5  2,5  1,5  0,5 

dm=  4,61  3,90  3,35        3,04 

c  =  (w  —  1)A=  0  3  6  9 

t?«mA«  3  6  9  12 

0—       """V1    Z°    0  4,36        7,38        9,6 

tn  —  1  +  « 
Diese  Werthe  0  entsprechen  den  Zm. 

Nach  §  74  sind  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  X- Gur- 
tung deren  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein,  für  die  oberen 
hat  man  bei  Belastung  durch  Zug  I  (Fig.  23  u.  24)  von  0  bis  d, 
Bad  0  bei  v, 

j>  d 

(1)         Xm  =  Xm  -  [(«  -  »»)  ^Va  +  »»^^-a)]^-- 

0  0  m 

Die  Werthe  der  ^^  hierin  wie  in  anderen  Ausdrücken  der  Stab- 
kräfte können  berechnet  oder  aus  der  Tabelle  in  Beispiel  6  ent- 
nommen werden.  Da  wir  im  vorletzten  Beispiele  den  ersteren  Weg 
eingeschlagen  haben,  wollen  wir  hier  den  letzteren  wählen.  Die  Zug  I 
entsprechenden  Grenzwerthe  setzen  wir  für  die  erste  Zugrichtung  an 
und  fügen  die  für  die  zweite  Zugrichtung  entstehenden  in  Klammer 
bei«  Man  wird  dann,  wie  schon  bei  den  berechneten  Balkenfach- 
werken, sehen,  dass  die  Berücksichtigung  der  zweiten  Zugrichtung 
entbehrt  werden  konnte. 

Xx  =  -  2,70  -  (3  .    30,2  +  1  .  89,4)  ^ 15,56  tn  (-  15,15), 

X2  —  -  5,04  -  (2  .    80,7  +  2  .  32,4)  ~ 27,66  tn  (—  27,66) , 

X9  —  -  6,30  -  (1 .  143,7  +  3  .  10,2)  -J- 35,35  tn  (-  36,30), 

X4—       0       -  (0.  226   +4.    0   )y=        0       tn(       0     ). 

Die   Grenzbeanspruchungen    der   Z-  Gurtung  ergeben  sich  nach 
§  74,  5),  6)  wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  *,   Bad  0  bei  c  (mitunter  Zug  II 
von  0  bis  c}  Vorderrad  0  bei  c), 

c 

(2)  Zm^Qm  +  [(n  —  a  +  l-m)2Pa 


0 


z. 


+ (« _  1 + „)  2p(,  _  «0]  -- 


*K-x 


rn 
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Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  l,  Rad  0  bei  d, 

d 

(3)  Zm  -  3m  -  [(«  ~  1  +  «»)  ^ P(°  -  *) 

+  (a+i_m)2,p(i_0)] 

Man  erkennt  sofort,  dass  im  vorliegenden  Falle  für  die  ersten  Grenz- 
werthe  die  in  Klammer  erwähnte  Belastung  massgebend  ist,  da  mit 
Rücksicht  auf  die  oben  gegebenen  c}  z  und  die  Entfernung  1,3  der 
nächsten  Räder  von  Rad  0  auch  bei  Belastung  durch  Zug  I  nur  ganz 
geringfügige  Beiträge  durch  die  Lasten  von  c  bis  z  geliefert  werden. 
Wir  erhalten  die  ersten  Grenzwerthe: 

^  =  -13,28  +  ^^     0    --13,18  tu, 

Z%  -  -  10,43  +  ^f £    30,6 7,55  „ 

Z3  =  -    7,97  +  %gg   93,4 0,59  „ 

Zi  =  -   .6,64  +  ^^  170,4  -        0,84  „  , 
und  die  zweiten  Grenzwerthe: 

3,16 


24  . 4,6 


Zx  —  —  13,28  -  [4,5  .  226  +  4,5  .  173] 

=  —  65,82  tn  (—  65,82) , 
Z% 10,43  — [5,5(6.7,64  +  6  .  6,34  +  4  .  5,14  +  5  .  2,14) 

+  3,5.173]^  =  -57,03tn(--52,25), 

Z3  =  —    7,97  —  [6,5(6.4,62  +  6  .  3,32  +  4  .  2,12) 

3,16 
24 . 2,6 


+  2,5. 173]  ^ 49,96  tn  (-  45,96), 


3,16 
24 . 1,6 


Z4 6,64  —  [7,5  (6  .  2,4  +  6  . 1,1)  +  1,5  .  173] 

=  -^  43,02  tn  (40,74) . 

Für  die  Diagonalen  und  Verticalen,  abgesehen  von  der  Eämpfer- 
verticale  und  Scheitel verticale ,  hat  man  nach  §  74,  7)— 10)  folgende 
Grenzbeanspruchungen : 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c, 

m— 1       0 

<5>        '        f-*.  +  St>- 
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Belastung  durch  Zug  II  von  v  bis  d,  Vorderrad  0  bei  v, 
(6)  A-^  +  ^^^P^-«), 


V 


a 

(7)  Fw=sBra-^rsi4-2'P(d-0)- 

Diese  Gleichungen  liefern  in  Tonnen  für  die  Diagonalen: 

"l—         V°         84.8,6.4,6  4>10 

A"       3,05  -  2y°2;0-866  -         2,48 

A=     Mi-^^5" 2>09 

A 6,39  -^^  =  "35,17, 

A-      4,15  +  1^^=       22,85 

A-     V»+iJrS-^-     18'66 

A-      ^1  +  1^^=      11,66 

A 6,39+29r-o^- 6,39, 

und  für  die  Verticalen: 

Tx 3,15  +  -^ 3,15 

F, 1,88 +  __£»- 1,32 

F,  -  -  0,16  +  "24%-  =       2,44 , 

^  =  -3,15--^^ 21,41 

Vs  =  -  1,83  -  -Jj^j-  =  -  15,84 
V  = 015  —       9  •  80'6 7  ftn 

Für  die  Kämpferverticale  und  Scheitelverticale  treten  die  unteren 
Grenzbeanspruchungen  für  Eigengewicht  allein  ein,  die  oberen  er- 
geben sich  nach  A.  39,  8)  15)  wie  folgt: 


394  Sechster  Abschnitt.  —  B.  90. 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  d,  Vorderrad  0  bei  0, 

i 

d 

(ß)  r0  =  ^0-.^-^P(d-a), 

0 

Belastung  durch  Zug  II  von  c  bis  d,  Vorderrad  0  bei  d, 

d 

(9)  F.-8.-- |^P(a-c). 
Wir  erhalten  hieraus 

F0  =  -3,75-^  =  -25,l7tn, 

VA 0,6    -  -|  (3  +  1,7  +  0,4) 10,8  tn. 

Die  Stützenreactionen  sind  ganz  wie  im  vorletzten  Beispiele  be- 
stimmt. 

Damit  könnte  die  Berechnung  als  abgeschlossen  gelten.  Wir 
wollen  jedoch,  wie  in  anderen  Fallen,  um  Vergleiche  zu  ermöglichen, 
noch  etwas  weiter  gehen.  Da  für  die  Diagonalen  und  Verticalen 
nach  §  72 

z=    0"  —  !)(«  —  m) 
na  —  2a  -(-  n* —  m9 

so  hat  man  für  m  =  1,  z  =  0  und  es  ist  wahrscheinlich ,  dass  bei 
Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  d,  Rad  0  bei  v,  noch  etwas  un- 
günstigere zweite  Grenz werthe  von  Dl9  Vt  als  mit  Zug  II  entstehen. 
Allgemein  sind  nach  §  74,  3)  4) 

V  d 

(10)  2>1  =  S)1  +  [(ff_i)2,i>«  +  2'-P(rf-«)]^^1, 

0  o  ° 

(11)  Vt  -  Sx  -  [(*  -l)^Pa  +  ^P(d-a)]  jJLj  *  , 

woraus  für  die  erwähnte  Belastung: 

A  =       4,15  +  (3  .  30,2  +  89,4)  i|^  -  23,91  tn  (23,28), 

F,  —  —  3,15  —  (3  .  30,2  +  89,4)  g  —  —  22,44  tn  (-  21,82) , 

gegen  oben  erhaltene  22,85  und  —  21,41  tn.     Da  ferner 

für  tn  =  -=-  =  o         z  =  -j-  =  d, 

so  ist  wahrscheinlich,  dass  der  erste  Grenzwerth  von  Da  bei  Belastung 
durch  Zug  I  von  0  bis  d,  Rad  0  bei  c,  noch  etwas  ungünstiger  als 
mit  Zug  II  wird.     Nach  §  74,  3)  ist  allgemein 


Bogen  trag  er  mit  drei  Gelenken.  395 

c  d 

(12)         D.  -  *>.  -  [J^Pa  +  (*  -  l)^P(rf-  «Jtjt-» 

0  c  a_ * 

und  hieraus  für  die  angeführte  Belastung 

D4  _  -  6,39  -  (143,7  +  3  .  10,2)  -^~  —  -  35,83  tn  (—  36,79), 

gegen  oben  erhaltene  —  35,17  tn, 

Bemerkungen.  Wir  stellen  die  hier  erhaltenen  Grenzwerthe  mit 
denjenigen  zusammen,  welche  sich  im  vorigen  Beispiele  ergeben 
haben.  Das  dort  gewählte  p  würde  bei  Berechnung  der  Gurtungen 
einfacher  Balkenfachwerke  an  Stelle  der  oben  verwendeten  Badlast- 
züge gesetzt  werden  können.  Der  Vergleich  bestätigt  das  am  Schiasse 
des  vorletzten  Beispiels  Gesagte,  wenn  auch  die  Differenzen  nicht 
ganz  so  gross  wie  dort  sind. 

Grenzwerthe  von:  nach  Beispiel  89:  oben  gefanden: 

Xt         —  13,50  und  —    2,70    —  15,56  und  -    2,70 


x* 

-  25,20 

-    5,04 

-  27,66 

-    5,04 

*s 

-31,50 

-    6,30 

—  35,35 

-    6,30 

x* 

0 

0 

0 

0 

Zx 

-  66,40 

-13,28 

-  65,81 

-  13,28 

Z% 

-  53,90 

-    8,68 

-  57,03 

-    7,55 

z* 

—  44,75 

—    3,07 

-  49,96 

-    0,59 

zt 

-  38,52 

-    1,32 

-  43,02 

0,84 

A 

20,75 

4,15 

23,91 

4,15 

D, 

15,50 

2,80 

18,66 

2,48 

A 

9,10 

-    0,64 

11,66 

—    2,09 

A 

-  31,93 

-    6,39 

—  36,79 

—    6,39 

n 

—  20,55 

—    3,75 

-  25,17 

—    3,75 

Vi 

-  19,35 

-    3,15 

-22,44 

-    3,15 

r, 

-  12,97 

-    1,61 

-  15,84 

-    1,32 

y, 

-    4,73 

1,39 

-    7,80 

2,44 

v. 

-    4,89 

—    0,60 

—  10,80 

—    0,60. 

Beispiel  91.     Halbparabelbogenfaohwerk  einfachen  Systems  mit 
Vertioalen.     Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für   die  Bogenträger   mit   drei  Gelenken   einer  Brücke  wurden 
bei   allgemeiner  Anordnung  nach  Fig.  147  folgende  Voraussetzungen 
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gemacht*.  Spannweite  Z  =  40  m,  Felderzahl  n  =  2ö  =  20,  Hohe  des 
Obergurts  über  den  Eämpfergelenken  h0  =  5,5  m,  Pfeil  des  parabo- 
lischen Untergurts  f=*5m,  ferner  per  laufenden  Meter  Träger 
Eigengewicht  </  =  1,2  tn7  Verkehrslast  p  =  2tn.  Vom  Eigengewichte 
kommen  gx  =  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  in  welchen 
die  Fahrbahnlast  angreift,  und  gx  =«  0,6  tn  auf  diejenigen  des  Unter- 
gurts. Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  be- 
rechnen. 

Pormbereclmung.     Ordinate  des  Knotenpunkts  m  im  Untergurte 
und  Länge  der  anstossenden  Verticale  nach  §  75,  2): 

lm  =  m(n  —  m)  ^(=  0,05  m  (20  —  w), 

hm  =  hQ         Jn,  =  0,0  —  Jm, 

Länge  des  Untergurtstabes  und  der  Diagonale  im  Felde  m: 


Diese  Gleichungen  liefern  mit  m  =  1  bis  tn  =-  10  folgende  Werthe 
in  Metern: 

j,  —  0,95  Ä,  —  4,55       #,  =  2,214  d,  —  4,970 

J,  =  1,80  A,  =  3,70       es  —  2,173  d,  =  4,206 

j8-=2,55  ä„  =  2,95       *s  =  2,136  <*,  —  3,564 

$4  =  3,20  Ä4  =  2,30       s4  =  2,103  dt  =  3,048 

3s  =  3,75  Ä5  =  l,75       *B  =  2,074  dj  —  2,658 

84  =  4,20  Ag  =  l,30       *a  =  2,050  d,  =  2,385 

j7  =  4,55  Ä,  =  0,95       e7  =  2,030  d,  —  2,214 

fe,  =  4,80  Äg  =  0,70       s8  =  2,016  dg  =  2,119 

a,  =  4,95  ^  =  0,55       ,e9  =  2,006  d,  —  2,074 

äJ0  =  5,00  A10  =  0,50  xr10  =  2,001  d,0  =  2,062. 


*  Eine  andere  Berechnung  dieser  Träger,  ohne  Formeln,  unter  gleichen 
Voraussetzungen  (welche  abgesehen  von  der  Annahme  eines  Mittelgelenks  der 
Theissbrücke  bei  Szegedin  entsprechen)  findet  sich  in  Bittere  „Elementare  Theorie 
und  Berechnung  eiserner  Dach-  und  Brückenconstructionen",  Hannover  1873 
S.  126 — 152.  Bitter  rechnet  mit  vorausbestimmten  Knotenpunktslasten ,  wo- 
durch sich  einige  Abweichungen  unsrer  Resultate  von  den  seinigen  erklären. 
(Vergl.  §  12  d). 
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In  den  Gleichungen  fttr  Träger  beliebiger  Gurtungsformen  hat  man 
nach  §  66,  9)  bei  horizontaler  X-Gurtung  in  unserm  Falle 

Wd  —  wv  =  ä0  —  5,5,  {-.#«.0  —  ^  —  11. 

Eigengewicht  allein.    Nach  §  75,  6)  gelten  für  die  X-Gurtung 
und  Diagonalen  in  allen  Feldern: 

£n  —  0,  S)m  —  0. 

Die  Eigengewichtsbeanspruchung  der  Verticalen  ist 

»n» *9x 1,2  tn, 

jedoch  bilden  Ausnahmen  und  folgen  aus  A.  39,  13)  17): 

»o  =  ®io  =  -^ 0,6  tn. 

Für  die  Z-Gurtung  hat  man 

Um  ^  sT>W#m  =  Z4#m, 

woraus  mit  den  oben  gegebenen  zm  in  Tonnen: 

3, 53,14  &  -  -  49,20 

8*  =  -  52,15  & 48,72 

g3 51,26  88 48,38 

34 50,47  89 48,14 

85 49,78  810  =-48,02. 

Die  Verticalreaction  und  Horizontalreaction  der  Kämpfer  sind  nach 
§  67,  17) 

»  _  91  _  24  tn,  §  =  f£  —  48  tn. 

Grenzwerthe.  Nach  §  75,  7)  sind  die  beiden  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Obergurtstabe  gleich  gross  und  von  verschiedenen  Vor- 
zeichen.   Für  den  Absolut werth  hat  man 

y    m  (ff  —  m)  (n  —  m)  pX1        4m  (10  —  m)  (20  —  m) 

*-  (37^m)~Ä~      T  —  (3Ö^m)"Am  ' 

also  mit  »n  =  1  bis  m  =  10  in  Tonnen: 

X,=    5,19  Xg  =  43,08 
X,  —  11,12  X,  =  49,98 

X,  —  17,93  Xg  —  49,87 
X4  —  25,69  X9  =  34,20 

Xj=»  34,29  X10=    0. 
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Die  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts  sind  nach  §  70,  3)  und 
§  19,  3),  wenn  im  Ausdrucke  der  zweiten  Grenzbeanspruchung  (Zm)  den 
Werth  der  ersten  bedeutet: 


%m  —  Om          g    i 

m  +  1    f  *m 
m  —  X  hm-l 

Pl 

4 

=  o>»  — 

12  —  m     zm     oon 

^m  — " *       Q       Om  ~ 

-W-T 

Om 

-  (zm). 

Diese  Gleichungen  liefern  in  Tonnen 

• 

* 

z1== 

-  141,70 

z1  = 

-  53,14 

Zt" 

—  139,71 

z,~ 

—  51,51 

Zz  = 

—  139,19 

z»~ 

-  48,77 

z,= 

—  140,09 

z4  = 

—  44,97 

z6  = 

—  142,36 

z6  = 

-  40,16 

z*  = 

-  145,84 

z6- 

-  34,56 

z7  = 

-  149,76 

z.= 

« 

-  28,88 

z*  = 

—  152,13 

Za  = 

-  25,27 

z*- 

-  147,69 

z9  = 

-  28,83 

Zw  = 

-  128,06 

Z\*  — ' 

—  48,02. 

1 


Werden  für  die  Diagonalen  gesetzt 

s=°h  -h      >  f ^T2? T~> 

m  m — 1 

n  —  »»  +  *„-        ,„        m  —  s  n — m  m—  s  n~  20 — mm—  e 

so  ergeben  sich              e  (p  %  ty 

fb      «i-l  —  4*,789  2,89            7,11  54,99 

2  —  4,354  3,18  6,82  28,59 

3  —   3,933  3,47  6,53  19,64 

4  —  3,538  3,77  6,23  15,08 

5  -   3,182  4,09  5,91  12,27 

6  -   2,889  4,44  5,56  10,37 

7  —  2,712  4,85  5,14  9,02 

8  —  2,800  5,40  4,60  8,10 

9  _  3,667  6,33  3,67  7,74 
10  —10,000  10,00            0  10,00. 

Nach  §  75,  8)  sind  die  zwei  Grenzbeanspruchungen  jeder  Diagonale 
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gleich  gross  und  von  verschiedenen  Vorzeichen.  Eine  Grenzbean- 
spruchung ist  ausgedrückt:  für  die  Diagonalen  1  bis  6,  weil  «#<*«=  5,5 
nicht  zwischen  %  und  ty,  aber  zwischen  i>  und  g>  Hegt,  nach  §  70,  7) 

T)  ^  ~"  W  +  «      9dm     pl  11  —  m  +  S        dm       oon 

»rn  —  d  +  m  _  §  f  ^     4   —  11  +  m  -  •    Sh^    *™> 

für  die  Diagonalen  7  und  8,  weil  wd  sowohl  zwischen  %  und  i>  als 
zwischen  #  und  q>  liegt,  nach  §  70,  5)  17) 

n   =  [(n— m)(ro  —  e)-m*]»        <*ro         pl         [(10 -m)(m— a)~ lim]8  <^n  « 
m         «— »»  —  *— *(n  — -1)     m-e+0  2Am  =  (9— ro—  19*)(ll+ro  — c)  Äm     > 


für  die  Diagonalen  9  und  10,  weil  «;*  zwischen  %  un<*  ^>  a^er  nicht 
zwischen  tp  und  g>  Hegt,  nach  §  70,  6) 

(W  —  w-*+»)(m-l)a    <*m    pX        (9-m  +  fQ(m-l)»    *m    g 
m  n  — »i  — d  — «?(n  — 1)    Äm_1    2  9  — ro  — 19e         V-i 

Demgemäss  erhalten  wir  die  Absolutwerte  beider  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Diagonalen  in  Tonnen: 

n    _    5,211.4,970.220    _10QQ 
^  —    16,789  .  4,789  .  6,5    —  L'>°ö 

n    _    4,646.4,202,220    _  1QRA 
"*  ~  17,354  .  4,866  .  4,55   —  X^°U 

n  4,067.3,564.220        _  «ppp 

8  17,983  .  3,933  .  3,7    —       ' 

n  3,462.3,048.220  19f)0 

4         18,638  .  3,538  .  2,95   =  X^W 

7)    — B    2,818  .  2,658  .  220  1 .  -  , 

6  19,182  .  3,182  .  2,3    ""  U|'4 

7)    =  2,111  . 2,385 .  220  *     m 

8  19,889.2,889.1,76  ~       > 

7)    =(18   ^14-11.7)82,124.2  =  in5Q 
7         (2  +  19.2,714)20,714.0,95  > 

7)   _  (12   10^-H8)f   2,U9    2  _     q  CK) 
^8—      (1  +  19.2,8)21,8.0,70      —       ' 

n  3,667  .  64  .  2,074  .  2  1QQß 

"»  =  19  .  3,66770/70  ™  iy'*° 

n 11  ■  81  .  2,062  .  2 oe  qr 

^10 189  .  0,55  —  ö0>ö°- 

Werden  für  die  Verticalen  gesetzt 

t_nz^+l2fmml0_m=lt     t  .  «^5 -=- 2^.  ?2=- -p, 
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so  ergeben  sich 

V 

9 

X 

* 

für      m=   1 

—  5,354 

3,18 

6,82 

60,34 

2 

—  4,933 

3,47 

6,53 

31,19 

3 

—  4,538 

3,77 

6,23 

21,36 

4 

-  4,182 

4,09 

5,91 

16,36 

5 

-  3,889 

4,44 

5,56 

13,33 

6 

-  3,714 

4,86 

5,14 

11,33 

7 

—  3,800 

5,40 

4,60 

10,03 

8 

—  4,667 

• 

6,33 

3,67 

9,50 

9 

—  11,000 

10,00 

0 

12,22. 

Als  Ausdruck  einer  Grenzbeanspruchung 

haben  wir: 

für  die  Verticalen 

1  bis  5,  weil  w,  = 

■  5,5  nicht  zwischen  % 

und  f,  aber  zwischen  i>  und  <p 

liegt,  nach  §  70, 

9) 

'  m  ~~  'öm  "" 

n  —  m  +  » 
o»  +  m  —  v 

a  pl 

V  T  = ' 

12       " 

—  m  +  »  220 

+  m  —  v    v  ' 

für  die  Verticalen  6  und  7,   weil  wt  sowohl  zwischen  %  und  ty  als 
zwischen  ^  und  q>  liegt,  nach  §  70,  9) 

F  m      ,    [(n~  w)  (m  —  v)  —  mo)]'       1  —  v       pl 

=  _  1  9  _  [(20~»>)(m-y)-llm]»(l-y) 
=        x»*  (9  —  m  —  19»)  (11  +  m  —  *)  *         ' 

für  die  Verticalen  8  und  9,  weil  wv  zwischen  %  und  #,   aber  nicht 
zwischen  ^  und  9)  liegt,  nach  §  70,  10) 

F    —  SR    —  (w  — m  — m  +  »)(w— 1)'  J>*        _  1  9  _  (9  — m+»)  (m  — 1)'  ~ 
^m        ^  i,«.!,,^«,^^^  —  !)      2    =  >  9  —  ro— 19* 

Die  zweite  Grenzbeanspruchung  ist  nach  §  75,  8)  in  allen  drei  Fällen, 
wenn  (Vm)  die  erste  bezeichnet, 

Vm (F-)  -  (p  +  2gx)X (F.)  -  6,4. 

Diese  Gleichungen  liefern  folgende  Grenzwerthe  in  Tonnen: 

4,646  .  220 


rx  -  -  1,2  - 


r2  =  -i,2--T, 

Fs  =  -1,2 — 

r4--i,2-- 


17,354  .  6,364 
4,067  .  220 


17,933  .  4,933 

_3,462  .  220^ 
18~638  74,638 

2,818  .  220 


19,182  .  4,182 


=  9,81 

Ft  =  -  16,21 

=  8,94 

Vt  =  —  15,34 

=  7,85 

7S  =  -  14,25 

=  6,53 

Vt  —  —  12,93 

F, 

= 

-  11,20 

r. 

= 

2,95 

v. 

= 

1,08 

r9 

— 

-    9,20 

v* 

= 

-  11,94. 
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F   =  —  1  9 2,1Ü  '—- A  SO 

^  ^  19,889  .  3,8~89~~  ~         4^ü 

F  _  «  o  __      69,996» .J,7U.  2 Q  „e 

6  ^         7ä;666 .  20,714 . 3,714 *>ÖD 

V  =  —  1  9  68,42  *  4'8  '  2         7  Aß 

^  V  7472:"2i>~7378_  —  ""  7>40 

F8  -  -  1,2  +  -    ^  •  2 2,80 

V,--lfi+--^\£- 5,54 

Die    Grenzbeanspruchungen    der    Kämpferverticalen    sind    nach 
A.  39,  12) 

ro  -  ®o  -  ~*  r  — 14>39  tn' 

F.-«.  +  ^^f?- 11,19  tn, 
und  diejenigen  der  Scheitelverticale  nach  A.  39,  16) 

Fio  =  *io'  -  ** 2,6  tn ,         F10  -  810 0,6  tn . 

Für  die  oberen  Grenzwerthe  der  Verticalreaction  und  Horizontal- 
reaction  der  Stützen  schliesslich  hat  man  nach  §  67,  14)  17)  mit 
q  =  g  -f.  p  =  3,2  tn 

V  =  ^  =  64  tn,  H=  &  —  128  tn, 

während  die  unteren  Grenzwerthe  für  Eigengewicht  allein  eintreten. 
Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe  bestimmt.  Dieselben 
wurden  in  Fig.  148  für  eine  Trägerhälfte  bei  ihren  Stäben  ein- 
geschrieben. 

Aufgabe  89.  Kämpferverticalen  und  Seheitelvertioalen  von 
Bogenfaohwerken. 

Für  die  in  Fig.  149 — 152  angedeuteten  Kämpferverticalen  und 
Scheitelverticalen  des  symmetrischen  Bogenfachwerks  mit  drei  Ge- 
lenken die  Beanspruchungen  bei  beliebiger  Belastung  und  die  Grenz- 
beanspruchungen für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  und  be- 
wegte Radlastzüge  festzustellen,  wenn  die  Fahrbahnlast  für  Fig.  149 
und  151  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  für  Fig.  150  und  152 
auf  diejenigen  des  Untergurts  wirkt. 

Kämpferverticale  Fig.  149, 150.  Fürs  Gleichgewicht  am  Kämpfer- 
gelenke 0  bestehen  die  Bedingungsgleichungen 

Weyrtuoh,  Beispiele  und  Aufgaben.  26 
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E±ZX±--Q,  V±V0-K,  +  Zl^  =  0, 

sodass  allgemein 

(1)  ±Vo  =  K9  +  H^--V. 

Für  beliebige  Belastung  hat  man  nach  §  66,  5)  8)  als  Einfluss  der 

Verkehrslast 

i 

o 

1  0  d 

und  durch  Substitution  in  1)  mit  den  Bezeichnungen 

(2)  fc  — JT-fc»  '"er+i'      l  =  nk 

die  Beanspruchung  unsrer  Kämpferverticale 

d  l^ 

(3)      F0-8,  +  ^-J--1-^P(#-«)±^^P(«-a), 

0  ä 

worin  S$0  die  Beanspruchung  durch  das  Eigengewicht  allein  bedeutet 
Der  Knotenpunkt  v  liegt  in  allen  praktischen  Fällen  (sofern 
überhaupt  Kämpferverticalen  vorhanden  sind)  für  Fig.  149  oberhalb, 
für  Fig.  150  unterhalb  der  Verbindungsgeraden  der  beiden  ersten 
Gelenke  oder  doch  auf  derselben;  alsdann  sind  it^>lf  **>eZ,  die 
Influenzlinie  für  V0  verlauft  nach  3)  wie  in  Fig.  153  und  es  treten 
folgende  Grenzbeanspruchungen  für  bewegte  Radlastzüge  ein: 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  z}  Vorderrad  0  bei  0, 


t 


(4)  ^-«.T^^1-8)' 

0 

Belastung  durch  Zug  I  von  z  bis  l,  Rad  0  bei  rf, 

d  i 

(5)     r0-K0±b+-±2p(a-ä>±-ir12p<!-a)-  ' 

z  0 

Die  Grenzbeanspruchungen  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
ergeben  sich  aus  Fig.  153  nach  §  12,  c)  oder  aus  4)  5)  mit  P  =  zda 

(6)  f.-^T^t^»  F«  =  »o  +  i,^-;^- 
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Soll  das  Eigengewicht  mit  g  per  Längeneinheit  als  gleich  massig  ver- 
theilt  auf  die  Trägerlänge  gelten,  so  erhält  man  aus  1)  mit 

V  —  il  TT— Ol*  TT  —%ll 

'  2'  %f  '  —    2 


für  die  Beanspruchung  durch  Eigengewicht  allein 
CO  ±^-£_(i  _!;.)€?. 


Betrachten  wir  noch  zwei  spezielle  Fälle. 

Sind  die  beiden  ersten  Gelenke  und  Knotenpunkt  v  wie  beim 
Trapezträger  durch  eine  gerade  Gurtung  verbunden,   dann  hat  man 

2/"  l 

8i=^>  li^lj  zasa-i[  =  di 

womit  nach  3)  bei  beliebiger  Belastung 

d 

(8)  V0^f80  +  ^-^P(d-a). 

0 

Die  obere  Grenzbeanspruchung  folgt  für  bewegte  Badlastzüge  bei 
Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  d}  Vorderrad  0  bei  0,  aus  8), 
für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  aus 

(9)  n-^T4?. 

während  die  untere  Grenzbeanspruchung  in  beiden  Fällen  für  Eigen- 
gewicht allein  eintritt.  Bei  gleichmässig  verteiltem  Eigengewicht  wird 

(10)  ±80_^?_£. 

Sind  die  beiden  ersten  Gelenke  und  Knotenpunkt  v  wie  beim 
HaJbparabelträger  durch  eine  parabolische  Gurtung  verbunden,  so 
hat  man 

(ii)      fc-^v,     e.-»^,     —  .-5=n'. 

womit  z.  B.  die  Grenzbeanspruchungen  für  gleichmässig  vertheilte 
bewegte  Last 


(12)       F0  =  5ö0  +  ~^,       F0  =  S0± 


n      3n  —  2    2 


und  die  Beanspruchung  für  ein  gleichmässig  vertheiltes  Eigengewicht 
allein 

(13)  »o  =  +  *-£• 


26 
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Scheitelverticale  Fig.  149, 150.  Das  Gleichgewicht  am  Scheitel- 
knotenpunkte der  X-Gurtung  verlangt 

(14)  X««-0,  Vo±Kx  =  0, 
sodass  bei  beliebiger  Belastung 

d 

(15)  F<,  =  S<r  +  |2'P(o-c). 

C 

Die  obere  Grenzbeanspruchung  ergibt  sich  für  bewegte  Radlastzüge 
bei  Belastung  durch  Zug  II  von  c  bis  d,  Vorderrad  0  bei  d7  aus  15), 
für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  aus 

(16)  Va  —  9o+Pj, 

während  die  untere  Grenzbeanspruchung  in  beiden  Fällen  für  Eigen- 
gewicht allein  eintritt    Bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigengewicht  ist 

(n)  «.-t^- 

Kampferverticale  Fig.  151,  152.  Fürs  Gleichgewicht  am  Kämpfer- 
knotenpunkte  der  £-Gurtung  hat  man 

(18)  ^i-0,  F0  +  J&  — 0, 
wonach  für  beliebige  Belastung 

V 

(19)  n  =  »o±|2'i>(f-o)- 

0 

Die  obere  Grenzbeanspruchung  folgt  für  bewegte  Radlastzüge  bei 
Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  v,  Vorderrad  0  bei  0,  aus  19), 
für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  aus 

(20)  ro  =  ®o±T, 

während  die  untere  Grenzbeanspruchung  in  beiden  Fällen  für  Eigen- 
gewicht allein  eintritt.   Bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigengewichte  ist 

(21)  «.-±ir 

Scheitelverticale  Fig.  151,  152.  Die  Gleichgewichtsbedingungen 
für  das  Scheitelgelenke  lauten,  wenn  Vs  die  Verticalcomponente  des 
Gelenkdrucks  bedeutet, 


xa  —  '  *o 


sodass  allgemein 
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(22)  +  Va  -  Kx  -  —~  B+V,. 

Für  beliebige  Belastung  hat  man  von  der  Verkehrslast  herrührend 

d  l  d 

V.=  V-^P^\^P{l-a)-^P,        Kx  =  0, 

0  0  0 

H  wie  im  ersten  Falle.  Wir  erhalten  damit  aus  22)  bei  den  Be- 
zeichnungen' 

(23)  l  — 2*A,  ß  =  *-jia-i 
für  unsre  Scheitelverticale 

d  1 

(24)  Va^^  +  ^^Pa  +  ^yjPil-a). 

0  d 

Der  Knotenpunkt  c  liegt  in  allen  praktischen  Fällen  (sofern  über- 
haupt Scheitelverticalen  vorhanden  sind)  für  Fig.  151  unter  dem 
Scheitelgelenke  und  über  der  Verbindungsgeraden  der  beiden  ersten 
Gelenke  oder  doch  auf  derselben,  für  Fig.  152  über  dem  Scheitel- 
gelenke und  unter  der  Verbindungsgeraden  der  beiden  ersten  Gelenke 
oder  auf  derselben;  alsdann  ist  0  <  0  <J  1,  die  Influenzlinie  verläuft 
nach  24)  wie  in  Fig.  154  und  wir  erhalten  folgende  Grenzbean- 
spruchungen für  bewegte  Radlastzüge: 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  d,  Vorderrad  0  bei  d, 

d 

(25)  Va  -  S3„  +  ^  2  Po> 

0 

Belastung  durch  Zug  II  von  d  bis  /,  Vorderrad  0  bei  v, 

i 

(26)  Fo  =  B0  qiizJ  ^ -?('-«)• 

d 

Die  Grenzbeanspruchungen  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
ergeben  sich  aus  Fig.  154  oder  aus  25)  26) 

(27)  Va  =  8,  +  -+J-Ph  Va  =  8,  +  ^pl- 

* 

Soll  das  Eigengewicht  als  gleichmässig  vertheilt  auf  die  Trägerlänge 
gelten,  so  erhält  man  aus  22)  mit 

V,  =  0,  i7=gy,  Kx=-^ 

4 

für  die  Beanspruchung  durch  Eigengewicht  allein 
(28)  +8,«.^_/,^. 
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Fassen  wir  wieder  die  schon  oben  betrachteten  zwei  Spezialfälle  ins 
Auge. 

Sind  die  beiden  ersten  Gelenke  und  Knotenpunkt  c  wie  beim 
Trapezträger  durch  eine  gerade  Gurtung  verbunden,  dann  hat  man  mit 

für  beliebige  Belastung 

d 

(29)  F„  =  aj<,  +  ^2'Pa. 

0 

Die  obere  Grenzbeanspruchung  ergibt  sich  für  bewegte  Radlastzüge 
bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  d,  Vorderrad  0  bei  d,  aus  29), 
für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  aus 

(30)  Va  =  SB,  ±  % ,       ' 

während  die  untere  Grenzbeanspruchung  in  beiden  Fällen  für  Eigen- 
gewicht allein  eintritt  Bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigengewichte 
wird 

(31)  .  +<B„  =  Xf-f 

Sind  die  beiden  ersten  Gelenke  und  Knotenpunkt  c  wie  beim 
Halbparabelträger  durch  eine  parabolische  Gurtung  verbunden,  so 
hat  man 


(32)  ^  -  *J±  f,  ß-  ^ 


7 


womit  z.  B.  die  Grenzbeanspruchungen   für   gleichmässig   vertheilte 
bewegte  Last  werden 

(33)        r,-fßtt±'-±±%,         r.-8,±^£, 

und  die  Beanspruchung  für  ein  gleichmässig  vertheiltes  Eigengewicht 
allein 

(34)  ».-  +  -£• 

Wenn  wir  auch  bei  den  Ableitungen  dieser  Aufgabe  die  Be- 
zeichnungen mit  besonderer  Rücksicht  auf  Fachwerke  einfachen  Sy- 
stems mit  Verticalen  wählten,  so  gelten  dieselben  doch  für  die  Ver- 
ticalen  Fig.  149—152  bei  sonst  ganz  beliebigem  System. 
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Aufgabe  40.  Symmetrisches  Bogenfachwark  einfachen  Systems 
mit  Verticalen  und  beliebigen  Gurtungsformen.  Maximalbedingungen 
für  die  Stabkräfte. 

Die  Bedingungen  für  Maxima  und  Minima  der  Stabkräfte  beim 
Befahren  eines  symmetrischen  Bogenfachwerks  einfachen  Systems  mit 
drei  Gelenken  und  Verticalen  anzugeben. 

Nach  §  69,  1) — 4)  treten  die  Maxima  und  Minima  der  Stab- 
krftfte  zugleich  mit  den  Maximis  und  Minimis  der  entsprechenden 
Momente  M9  ein,  sodass  nach  §  68,  17)  für  Erstere  wie  für  Letztere 
die  Bedingung  besteht 

0  .  e  0  d 

Diese  Gleichung   nimmt   mit   den  in  §  69  gegebenen   Werthen   der 
c,  v,  u,  r,  t  folgende  Formen  an: 

m  l  d  l 

(2)    FürXm  2P-   £   2P+i(2p-2*)> 


0  0  0 

m— X  l  d 


(3)      „    Z, 


(4) 


7;      **m 


0 

n 

S 1  •*- 
0 

~    n  \ 

0 

d 

m 

D_w  — € 

Vp 

_l*f 

d 

V 

p— 

l 

0  m— 1  0  Od 

n    Vm        a)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  der 

X-Gurtung  angreift, 

m — 1  m  l  d  l 

(5)     2r+{i-v  )2p=^2p+^(2p-2p)> 

0  m—  1  0  Od 

b)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  der 
Z-Gurtung  angreift, 

(6)     2p-  v^p-  ^  2*+ t  (2*-2p)  • 


0  m 


Die  Grenzen  der  Summen  ^   links  bedeuten  Verticalennummern. 

Die  Gleichungen  4)— 6)  lassen  sich  für  besondere  Trägerformen 
noch  etwas  vereinfachen.  So  erhält  man  beim  symmetrischen  Trapez- 
träger mit  einer  horizontalen  Gurtung  und  nach  den  Enden  hin  zu- 
nehmenden Verticalenlängen  wegen  £«v  =  w-  cc,  <?  =  ©  =  «, 
2af=nh0, 
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m— 1  m 


fürD, 


2,i>+(a_m  +  l)2,p=\2rp, 


ro 

*0  m— 1  0 

m — 1  m  d 

„   Vm  im  Falle  a)      ^  P+  («  _  „,  + 1)^-  7  ^-P, 

0  m— 1  0 

m  m-|-l  d 

»      „     b)  2rp+(a_m)2i>— 7^^. 

0  ro  '        0 

Selbstverständlich  hätten  wir  die  erhaltenen  Bedingungen  auch  durch 
Differentiation  von  §  71,  1) — 4)  finden  können.  Dieselben  lassen 
sich  nun  wie  in  den  Beispielen  25  und  28  zur  Correctur  von  Last- 
stellungen verwenden. 

Aufgabe  41.  Gelenkdrücke  bei  symmetrischen  Bogentr&gern 
mit  drei  Gelenken  von  beliebigem  Systeme. 

Für  Bogenträger  mit  gleich  hohen  Kämpfergelenken  und  in  der 
Oeffnungs mitte  liegendem  Zwischengelenke  die  resultirenden  Gelenk- 
drücke bei  beliebiger  Belastung  und  ihre  Grenzwerthe  für  gleich- 
massig  vertheilte  bewegte  Last  und  bewegte  Radlastzüge  anzugeben. 

Die  Berechnung  der  resultirenden  Gelenkdrücke  ist  nöthig  für 
die  Dimensionirung  der  Gelenke,  wobei  es  jedoch  auf  grosse  Ge- 
nauigkeit der  Druckwerthe  nicht  ankommt. 

Scheiteldmck.  Bezeichnen  RS7  Vs  den  ganzen  Scheiteldruck  und 
seine  Verticalcomponente,  so  hat  man  bei  beliebiger  Belastung 

(1)  B.  =  VH*  +  V? , 

worin  nach  §  66,  wenn  §,  3$,  dem  Eigengewichte  und  die  ^  den 
Yerkehrslasten  allein  entsprechen, 

d  l 

(2)  H-§  +  l f[^Pa  +  ^P(l-a)], 

1  0  d 

d  d  l 

(3)  V,-  r-^K-lB,-]  [^Pa-^P(l-a)]. 

0  Od 

Hiernach  kann  R,  für  jede  bestimmte  Belastung  berechnet  werden. 
Soll  das  Eigengewicht  mit  g  per  Längeneinheit  als  gleichmässig  ver- 
theilt  auf  die  Trägerlänge  gelten,  dann  sind 

(4)  £  =  !£,  8-V1»  as«Ä°- 
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Um  den  Einfluss  der  Lasten  an  verschiedenen  Stellen  bequem 
zu  übersehen,  denken  wir  uns  vorübergehend  auch  das  Eigengewicht 

in  den  Summen  ^^    berücksichtigt  und    erhalten  mit  den  Bezeich- 
nungen 

*-J£P(*-a),  y^2Pa 

d  0 

für  beliebige  Belastung 


Diese  Gleichung  zeigt  schon ,  dass  für  l>2f,  das  heisst  in  allen 
praktischen  Fällen,  sämmtliche  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem 
Sinne  zu  H9  beitragen  und  zwar  jede  bestimmte  Last  P  umsomehr, 
je  grosser  ihr  Beitrag  zu  x  oder  y,  je  mehr  sie  sich  dem  Scheitel 
nähert,  ganz  wie  dies  auch  für  den  Horizontalschub  gilt  Der  untere 
Grenzwerth  von  Bs  ergibt  sich  für  Eigengewicht  allein  und  ist  bei- 
spielsweise bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigengewichte  nach  1)  4) 

(5)  *.-sy-$. 

Der  obere  Grenzwerth  folgt  aus  1),  für  gleichmässig  vertheilte  be- 
wegte Last  mit 

(6)  H-$  +  &,  F.-SB,, 

also  wenn  auch  das  Eigengewicht  gleichmässig  vertheilt  ist,  wegen  4) 

CO  2fc-f£-2r, 

und  für  bewegte  Radlastzüge  mit  2)  3),  wobei  Zug  I  mit  Rad  0 
über  der  Trägermitte  steht.  Da  jedoch  diese  Belastung  einer  gleich- 
mässig vertheilten  Last  annähernd  äquivalent  zu  sein  pflegt,  so  kann 
man  für  praktische  Zwecke  fast  immer  die  Grenz werthe  des  Hori- 
zontalschubs H  auch  als  Grenzwerthe  des  Scheiteldrucks  ansehen. 
Kämpferdrücke.    Für  dieselben  hat  man  bei  beliebiger  Belastung 

(8)  E  =  !/#*+  V\  R'=>  YH*  +  F1", 

worin 


i 


(9)      r=sß  +  ±-]£p(i-a),      r=iß'+±-2Pa- 

0  0 

H  ist  durch  2)  bestimmt,  während  bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigen- 
gewicht $  und  SS  =  SS'  aus  4)  folgen.  Der  Symmetrie  halber  ge- 
nügt es,  die  Grenzwerthe  von  R  anzugeben. 
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Nach  8)  tragen  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne 
zu  R  bei.  Der  untere  Grenzwerth  von  R  entsteht  also  für  Eigen- 
gewicht allein  und  ist  beispielsweise  bei  gleichmässig  vertheiltem 
Eigengewichte  nach  8)  4) 

(io)  *-VJ^+~(J)i- 

Der  obere  Grenzwerth  ergibt  sich  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte 
Last  aus  8)  mit 

(ii)  2/-$+^,  v  =  %  +  ^, 

also  wenn  auch  das  Eigengewicht  gleichmässig  vertheilt  ist,  wegen  4), 

(12)  ü.lij/ITfl)'. 

Bei  Belastung  durch  bewegte  Radlastzüge  genügt  es  zur  Berechnung 
des  oberen  Grenzwerthes  von  R  die  oberen  Grenzwerthe  von  H7  V 
in  1)  einzusetzen,  womit  man  den  ersteren  Grenzwerth  um  etwas  zu 
ungünstig  erhält. 


VII.  Abschnitt. 

Träger  mit  eonstantem  Homontalschube.  Continnirliche  Bogen- 
träger.    Träger  mit  schief  verschiebbarem  Auflager.    Träger  mit 

imaginären  Gelenken. 

Beispiel  92.     Träger  mit  eonstantem  Horizontalschube. 

Der  in  Beispiel  54  betrachtete  parabolische  Segmentträger  soll 
als  Träger  mit  eonstantem  Horizontalschube  hergestellt  und  H  so 
gewählt  werden,  dass  bei  Belastung  durch  das  Eigengewicht  allein 
keine  Beanspruchung  des  horizontalen  Untergurts  eintritt.  Die  Grenz- 
werthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  festzustellen  (Fig.>  155). 

Wir  verfahren  nach  dem  gegen  Schluss  des  §  76  hervorgehobenen 
Satze.  Da  der  Horizontalgurt  unten  liegt,  so  muss  H  auf  Annäherung 
der  Trägerenden  hinwirken  und  da  der  Untergurt  für  Eigengewicht 
allein  unbeansprucht  sein  soll,  so  ist  zu  wählen 

*- 5- ^.iär -«*»«■• 

Die  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts,  welche  sich  ohne  Hori- 
zontalschub gleich  78,76  und  16,43  tn  ergaben,  werden  nun 

Z  =  78,76  -  16,43  =  62,33  tn ,        Z  —  3  —  0. 

Alle  übrigen  Stabkräfte  und  die  Stützenreactionen  bleiben  wie  in 
Beispiel  54  bestimmt.  Für  Eigengewicht  allein  sind  also  nur  die 
Obergurtstäbe  und  Verticalen,  für  Totalbelastung  des  ganzen  Trägers 
neben  jenen  noch  die  Untergurtstäbe  beansprucht 

Bemerkungen.  Sollte  die  Berechnung  für  bewegte  Radlastzüge 
erfolgen,  so  würden  H  und  die  unteren  Grenzbeanspruchungen  Z  wie 
oben,  die  oberen  mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  55  berechneten 
Werthe  in  Tonnen: 

Zx  =  Z%  Zz  =  81,89  -  16,43  -  65,46 

Z2  —  83,07  -  16,43  —  66,64        Z4  —  80,30  —  16,43  =  63,87 . 

Uebrige  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  wie  in  Beispiel  55. 
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Wenn,  wie  bei  der  Riesaer  Eibbrücke,  in  der  Längsrichtung 
mehrere  Träger  aufeinander  folgen  und  der  Horizontalschub  von 
einem  auf  den  andern  übertragen  wird,  so  ändert  sich  an  der  hier 
angedeuteten  Berechnung  absolut  nichts. 

Wäre  nicht  die  Bedingung  gestellt  gewesen,  dass  für  Eigen- 
gewicht allein  die  Beanspruchung  des  Untergurts  Null  sei,  so  hätten 
wir  eine  andere  Wahl  von  H  treffen  können.  Am  meisten  wird  die 
Maximal-Beanspruchung  des  Untergurts  herabgesetzt,  wenn 

ff- y[(Z.)  +  (&.)] 

gemacht  wird,  unter  (Zm)y  (3m)  die  Grenzbeanspruchungen  für  H  =  0 
verstanden.  Die  wirklichen  Grenzbeanspruchungen  werden  dann  gleich 
gross  und  von  verschiedenen  Vorzeichen,  nämlich  in  unserem  Falle 

mit  i/=  y  (78,76  +  16,43)  =  47,59  tn 

Z  =  78,76  -  47,59  -»       31,17  tn , 
Z=  16,42  -  47,59  =  —  31,17  tn. 

Allerdings  pflegt  Wechsel  von  Zug  und  Druck  nicht  erwünscht 
zu  sein. 

Beispiel  98.  Continuirliohes  Trapesbogenfaohwerk  einfachen 
Systems  mit  Verticalen.  (Feste  Hängebrücke).  Berechnung  für 
gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  24  m  Spannweite  sollen  continuirliche 
Bogenträger  nach  der  Anordnung  Fig.  156  zur  Verwendung  kommen. 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,7  tn,  Verkehrslast 
p  =  2,8  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  gx  =  0,4  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und 
gx  =  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der 
Stabkräfte  und  Stützenreactionen  festzustellen. 

Sämmtliche  im  sechsten  und  siebenten  Abschnitte  für  Bogen- 
fach werke  erhaltenen  Gleichungen  gelten  sowohl,  wenn  man  den 
Horizontalschub  nach  innen  und  die  Ordinaten  nach  oben  positiv 
rechnet,  als  auch  wenn  der  Horizontalschub  nach  aussen  und  die 
Ordinaten  nach  unten  positiv  angenommen  werden  (§§  66,  78).  Wir 
werden  bei  Sprengbogen  die  erstere,  bei  Hängebogen  die  letztere 
Wahl  treffen. 

Eigengewicht  allein.    Für  die   vom   Eigengewichte   allein  her- 
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rührenden   Stabkräfte   bestehen   nfcch   §  72,  4)   bei   unten   liegender 
X- Gurtung  folgende  Gleichungen: 


0) 


3£    = 


m 


<r  —  m  gX 


m 


2 


öm 


[(,n-l)(n-»»+l)-«<J^§, 


'in— 1 


3) 


_        [„"  ~m        «tO.ll    dm    9* 
OT  L    a  —  m  '  flf      J   2 

Ausnahmen   bilden   die  Beanspruchungen   der  Känipferverticale   und 
Scheitelverticale,  für  welche  man  nach  A.  39,  10)  17)  hat 


(2) 


g>    _  9} \jfr 

*0  4  2 


®a  = 


2 


Alle  diese  Gleichungen  stimmen  genau  mit  den  in  Beispiel  89  ver- 
wendeten überein,  nur  dass  die  Ausdrücke  rechts  entsprechend  der 
nun  unten  liegenden  X-  Gurtung  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen 
wie  dort  auftreten.  Da  aber  auch  die  in  den  Formeln  vorkommen- 
den Grössen  wie  dort  gewählt  sind,  so  erhalten  wir  die  gleichen 
Zahlenwerthe  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen,  nämlich  in  Tonnen: 

3E,  =  2,70        3t  =  13,28        5Dt  —  -  4,15        8X  —  3,15 
£,  =  5,04        &  =  10,43        3)3 3,05        SB2  =  1,83 


3s  -    7,97 
34=    6,64 


2),  =  -  1,41 
$4  =       6,39 


»3  —  0,15 
SB4  =  0,60 


3ES  =  6,30 

3E4«=0 

und  ©0  =  3,75  tn. 

Beziehen  sich  bei  Berechnung  der  Stüzenreactionen  Grössen  mit 
dem  Index  0  auf  die  der  Stütze  anliegende  Oeffnung  ohne  Zwischen- 
gelenk, so  hat  man  für  Eigengewicht  allein  die  Beaction  einer 
Zwischenstütze  nach  §  78,  8) 

(3)  «-t'+*tf  +  iA, 

sowie   die    Horizont  alreaction    und   Verticalreaction    einer  Endstütze 
nach  §  67,  17)  und  §  78,  15) 


v  —  Sf> 


2  lQ  Sf  ' 


woraus   im    vorliegenden   Falle   unter  Vernachlässigung   des  Eigen- 
gewichts der  Spannglieder  mit  g0  =  0 
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*  =  ^-r*4-  =  12>6  to>  fc  _  -  ±£  12,6  -  -  6,3  tn, 

SR  =  0,7  .  12  +  ^  12,6  —  14,7  tn. 

Die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  An- 
wendung auf  die  Endstütze  ergiebt  die  Beanspruchung  des  angren- 
zenden Spanngliedes  der  Länge  s  bei  beliebiger  Belastung 

(5)  S-tff, 

also  im  vorliegenden  Falle  für  Eigengewicht  allein 

©  -  12,6  ^  —  14,08  tn . 

Grenzwerthe.    Nach  §  73,  l)-5)  und  §  19,  2)  -4),  8)  haben  wir 
bei  unten  liegender  X-Gurtung  die  Grenzbeanspruchungen  der  Letzteren 


0 
9 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Z-  Gurtung  wegen  h0  <      '     f 


\P)  ■^•m  **""    _    £tn)  **-m  ^^  *m; 


(?) 


i   7    —  ü     O-  «  c~~m  +  X     *m   P l 
4m  —  öm  -t-  «  a  +  m_l  f~—  i  , 


+ 
%m  =  — - —  Qm  —  \%m)  > 


m — 1 


die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen 

B    —  SD      ,    (r  -  i) («r- i)f    *?   Px 
(g)  .      m~  ^  +  «-y-m  +  lCi    «"' 

Dm  -  tt*  S)m  -  (Dm) , 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 


(9) 


F       «   _  (y  -  i)  (w  -  l)'  pi 

'm  =  «Om  B_y_m+i2' 


wobei  die  eine  Grenzbeanspruchung  zur  Unterscheidung  von  der  an- 
dern mit  einer  Klammer  versehen  ist.  Abweichend  von  9)  hat  man 
nach  A.  39,  9)  für  die  Kämpferverticale 

(10)  F0  =  SB0,        F0  =  $B0  +  ?1, 

und  nach  A.  39,  16)  für  die  Scheitelverticale 

(ii)  v„  =  fßa,      r„  =  SB„  +  */ 


m  = 

1 

in  Baa 

13,50 

An  = 

66,40 

An  "^ 

13,28 

l>m  — 

—    4,15 

2>m  = 

—  20,75 

Fm  = 

3,15 

Fm  = 

19,35 

3 

4: 

31,50 

0 

44,75 

38,52 

3,07 

1,32 

0,64 

31,95 

9,10 

6,39 

1,38 

0,60 

5,88 

4,80, 

Continuirliche  Bogenträger  etc.  415 

Diese  Glei^mngen  ergeben  mit  Rücksicht  auf  die  obigen  Formeln 
für  die  Eigengewichtsbeanspruchungen  sämmtliche  Ausdrücke  der 
Stabkräfte  ganz  wie  in  Beispiel  89,  nur  der  jetzt  unten  liegenden 
X-Gurtung  entsprechend  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen.  Da  nun 
auch  die  in  den  Gleichungen  auftretenden  Grössen  mit  den  in  Bei- 
spiel 89  verwendeten  übereinstimmen,  so  müssen  wir  die  gleichen 
Zahlenwerthe  wie  dort  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen  erhalten, 
nämlich  in  Tonnen 

für  m=  1  2 

25,20 

53,90 

8,68 

—  2,80 

-  15,50 
1,61 

12,97 

sowie  V0  =  3,75  und  20,55  tn. 

Für  die  Grenzwerthe  der  Reaction  einer  Zwischenstütze  hat  man 
nach  §  78,  6)  7) 

(12)  B-*  +  %  +  ±&+*£,        JB.«, 

und  fOr  die  Grenzwerthe  der  Horizontalreaction  und  Verticalreaction 
einer  Endstütze  nach  §  67,  14)  12)  und  §  78,  12) 

(13)  ff=§  +  f£,        #=§, 

(14)  B^X  +  PA,       j«.»_*.|P. 

Da  nun  p0  =  0,  so  sind  die  unteren  Grenzwerthe  aller  drei  Reac- 
tionen  deren  bereits  berechnete  Werthe  für  Eigengewicht  allein,  die 
obern  erhält  man  mit  Rücksicht  auf  3)  4)  und  q :  g  =  5 

R  =  591  —  73,5,       H=  5$  =  63,       B  =  5®  =  -  31,5  tn. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Spannglieder  treten  nach  5)  gleich- 
zeitig mit  den  Grenzwerthen  von  H  ein  und  sind  demnach 

8  =  5  ©  =  70,4,        S  =  ©  =  14,08  tn . 

Bemerkung.  Hätten  wir  angenommen,  dass  die  betrachteten 
Träger  einer  eingeleisigen  Eisenbahnbrücke  angehören,  welche  durch 
Locomotiven   der  Radanordnung  Fig.  18  befahren   wird,  so  worden 
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sich  alle  Stabkräfte  den  Zahlenwerthen  nach  wie  in  Beigpiel  90  mit 
entgegengesetzten  Vorzeichen  ergeben  haben.  Nur  eine  Stabkraft  S 
kommt  dort  nicht  vor,  ihre  Grenzwerthe  sind  durch  5)  mit  Rücksicht 
auf  die  Grenzwerthe  von  H  bestimmt  Indessen  wird  man  H ange- 
bogen ohne  genügende  Gründe  nicht  bei  Eisenbahnbrücken  an- 
wenden. 

Beispiel  94.  Oontinuirliohes  Trapezbogenfaohwerk  einfachen 
Systems  mit  Verticalen.  (Feste  H&ngebrüoke  oder  Sprengbrüoke). 
Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  mit  drei  Oeffnungen  von  12,  24,  12  m  sollen 
continuirliche  Bogenträger  nach  der  Anordnung  Fig.  157  zur  Ver- 
wendung kommen.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  in  allen 
drei  Oeffnungen  g  =  0,7  tn ,  Verkehrslast  p  =  2,8  tn.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  0,4  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts ,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,3  tn  auf  diejenigen  des 
Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen 
zu  berechnen. 

Für  die  mittlere  Oeffnung  gelten  die  im  vorigen  Beispiele  er- 
haltenen Stabkräfte.  Wir  haben  uns  also  nur  noch  mit  den  Stab- 
kräften der  äussern  Oeffnungen  und  Stützenreactionen  zu  beschäf- 
tigen.    Nach  §  17,  14)  15)  17)  hat  man 

(1)  €  =  v  =  m  —  p      mit      P  =  h~Jijr- 

Wie  immer  bei  Hängebogen  werden  wir  den  Horizontalschub  nach 
aussen  und  die  Ordinaten  nach  unten  als  positiv  ansehen. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewicht  allein  herrühren- 
den Stabkräfte  hat  man  nach  §  79,  17)  19)  mit  §  31,  16)  und  1) 


£OT  =  m(n  — m)|£-, 


(2) 


m 


3m-._(m-l)(«-m+l)a-^--  +  $4 


2Äm    i 

m—  l 


worin  §  den   schon   im   vorigen   Beispiele   berechneten  Werth   hat 
Nach  Einsetzen  von  Z  =  12,  k  =  4,  n  «=*  4,  k  «*  3,  p  =  4,5,  g  «  0,7, 
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gx  =  0,4,  gt  =  0,3,  §  =  12,6   nehmen   diese  Gleichungen   folgende 
Formen  an: 


3£m  =  3,15  m- 


tn 


&»  =  13,27  —  3,32  («  -  1)  ^=-5 , 

nm—  1 


4  —  m  \    <** 


3)m 1,05  (5  -  2m  +  «,  A^)  _^., 

»m  -  4,35  -  1,05  m  (2  -  >  1™  )  • 
Wir  erhalten  danach  in  Tonnen: 

$!  —  2,70        &  —  13,28        £,  =  —  4,15        »,  =  3,15 
£,  =  5,04        3,  =  10,42        S)*  =  —  3,05        S,  =  1,83 

X8  =  6,30        38  =    7,96        ©,  = 1,41        ®8  =  0,15 . 

*4  =  0  3*=    6,63        2>4  =       6,39 

Die  Beanspruchungen  der  Pfeilerverticale  und  Widerlagerverticale  für 
Eigengewicht  allein  sind  nach  A.  42,  7,  10) 

(3)  «.-V-T»       «--V» 

woraus  SJ0  =  3,75  tn,  ©»  =  0,6  tn. 

Für  die  dem  Eigengewichte  allein  entsprechende  Reaction  3t 
einer  Zwischenstütze  und  die  Horizontalreaction  £)  wie  Verticalreaction 
95  einer  Endstütze  gelten  die  Gleichungen  3)  4)  des  vorigen  Bei- 
spiels, welche  liefern 

£  =  12,6,  83  =  0,7  .  6  -  j4-  12,6  =  0, 

9t  —  0,7  (12  +  6)  +  ^  12,6  =  16,8  tn. 

Grenzwerthe.  Nach  §  79  sind  die  Grenzbeanspruchungen  aller 
Stäbe,  mit  Ausnahme  derjenigen  der  Z- Gurtung,  genau  so  gross  wie 
für  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern.  Wir  erhalten  aus  §  32, 
6)  7)  8)   und  §  19,  4)  8)  die  Grenzbeanspruchungen  der  X-Gurtung 

die  Grenzbeanspruch ungen  der  Diagonalen  mit  1) 

(»  —  n)  (w  -  l)a      dm    px 

(5) 


nfi  -f-  n  —  p  —  nm  hm_l    2  7 
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oder  nach  Einsetzen  der  Zahlenwerthe 

Dm  -  £m  -f-  4,2  $~£  i ,        DOT  -  6®m  -  (Dm), 
und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  mit  1) 


m  m        Nfi  +  «  —  f»  —  um    2  v 

—  g  +  ^ffl     _  /'ir  >>_L_P* 


Ixr    _  0>  (n  —  n)  (m  —  l)8    pX 

oder  nach  Einsetzen  der  Zahlenwerthe 

Vm  =  Sm  -  4?2  g£^\        Fm  =  6S8m  -  (Fm)  +  3,6. 

Ausnahmsweise  hat  man  die  Grenzbeanspruchungen  der  Pfeilerverti- 
cale  nach  A.  42,  6) 

CO  F0-«o,        r0-8„  +  £, 

und  diejenigen  der  Widerlagerverticale  nach  A.  42,  18) 

(8)  F.-«.,        F.  -8„+*J. 

Die  Greuzwerthe  von  Zm  ergeben  sich  nach  §  79,  wenn  der  Beitrag 
des  grössten  von  der  Verkehrslast  herrührenden  Horizontalschubs 
Hp  zu  dem  für  Hp  =  0  entstehenden  grössten  Grenzwerth  gleichen 
Sinnes  (oder  kleinsten  entgegengesetzten  Sinnes)  addirt,  der  andere 
Grenzwerth  aber  wie  für  Hp  =  0  angenommen  wird.  Wir  erhalten 
so  nach  §  32,  5)  mit  §  79,  19) 


(9)  1  ~        %m-{m-l)(n-m+\)£z-} 

in— 1 

oder  im  vorliegenden  Falle,  weil  p,  g  in  allen  Öffnungen  gleich 
gross  angenommen  wurden,  mit  §  19,  3)  einfacher 

(10)  Zm  =  3m  +     £    Hp}  Zm*=  3w  —  (ßm)  > 

und  naeh  Einsetzen  der  Zahlenwerthe,  wegen  Hp  =   -  $  =  50,4, 

2L  —  &m  +  53,09,        Zm  =  6£>m  -  (Zm). 

In  den  Ausdrücken  für  die  zweiten  Grenzwerthe  sind  die  ersten,  so- 
weit zur  Unterscheidung  nöthig,  mit  Klammern  versehen.  Die  an- 
gesetzten Gleichungen  liefern  nun  folgende  Zahlenwerthe  in  Tonnen. 
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Für 


m  = 

1 

2 

3 

4: 

Am  a=s 

13,50 

25,20 

31,50 

0 

Zm  "^ 

66,40 

63,51 

61,05 

59,72 

Zm  = 

13,28 

0,99 

13,29 

19,94 

Dm  = 

—    4,15 

—    2,80 

0,64 

31,95 

Dm  = 

—  20,75 

—  15,50 

—  9,10 

6,39 

Fm  = 

3,15 

1,61 

*  —  1,38 

0,60 

Fm- 

19,35 

12,97 

5,88 

4,80, 

sowie  V0  =  3,75  und  20,55  tn. 

Für  die  Grenzwerthe  der  Reaction  R  einer  Zwischenstütze,  so- 
wie der  Horizontalreaction  H  und  Verticalreaction  B  einer  Endstütze 
gelten  die  Gleichungen  12) — 14)  des  vorigen  Beispiels,  welche  wegen 
P=Po>ff  =  ffo  und  Q  :  9  —  5  liefern : 

jR  =  58t  =  84  22  —  SR  =  16,8 

#=5$  =63  H  =  §  =  12,6 

B  =  2,8  .  6  =  16,8         B ~  50,4  —  —  16,8  tn. 

Damit  sind  sämmtliche  Grenzwerthe  bestimmt.  Dieselben  wurden 
in  Fig.  158  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen. 

Bemerkungen.  Wie  obige  Zusammenstellung  zeigt,  sind  sämmt- 
liche Eigengewichtsbeanspruchungen  und  mit  Ausnahme  der  Zm  auch 
sämmtliche  Grenzbeanspruchungen  genau  gleich  den  gleich  bezeich- 
neten der  Mittel öflfnung.  Dies  konnten  wir  nach  dem  am  Schlüsse 
des  §  20  Gesagten  von  vornherein  wissen  (auch  aus  einem  Vergleiche 
der  verwendeten  Formeln  entnehmen),  da  das  Gebilde  der  Stabaxen 
einer  äussern  Oeffnung  demjenigen  eines  Trägerstücks  der  Mittel- 
öffnung congruent  ist  und  p,  g  in  beiden  Oeffnungen  gleich  gewählt 
wurden.  Man  kann  also  in  solchen  Fällen  die  Rechnung  bedeutend 
abkürzen,  was  wir  hier  unterlassen  haben,  um  die  Uebereinstimmung 
unmittelbar  hervortreten  zu  lassen,  und  weil  nicht  immer  k  =  f9 
l  =  2l0f  p  —  p0)  9  =  00  zu  sein  brauchen.  Dass  nicht  auch  die 
Grenzbeanspruchungen  Zm  übereinstimmen,  trotzdem   ein  bestimmter 

Horizontalschub  E  zu  allen  Zm  gleiche   Beiträge  H  -r-  liefert ,   liegt 

daran,  dass  für  die  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  der  Horizontal- 
schub unabhängig  von  ihrer  Belastung  entsteht,  während  für  die 
Oeffnung  mit  Zwischengelenk  durch  jeden  von  der  Verkehrslast  her- 
rührenden Horizontalschub  eine  Verkehrsbelastung  bedingt  ist,  deren 

Wirkung  sich  mit  derjenigen  des  Horizontalschubs  combinirt. 

27* 
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Hätte  der  Träger  nur  eine  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  und 
eine  mit  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde  die  Berechnung  ganz  wie 
oben  durchzuführen  gewesen  und  die  Reaction  V}  H  der  Endstütze, 
welcher  die  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  anliegt,  wie  in  Beispiel  89 
bestimmt  geblieben  sein.  Bezüglich  dieser  Reaction  bei  Anschluss 
eines  Spanngliedes  (Fig.  156)  siehe  Beispiel  93. 

Wäre  der  Träger,  umgekehrt  wie  hier,  nach  Art  der  Fig.  159 
angeordnet  worden  (in  welchem  Falle  wir  wie  immer  bei  Spreng- 
bogen den  Horizontal schub  nach  innen  und  die  Ordinaten  nach  oben 
positiv  annehmen),  so  würde  für  die  Stabkräfte  der  Oeffnung  mit 
Zwischengelenk  die  Berechnung  des  Beispiels  89  ohne  jede  Aenderung 
gelten,  für  die  Stabkräfte  der  Oeffnungen  ohne  Zwischengelenk  aber 
die  obige  Berechnung  mit  dem  einzigen  Unterschiede,  dass  in  den 
verwendeten  Gleichungen  der  §§31,  32,  79  und  Aufgabe  42  wegen 
nun  oben  liegender  X-  Gurtung  die  oberen  statt  der  unteren  Vor- 
zeichen Verwendung  zu  finden  hätten,  womit  alle  Stabkräfte  die  oben 
gefundenen  Zahlenwerthe  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen  erhielten. 
Die  Stützenreactionen  würden  wie  oben  bestimmt  bleiben.  Im 
nächsten  Beispiele  ist  die  Berechnung  für  bewegte  Radlastzüge  ge- 
geben. 

Beispiel  95.  Continuirliches  Trapezbogenfaohwerk  einfaohen 
Systems  mit  Verticalen.     Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Für  eine  eingeleisige  Eisenbahnbrücke  sollen  continuirliche  Bogen- 
träger  nach  der  Anordnung  Fig.  159  mit  Oeffnungen  von  12,  24, 
12  m  zur  Verwendung  kommen.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter 
Träger  g  =  0,7  tn,  wovon  0,4  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts, 
in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,3  tn'  auf  diejenigen  des 
Untergurts  kommen.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützen- 
reactionen festzustellen,  wenn  die  Brücke  durch  Radlastzüge,  zu- 
sammengesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  be- 
fahren wird. 

Die  mittlere  Oeffnung  stellt  ein  Bogenfachwerk  mit  drei  Ge- 
lenken dar,  dessen  vollständige  Berechnung  unter  obigen  Voraus- 
setzungen in  B.  90  gezeigt  wurde.  Auch  die  Grenzwerthe  des  Hori- 
zontalschubs bleiben  wie  dort 

§  —  12,6,        H  —  12,6  +  49,94  =  62,54  tn . 

Die  in  B.  90  festgestellten  Eigengewichtsbeanspruchungen  und  Grenz- 
beanspruchungen   der  Stäbe   gelten   nach  §  20  auch  för   die  gleich- 
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bezeichneten  Beanspruchungen  der  Endöffnungen  (Fig.  159,  vgl.  auch 
die  Bemerkungen  zum  vorigen  Beispiele),  da  das  Gebilde  der  Stab- 
axen  einer  äusseren  Oeffnung  demjenigen  einer  Trägerhälfte  der 
Mittelöffnung  congruent  ist.  Eine  Ausnahme  machen  nur  die  Grenz- 
beanspruchungen Zm  des  geraden  Verbindungsgurts  der  Auflager. 
Diese  ergeben  sich  nach  §  79,  wenn  der  Beitrag  des  grössten  von 
der  Verkehrslast  herrührenden  Horizontalschubs  Hp  zu  dem  für  Hp=0 
entstehenden  grössten  Grenzwerthe  gleichen  Sinnes  (oder  kleinsten 
entgegengesetzten  Sinnes)  addirt,  der  andre  aber  wie  für  Hp  =  0  an- 
genommen wird.  Wir  erhalten  so  nach  §  33,  2)  und  §  79,  19)  fol- 
gende Grenzwerthe.  Mit  dem  grössten  Hp  (Belastung  der  Mittel- 
öffnung durch  Zug  I,  Rad  0  bei  d) 

(1)  Zm  e==  8/M j  Hp , 

Belastung  der  betrachteten  Seitenöffnung  allein  durch  Zug  I,  Rad  0 
bei  Verticale  m  —  1 , 

w — 1 

(2)  Zm  =  &„  +  [(«  -  m  +l)^Pa 


0 

n 

Z 


+  (m-l)^P(/-a)] 


JM— 1  m— * 

Diese    Gleichungen   liefern   mit    £=12,    m  =  4,    A  =  3,  e  =  3,16, 
Hp  =  49,94   und   den   aus   der  Tabelle  in   Beispiel  6   entnommenen 

oder   wie  in  Beispiel  42  berechneten  Summen    /,   folgende  Grenz- 
beanspruchungen : 

Zx  =  —  13,28  —  52,60 65,88  tn 

Zt  —  —  10,43  —  52,00  =  —  63,02  „ 

Z,  =  —    7,97  -  52,60 60,57  „ 

Z4  =  —    6,64  —  52,60  =  —  59,24  „ . 

Zt  =  -  13,28  +  (4.0     -+-  0  .  173)  ^  =  -  13,28  tn  (—  13,28) 

Za 10,43  +  (3  .  30,2  +  1 .  89,4)  ^  -         3,11  „  (        2,71) 

Za  =  -    7,97  +  (2  .  80,7  +  2  .  32,4)  ^  —       13,40  „  (      13,40) 

Zt. 6,64  +  (1 .  144  +  3  .  10,2)  ^-  =       24,01  „  (     24,96). 

Die   Ansätze  der  zweiten  Grenzwerthe  entsprechen  der  ersten  Rieh- 
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tung  des  Zuges  I,  während  die  Resultate  für  die  zweite  Zugrichtung 
in  Klammern  beigefügt  sind. 

Die   vom  Eigengewichte   allein  herrührenden   Verticalreactionen 
der  Stützen  hat  man  nach  §  78,  16)  8)  für  eine  Endstütze 

(3)  S  —  0, 

und  für  eine  Zwischenstütze,  wenn  l0)  g0  der  anliegenden  Endöffnung 
entsprechen, 

(4)  «-V  +  *£  +  jr$, 
das  heisst  also 

SR  «=  0,7  (12  +  6)  +  ±  12,6  =  16,8  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Verticalreaction  B  einer  Endstütze  ergeben  sich 
nach  §  78,  13)  14)  wie  folgt.     Mit  dem  grössten  Hp 

(5)  B--±H„ 

'o 

bei  Belastung  der  anliegenden  Oeffnung  durch  Zug  II,  Vorderrad  O 
bei  lt 

(6)  B  =  l^Pa. 

Wir  erhalten  so 

B ^  49,94  =  -  16,65 ,       B  =  ™  =  21,42  tn . 

Der  untere  Greuzwerth  der  Keaction  einer  Zwischenstütze  ist  i£  =  9l, 
der  obere  ergiebt  sich  wegen  l  =  2J0,  k  =  /  bei  Belastung  der  bei- 
den anliegenden  Oeffnungen  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  d  oder  der 
Stütze  selbst  (oder  an  beliebiger  Stelle  zwischen  diesen  Punkten) 
nach  §  78,  5) 

(7)  R  =  &  +  1  ]>j  P"+  2 P  +  t2 '^(4-«)- 

0       0  d  °      0 

Diese  Gleichung  liefert  mit  Rad  0  bei  d  für  die   erste  Zugrichtung 

R-  16,8  +  7I  +  4  .  6  +  4  +  £  (5.11,9  +  6.7,7  +  6.6,4  +  6.5,1 

+  4  .  3,9  +  5  .  0,9)  =  79,87  tn , 
und  für  die  zweite  Zugrichtung 

R  =  16,8  +  ij  +  4  .  6  +  4  +  5  +  £  (6  .  11,7  +  4  .  10,5  +  5  .  7,5 

+  6  .  3,3  +  6  .  2  +  6  .  0,7)  =  79,69tn. 

Mit  Rad  0  bei  der  Stütze  hätten  wir  für  die  erste  und  zweite  Zug- 
richtung  dieselben  Werthe   erhalten   wie   für  die  zweite  und  erste. 
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Die  horizontalen  Grenzreactionen  der  Endstützen  sind  die  Grenz- 
werthe  von  H.  Sämmtliche  Grenzwerthe  einer  Trägerhälfte  sind  in 
Fig.  160  eingetragen. 

Hätte  der  Träger  neben  der  Oeflhung  mit  Zwischengelenk  nur 
eine  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde  die  Berechnung 
ganz  wie  oben  durchzuführen  gewesen  und  die  Beaction  V>  H  der 
einen  Endstütze  wie  in  Beispiel  90  bestimmt  geblieben  sein.  Wäre 
der  Träger  als  Hängebogen  nach  Art  von  Fig.  157  angeordnet  ge- 
wesen, so  würden  sich  bei  gleichem  Vorgehen  wie  oben,  wegen  ge- 
änderter Lage  der  X-Gurtung,  für  gleiche  gx,  g$  alle  Stabkräfte  mit 
entgegengesetzten  Vorzeichen  den  Zahlenwerthen  nach  wie  oben  er- 
geben haben.  Die  Stützenreactionen  würden  wie  oben  geblieben 
sein,  dabei  jedoch  der  Horizontalschub  nach  Aussen  als  positiv 
gelten. 

Beispiel  96.  Continuirliches  Halbparabelbogenfaohwerk  ein- 
fachen Systems  mit  Vertioalen.  (Feste  Hängebrücke).  Berechnung 
für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  40  m  Spannweite  sollen  continuirliche 
Bogenträger  nach  der  Anordnung  Fig.  161  mit  parabolischem  Ober- 
gurte zur  Verwendung  kommen.  Eigengewicht  per  laufenden  Mfeter 
Träger  g  =  1,2  tn,  Verkehrslast  p  =  2  tn.  Vom  Eigengewichte 
kommen  gx  =  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  wel- 
chen die  Fahrbahnlast  angreift,  und  g»  =  0,6  tn  auf  diejenigen  des 
Obergurts.  Das  Eigengewicht  der  Spannglieder  beträgt  gQ  =  0,15  tn 
per  laufenden  Meter  Horizontalprojection.  Es  sind  die  Grenzwerthe 
der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  berechnen. 

*  Wie  bei  Hängebogen  üblich  und  nach  §§  66,  78  bei  Anwendung 
unsrer  Formeln  freigestellt,  nehmen  wir  die  Ordinaten  nach  unten 
und  den  Horizontalschub  nach  aussen  als  positiv  an.  Die  Form- 
berechnung bleibt  genau  wie  in  Beispiel  91  und  ergiebt  die  dortigen 
Zahlenwerthe. 

Eigengewicht  allein.  Für  Belastung  durch  das  Eigengewicht 
allein  hat  man  nach  §  75,  6)  die  Beanspruchungen  der  X- Gurtung 
und  Diagonalen 

£*  =  0,        $m  =  0, 
die  Beanspruchungen  der  Verticalen 

®ro  =  A5fx  =  l,2tn, 
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jedoch  ausnahmsweise  nach  A.  39,  13)  17) 

«.  -  *,o  -  *T  ='°'6  tn  • 
Für  die  Z-Gurtung  liefert  §  75,  6) 

wonach   mit  den   aus   der  Formberechnung  zu  entnehmenden  zm  in 

Tonnen : 

3,  =  53,14  &  -  49,20  ' 

32  -  52,15  3,  -  48,72 

&  -  51,26  38  =  48,38 

34  -  50,47  39  =  48,14 

35  -  49,78  3io  -  48,02 . 

Alle  diese  Beanspruchungen  sind  genau  so  gross  wie  die  gleich  be- 
zeichneten des  Beispiels  91,  nur  von  entgegengesetzten  Vorzeichen. 
Für  die  vom  Eigengewichte  allein  herrührenden  Stützenreactionen 
gelten  die  Gleichungen  B.  93,  3)  4),  wonach  die  Horizontalreaction 
und  Verticalreaction  einer  Endstütze 

$  -  1^J-  -  48 »         S5  =  0,15  y  -  ^  48  =  - 23,18, 
und  die  Reaction  einer  Zwischenstütze 

9t  =  1,2  .  20  +  ^  48  +  0,15  .  5,5  =  48,82  tn . 

Die  Beanspruchung  der  Spannglieder  ist  durch  Gleichung  B.  93,  5) 
bestimmt,  welche  für  Eigengewicht  allein  liefert 

©  =  48  ^?  =  53,67  tn . 

1  Grenzwerthe.  Da  die  Formberechnung  genau  dieselben  hm,  wd, 
wv  wie  in  Beispiel  91  ergab  und  damit  bei  gleichen  n,  /"auch  die 
*>  v7  %  X)  $  gleiche  Werthe  erlangen,  so  gelten  für  die  Grenzwerthe 
der  Stabkräfte  die  in  Beispiel  91  verwendeten  Gleichungen  der 
§§  70,  75,  19  und  Aufgabe  39,  jedoch,  weil  die  X  Gurtung  jetzt  unten 
liegt,  mit  den  unteren  statt  oberen  Vorzeichen.  Da  ferner  die  in 
den  Gleichungen  auftretenden  Grössen  von  gleichen  Werthen  wie  in 
Beispiel  91  sind,  so  erhalten  wir  bei  gleichem  Vorgehen  wie  in  Bei- 
spiel 91  s lim mt liehe  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  von  gleichen  Zahlen- 
werthen  wie  dort  und  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen.  Es  sind 
also  die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  in  Tonnen: 
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xl  —  ±  5>19 

Zx —  141,70 

Zx 

—  53,14 

X„  =  +  11,12 

Zt  =  139,7 1 

z, 

=  51,51 

X,  =  +  17,93 

Z3  -=  139,19 

z> 

=  48,77 

X4  =  ±  25,69 

ZL  =  140,09 

z. 

—  44,97 

Z6  =  +  34,29 

Z&  =  142,36 

zb 

=  40,16 

Xt  =  +  43,08 

Z6  =  145,84 

z* 

—  34,56 

X,  =  +  49,98 

Z7  =  149,76 

z? 

=  28,88 

X8  =  ±  49,87 

Z8  =  152,13 

zs 

—  25,27 

Xv  =  +  34,20 

Z9  =  147,69 

z,- 

=  28,83 

X,o  =  ±    0 

Zu  =  128,06 

%io  '• 

=  48,02 , 

Grenzbeanspruchungen  der  Fflllungs; 

glieder: 

F0  =  -  11,19 

n= 

14,39 

D,  =  +  12,88 

F,  =  -    9,81 

Vx- 

16,21 

i),  —  ±  12,50 

F,  =  -    8,94 

v,- 

15,34 

7)s  =  +  12,22 

F,=  -    7,85 

n- 

14,25 

A  =  +  12,00 

F4 6,53 

rt- 

12,93 

A  =  +  11,74 

F6 4,80 

vh- 

11,20 

D,  — ±11^)1 

Vt  —         9,35 

n  = 

—    2,95 

A  —  ±  10>59 

F7  =         7,48 

F7  = 

-    1,08 

A  =  ±   9>29 

F8  =  -    2,80 

va- 

9,20 

D9  —  +  19,96 

F?  =  -    5,54 

n  = 

11,94 

Ao  =  +  35>35 

F10  =         0,60 

y»- 

2,60. 

Für  die  Grenzwerthe  der  Sttitzenreactionen  gelten  die  Gleichungen 
B.  93,  12) — 14).  Hiernach  treten  die  unteren  Grenzwerthe  für  Eigen- 
gewicht allein  ein,  während  mit  j)ö  =  0,  p  :g  =  2  :  1,2  die  obere 
Grenzreaction  einer  Zwischenstütze 

B  =  48,82  +  40  +  5t  A  4»  =  128,82  tn , 

sowie   die  oberen  Grenzwerthe  der   Horizontalreaction  und  Vertical- 
reaction  einer  Endstütze 

#-g$-128tn, 

B  —  —  23,18  —  5£  *t  48  —  -  63,18  tn . 
Die  Grenzbeanspruchungen  der  Spannungsglieder  treten  nach  B.  93,  5) 
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zugleich  mit  den  Grenzwerthen  von  H  ein,  sie  sind  also  ©  =  53,67 
und 

S  =  53,67^  =  143,12  tn. 

Hätten    wir   das  Eigengewicht   der  Spannglieder   vernachlässigt,    so 
würden  sich  nur 

»  =  -  24        8t  =  48        B  —  —  64        R  =  128 

anstatt  der  oben  berechneten  Werthe 

—  23,18  48,82  —63,18  128,82 

ergeben  haben,  alle  übrigen  Werthe  aber  ungeändert  geblieben  sein. 

Beispiel  07.  Continuirlich.es  Halbparabelbogenfaehwerk  ein- 
fachen Systems  mit  Vertioalen.  (Feste  Hängebrücke  oder  Spreng- 
brücke).    Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  mit  drei  Oeffnungen  von  20,  40,  20  m  Spann- 
weite sollen  continuirliche  Bogenträger  nach  der  Anordnung  Fig.  162 
mit  parabolischem  Obergurte  zur  Verwendung  kommen.  Eigen- 
gewicht per  laufenden  Meter  in  allen  drei  Oeffnungen  g  =  1,2  tn, 
Verkehrslast  p  =  2  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die 
Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift, 
und  0,6  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stab- 
kräfte und  Stützenreactionen  festzustellen. 

Für  die  mittlere  Oeffnung  gelten  dieselben  Stabkräfte  wie  im 
vorigen  Beispiele.  Wir  haben  uns  also  nur  noch  mit  den  Stab- 
kräften der  äussern  Oeffnungen  und  Stützenreactionen  zu  beschäftigen, 
wobei  der  Horizontalschub  nach  aussen  und  die  Ordinaten  nach 
unten  positiv  angenommen  werden.  Da  das  Gebilde  der  Stabaxen 
der  Endöffnung  demjenigen  des  ersten  Trägerstücks  der  Mittelöffnung 
congruent  ist,  so  hat  man  wie  in  den  Beispielen  91  und  96: 


für  m 


Jm 

K, 

#m 

dm 

e 

V 

1 

0,95 

4,55 

2,21 

4,97 

—  4,79 

—  5,35 

2 

1,80 

3,70 

2,17 

4,21 

—  4,35 

—  4,93 

3 

2,55 

2,95 

2,14 

3,56 

—  3,93 

—  4,54 

4 

3,20 

2,30 

2,10 

3,05 

—  3,54 

—  4,18 

5 

3,75 

1,75 

2,07 

2,66 

—  3,18 

—  3,89 

6 

4,20 

1,30 

2,05 

2,38 

—  2,89 

—  3,71 
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für  m 


fan 

Am 

Ztn 

dm 

£ 

V 

»7 

4,55 

0,95 

2,03 

2,21 

—  2,71 

—  3,80 

8 

4,80 

0,70 

2,02 

2,12 

—  2,80 

—  4,67 

9 

4,95 

0,55 

2,01 

2,07 

—  3,67 

—  11,00 

10 

5,00 

0,55 

2,00 

2,06 

— 10,00 , 

und  nach  §  16,  11)  13)  weiter 

Xm  —  A  =  2,  im  =  wd  =  wv  =  h0  =  5,5 . 

Alle  Längen  sind  in  Metern  gegeben. 

Eigengewicht  allein.  Nach  §  79,  28)  hat  man  für  die  X- Gur- 
tung und  Diagonalen  in  allen  Feldern 

£»  —  0,  $m  —  0 

und  für  die  Verticalen  mit  gx  =  0,6 

8*  —  *9x  =  1,2  tu . 
Jedoch  bilden  Ausnahmen  und  folgen  aus  A.  42,  7)  10) 

Für  die  Z-Gurtung  liefert  §  79,  28)  mit  dem  schon  im  vorigen  Bei- 
spiele berechneten  Werthe  §  =  48 

woraus  in  Tonnen: 

&  -  53,14  &  -  49,20 

&  =  52,15  37  =  48,72 

&  =  51,26  3s  =  48,38 

3*  =  50,47  3,,  =  48,18 

3S  =  49,78  310  -  48,02. 

Alle  diese  Beanspruchungen  sind  genau  den  gleich  bezeichneten  der 
mittleren  Oeffnung  entsprechend.  Da  dies  nach  Ausweis  der  ange- 
wandten Formeln  so  sein  muss,  so  wäre  eine  besondere  Berechnung 
der  Eigengewichtsbeanspruchungen  für  die  äussern  Oeffnungen  über- 
flüssig gewesen.     (Vgl.  die  Bemerkungen  zu  Beispiel  99). 

Für  die  vom  Eigengewichte  allein  herrührende  Reaction  8t  einer 
Zwischenstütze,  sowie  die  Horizontalreaction  §  und  Verticalreaction 
33  einer  Endstütze  gelten  die  Gleichungen  B.  93,  3)  4),  welche  liefern 

$  =  4tT  =  48  tn '        »  =  1,2.10-^48  =  0, 
01  -=  1,2  (20  +  10)  +  ^  48  =  48  tn  . 
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Grenzwerthe.  Da  g,  p  in  allen  Oeffnungen  gleich  gross  ange- 
nommen wurden,  so  haben  wir  nach  §  19,  2) — 4)  8)  zur  Berechnung 
einer  Grenzbeanspruchung  aus  der  andern 


(i) 


Xm  +  (Xm)  =  0, 
Dm  +  (Dm)  —  0, 


%m  +  (Zm)  =  0">  > 


worin  der  eine  Grenzwerth  zur  Unterscheidung  vom  andern  mit  einer 
Klammer  versehen  ist.  Hiernach  sind  die  beiden  Grenzbeanspruchungen 
jedes  Stabes  der  X- Gurtung  und  jeder  Diagonale  numerisch  gleich 
und  von  verschiedenen  Vorzeichen,  während  für  die  Z- Gurtung  und 
Verticalen 

Zm  —  3,667  3„  -  (Zm) ,         Vm  -  6,4  -  (Fw) . 

Es  bleibt  nun  noch  für  jeden  Stab  eine  Grenzbeanspruchung  aus- 
zudrücken. 

Die  Grenzwerthe  einer  Stabkraft  ergeben  sich  nach  §  79,  wenn 
man  den  Beitrag  des  grössten  von  der  Verkehrslast  herrührenden 
Horizontalschubs  Hp  zu  dem  für  ffp  =  0  entstehenden  grössten  Grenz- 
werth gleichen  Sinnes  (oder  kleinsten  entgegengesetzten  Sinnes) 
addirt,  den  andern  Grenzwerth  aber  wie  für  Hp  annimmt.  Der 
grösste  von  der  Verkehrslast  herrührende  Horizontalschub  ist  nach 
§  79  und  wegen  f  =k,  l,  =  21,  p9  =p, 


(2) 


wenn  sich  der  Ausdruck  mit  dem  Index  z  auf  die  Oeffnung  mit 
Zwischengelenk,  der  zweite  Ausdruck  auf  die  betrachtete  Oeffnung 
bezieht.  Die  Beiträge  dieses  Horizontalschubs  zu  den  Stabkräften 
sind  nach  §  79,  26) 


(3) 


Zm  = 


"m— 1 


pX     ,    pl 
2k 


J)m 

vm 


_m(w_m)^, 

m 

=  (m—  l)(n  —  ro+1)  ^ 

/  o       ii  n  —  m\    <*m    »1 

_(»-2»+l-m-r-)jS— t, 

/      ~  o            1             n  —  m\pX 
=  —  in  —  2m  —  1  —  w J  ~  • 


+ 

'm— 1 


W£ 


m, 


Für   die    dem   Falle  Hp  =  0   entsprechenden   Grenzwerthe   der   Gur- 
tungskräfte hat  man  nach  §  32,  4)  5) 
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Xm  =  w(n  — w)^— ,  Xro  =  0, 


2  h 
Qm  -  (m  -  1 )  (»  -  m  +  1 )  ^  'f ,        Z-  -  3 

m — 1 

Daher  ist  je  eine  Grenzbeanspruchung  im  Ganzen 
(4)  XTO  =  m(n  — ro)|£-, 


*. 


(5)  Zm  =  3,n-(m-l)(n-m+l)  -^*L\ 

m — 1 

woraus  mit  den  oben  berechneten  $m  unter  Beachtung  des  über  die 
zweiten  Grenzwerthe  Gesagten  folgende  Grenzbeanspruchungen  in 
Tonnen  hervorgehen: 


Z,-±    T,91 

zt- 

53,14 

Zt  —  141,72 

X*  =  ±  17,30 

^,= 

34,98 

Zt  ~  156,25 

X8  =  +  28,47 

2»- 

14,24 

Z8  =  173,73 

X,  — ±41,74 

z4  =  - 

9,33 

ZK  —  194,40 

X6  =  ±  57,14 

z5  =  - 

36,62 

-Zj  =  219,16 

X6  —  -f-  73,85 

s,-- 

67,94 

Z„  —  248,36 

X,  =  ±  88,42 

z7  =  - 

101,26 

Z7  -=  279,92 

X8  =  ±  91,43 

z8 

130,23 

Z8  =  307,64 

X9  =  ±  65,45 

*,-- 

135,63 

Z9  —  312,16 

x,„  =  ±  o 

y 

82,89 

Z10  —  248,98 . 

Für  die  Diagonalen  ergeben  sich  aus  3)  die  Beiträge  des  grössten 
von  der  Verkehrslast  herrührenden  Horizontalschubs  in  Tonnen: 

66 


^'"=2(^  +  9)^=19, 

A'-*(ä  +  *)?§-19'76 

A'  =  2(^+5)M?=19,91 

A'=  2(^-l)  g  =17,99 
A'=2(^-3)^=16,15 


r 


■* 

i.*»i 

■* 

> 

1   ~l                                      * 

j» 

4    *•* 

'/>  '/.**r.  *****.'.,*;. rv:. :r.z>-i  i-Lz*  E::i?::i:  *if  ZT,  siiai  für  ilie  Dia- 
f/o/1  f",r  d»*  \>w,n*\*n  *  b:§  10  w*q*n  m  —  *  >  »  nach  §  32,  7) 

■   —  t        *  —  ■  *      f   —   1       ^m^l 


74, 


*  —  m  —  «n  —  1  *       hm    t    2  ' 


f*'*m~  n  -  m  -  «    n  -  1       A-t_1    2  ' 

»o<1hm  al*o  Aht  ernte  Werth  negativ,  der  zweite  positiv  ist.  Daher 
folgt  mit  KUckMicht  aaf  3j  oder  die  Vorzeichen  der  berechneten  D'm 
mim  ür<5fizb':ari*pruchung  im  Ganzen  für  die  Diagonalen  1  bis  7 

I)     mm  7)' 

l'll r  dio  Diagonale  8 

7  .  (m  —  *  -  »)  (m  —  1)*    dm    pl     .     n. 

[i)  Ißm  '  "    n  -  m  -  t  (n  -  l)  "  Äro_-i    2     "T  ^«  > 

und  Hlr  din  Diagonalen  9  bis  10 

,w*  /i  (m  —  •  -  n)  (»  —  l)1     4w    |>1 

(H)  />,„--    n__w._e(n_i)-s— -. 

Ort  nun  7)  rt) 

"'"  0,V89-;o%2'2+  3^9  =  9,62 

.,  11,(17  .  64  .  2,07  .  2         „Q  _n 

">'"         84,03.0,70        -H^<u 

.,  10.81.2,06.2    m=aiA9 

""»"  00.0,66  —  O«.«» 

*o  whalton  wir  boi  HpiU'htung  von  1)  folgende  Grenzbeanspruchungen 
in  T*M»n*n: 

/>,  —   1    19,(56  7)e  —  +  17,99 

/>,  —  |  19,70  A  —  +  16,15 

/>,  —  \  19,91  J)s  —  +    9,62 

/>4—  |  Ä\Ä>  />,  =  + 29,70 

IV—  I  »s-^  /)w  — ±67,40. 
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Für  die  Verticalen  liefert  3)  die  Beiträge  des  grössten  von  der 
Verkehrslast  herrührenden  Horizontalschubs  in  Tonnen: 


F»' 2(Ä+3 

V* 2(^8  +  1 

V 2(pö~5 

*v — 2(i£"7 


—  -  17,36 

—  -  16,49 
=  -  15,25 
13,48 

—  -  10,85 
6,94 

—  —    1,05 

—  7,15 

—  16,36. 


F»'--2(-£--9! 

Die  Grenzbeanspruchungen  ohne  Rücksicht  auf  Hp  sind  für  die  Ver- 
ticalen 1  bis  6  wegen  0  <  m  —  v  <  n  nach  §  32,  11) 

Vm  =  SBm  +  (n  -  2m  +  1  -  m*^)^,       F»  =  8., 

und  für  die  Verticalen  7  bis  9  wegen  m  —  v  >  n  nach  §  32,  8) 

F   —  SR    -L  (ffl  — »)  (n  —  »O1  »  —  1  P  * 

r«.—  -Öm1-n__ml_j;(n_1)     „         2"' 

F  K    _  (m  -  v  -  n)  (m  —  1)' p* 

r™         ^^  w  — m- ^  »(*  —  1)      2  > 

wobei  also  der  erste  von  der  Verkehrslast  herrührende  Ausdruck 
positiv,  der  zweite  negativ  ist.  Daher  erhält  man  mit  Rücksicht  auf 
3)  oder  die  Vorzeichen  der  berechneten  Vm  eine  Grenzbeanspruchung 
im  Ganzen  für  die  Verticalen  1  bis  6 


(9) 

für  die  Verticale  7 


V in  ^™  "v$//i  -|-    V m  j 


(io)  rm  =  »m  - 

und  für  die  Verticalen  8  bis  9 


(m  —  v  —  n)  (m  —  1)* Pf    •     y/ 
n  —  m  —  v  (n  —  1)     2    "■"   '  m > 


(ii) 


V  =  SB    — 


m 


(m  —  v  —  n)  (m  —  1)*  pl 
n  —  m  —  v  (n  —  1)      2 
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Unter  Beachtung  des  über  den  zweiten  Grenzwerth  Gesagten  erbalten 
wir  hiernach  folgende  Grenzbeanspruchungen  in  Tonnen: 

F,  =  1,2  -  17,36 16,16 

Vt  —  1,2  —  16,49  —  —  15,29 

F8  —  1,2  —  15,25 14,05 

F4  —  1,2  —  13,48  —  —  12,28 

V6  =  1,2  —  10,85  =  —    9,65 

70  =  1,2—    6,94  =  —    5,74 

Ft  -  1,2  -  ^i^  -  1,05 1,40 

V  ^ig      2.67-49.2 

V*         M  44,03  4>'* 

^  =  1,2-^^ 11,60, 

Vx  =  6,4  +  16,16  =  22,56  F6  =  6,4  +    5,74  =  12,14 

V%  =  6,4  +  15,29  —  21,69  F7  =  6,4  +    1,40  =    7,80 

Va  =  6,4  +  14,05  =  20,45  F8  =  6,4  +    4.74  =  1 1,14 

F4  =  6,4  +  12,28  =  18,68  V9  =  6,4  +  11,60  =  18,00 . 
V&  =  6,4  +    9,65  =  16,05 

Ausnahmsweise  sind    die  Grenzbeanspruchungen  der    Pfeilerverticale 
nach  A.  42,  6)  mit  obigem  Ausdrucke  2) 

(12)  Fo==SB0-n^,         F. -«,+£, 
und  diejenigen  der  Widerlagerverticalen  nach  A.  42,  9) 

(13)  Fn  =  »„,         F,-8.  +  ^. 

Diese  Gleichungen  liefern 

F0 17,4        F0  =  20,6        Flo  =  0,6        F10  =  2,6tn. 

Für  die  Grenzwerthe  der  Reaction  B  einer  Zwischenstütze,  so- 
wie der  Horizontalreaction  H  und  Verticalreaction  B  einer  Endstütze 
gelten  die  Gleichungen  B.  93,  12) — 14),  wonach  wegen  ^  =  gr0  =  l,2f 
p  =  p0  =  2  die  oberen  Grenzwerthe  von  B,  H} 

£  =  ^91  =  128,      #=?J?§  =  128, 

und  beide  Grenzwerthe  von  B 

J5  =  2.10  =  20, 

*--i-A*  — 20tn- 
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Die  unteren  Grenz werthe  von  jB,  H  treten  für  Eigengewicht  allein 
ein.     Damit  sind  sämmtliche  Grenzwerthe  bestimmt. 

Bemerkungen.  Anstatt  die  Berechnung  wie  hier  durchzuführen, 
kann  man  auch  wie  in  Beispiel  99  für  beliebige  Gurtungsformen 
vorgehen,  besonders  dann,  wenn  nicht  &  =  /*,  die  Parabelaxe  durchs 
Auflager,  die  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  doppelt  so  gross  als  die- 
jenigen ohne  Zwischengelenk,  die  Auflager  der  Ersteren  in  gleicher 
Hohe  und  g,  p  in  allen  Oeffhungen  gleich  gross  angenommen  wer- 
den. Allerdings  ist  diese  Anordnung  am  zweckmässigsten  und  man 
wird  sie  gewöhnlich  treffen. 

Hätte  der  Träger  neben  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  nur 
eine  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde  die  Berechnung 
ganz  wie  oben  durchzuführen  gewesen  und  die  Reaction  V,  H  der 
einen  Endstütze  wie  in  Beispiel  91  bestimmt  gebliebensein.  Bezüg- 
lich dieser  Reaction  bei  Anschluss  eines  Spanngliedes  (Fig.  161) 
siehe  Beispiel  96. 

Wäre  der  Träger  als  Sprengbogen  nach  Art  von  Fig.  166  an- 
geordnet worden  (in  welchem  Falle  wir  den  Horizontalschub  nach 
innen  und  die  Ordinaten  nach  oben  positiv  rechnen),  so  würde  für 
die  Stabkräfte  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  die  Berechnung  in 
Beispiel  91  ohne  jede  Aenderung  gelten,  für  die  Stabkräfte  der 
Oeffhungen  ohne  Zwischengelenk  aber  die  obige  Berechnung  mit  dem 
alleinigen  Unterschiede,  dass  in  den  verwendeten  Gleichungen  der 
§§  19, 32, 79  und  Aufgabe  42  der  nun  oben  liegenden  X-Gurtung  wegen 
die  oberen  statt  unteren  Vorzeichen  zu  verwenden  wären,  womit  alle 
Stabkräfte  die  oben  gefundenen  Zahlenwerthe  mit  entgegengesetzten 
Vorzeichen  erhielten.  Die  Stützenreactionen  würden  wie  oben  be- 
stimmt bleiben. 

Beispiel  98.  Continuirliches  Bogenfaohwerk  einfachen  Systems 
mit  Verticalen  und  beliebigen  Gurtungsformen  (Feste  Hängebrücke). 
Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  24  m  Spannweite  sollen  continuirliche 
Bogenträger  nach  der  Anordnung  Fig.  163  mit  kreisförmigem  (einem 
Kreisbogen  eingeschriebenem)  Obergurte  zur  Verwendung  kommen. 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,7  tn,  Verkehrslast 
p  =  2,8  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  gx  =  0,4  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und 
gM  =  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts,  Die  Grenzwerthe  der  Stab- 
kräfte und  Stützenreactionen  anzugeben. 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  28 
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Wir  nehmen  die  Ordinaten  nach  unten  und  den  Horizontalschub 
nach  aussen  als  positiv  an.  Die  Formberechnung  ergibt  bei  gleichem 
Vorgehen  wie  in  Beispiel  87  die  dort  berechneten  Werthe,  womit 
bei  gleichen  n,  f  auch  die  <p,  %,  $  übereinstimmen.  Verfahren  wir 
nun  weiter  ganz  wie  in  Beispiel  87,  so  erhalten  wir  zur  Berechnung 
sämmtlicher  Eigengewichtsbeanspruchungen  und  Grenzbeanspruchungen 
der  Stäbe  die  dort  verwendeten  Gleichungen  der  §§  19,  69,  70  und 
Aufgabe  39,  nur,  weil  die  X-Gurtung  jetzt  unten  liegt,  mit  den  unteren 
statt  oberen  Vorzeichen.  Weil  aber  auch  die  in  den  Formeln  auf- 
tretenden Grössen  wie  in  Beispiel  87  gewählt  wurden,  so  ergeben 
sich  sämmtliche  Stabkräfte  den  Zahlenwerthen  nach  genau  wie  dort 
und  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen,  das  heisst  in  Tonnen 

für 


m  = 

1 

2 

3 

4: 

1    = 

—   0,52 

-    0,71 

-   0,35 

0 

Xm  = 

—  11,20 

-  25,66 

—  29,93 

0 

Xm  = 

8,08 

21,40 

27,80 

0 

öm  = 

14,82 

14,17 

13,66 

12,99 

Zm  = 

74,10 

73,21 

76,71 

75,36 

Zm  = 

14,82 

11,81 

5,25 

2,58 

5Db  — 

0,70 

0,23 

—   0,39 

—  0,34 

Dm=> 

14,92 

14,57 

10,17 

28,27 

Z>m  = 

— 10,72 

-  13,14 

— 12,51 

—  30,31 

»m  = 

1,10 

1,29 

1,26 

0,60 

Fm  = 

-    5,02 

-   0,74 

-    0,72 

0,60 

vm  = 

15,22 

12,08 

11,88 

4,80, 

sowie  9S0  =  0,14,  V0  =  —  9,26  und  11,89  tn.  Für  die  Beanspruch- 
ungen S  der  Spannglieder  und  die  Stützenreactionen  erhält  man  wie 
in  Beispiel  93  die  dort  berechneten  Werthe.  —  Sollte  bei  Berechnung 
der  Stützenreactionen  das  Eigengewicht  der  Spannglieder  berück- 
sichtigt werden,  so  wäre  wie  in  Beispiel  97  zu  verfahren. 

Beispiel  99.  Continuirliches  Bogenfaohwerk  einfachen  Systems 
mit  Vertiealen  und  beliebigen  Gurtungsformen  (Feste  Hängebrücke 
oder  Sprengbrücke).  Berechnung  für  gleiohmässig  vertheilte  be- 
wegte Last. 

Für  eine  Brücke  mit  drei  Oeffnungen  von  12,  24,  12  m  Spann- 
weite sollen  continuirliche  Bogenträger  nach  der  Anordnung  Fig.  164 
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mit  kreisförmigen  Obergurten  zur  Verwendung  kommen.  Eigen- 
gewicht per  laufenden  Meter  Träger  in  allen  drei  Oeffnungen  g  =  0,7  tn; 
Verkehrslast  p  =  2,8  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  0,4  tn  auf  die 
Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift, 
und  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenzbeanspruchungen 
der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  berechnen. 

Für  die  mittlere  Oeffnung  ergeben  sich  sämmtliche  Stabkräfte 
wie  im  vorigen  Beispiele.  Die  Stützenreactionen  erhalten  bei  gleichem 
Vorgehen  wie  in  Beispiel  94  die  dort  berechneten  Werthe.  Wir 
haben  uns  also  nur  noch  mit  den  Stabkräften  der  äussern  Oeffnungen 
zu  beschäftigen,  wobei  wieder  die  Ordinaten  nach  unten  und  der 
Horizontalschub  nach  aussen  positiv  angenommen  werden.  Da  das 
Gebilde  der  Stabaxen  der  Endöffnung  demjenigen  des  ersten  Träger- 
stücks der  Mittelöffnung  congruent  ist,  so  hat  man  wie  in  Beispiel 
87  und  98 

für  m=  1  2 

3,08 

1,42 

3,24 

3,32 
—  1,16 
-2,0tf 

und  nach  §  16,  11)  13)  weiter 

xm  =  A  =  3,  jm  «*  wd  =  wv  —  hQ  =  4,5. 

Alle  Längen  sind  in  Metern  gegeben. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  79,  7) 


tn  = 

1 

Sm  =" 

1,86 

h,n  = 

2,64 

Um  ^m 

3,53 

dm  = 

4,00 

S  =» 

—  1,42 

V  = 

—  2,16 

3 

4: 

3,77 

4,00 

0,73 

0,50 

3,08 

3,01 

3,09 

3,04 

—  1,06 

-  2,17, 

-3,17 

(1) 


m  m 


Qm (m_l)(„_m+i)^^+$(jm_1_'»_=iÄ;) 


m 


m- 1     -  '•  Xhn-\  ' 


«.— (.-*.+i  —H=  £-  ä-«(^-==i.) 


m— 1    "  *  w        /  **Äm_i 


(i8m=    („_2«+— m—yT+$(w. — —k)-r 

Diese   Gleichungen    nehmen    mit   J  =  12,  Ä  =  4,   n  =  4,  g  =  0,7, 

28* 
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9x  =  0,4,  gt  =  0,3   und   dem   aus   B.  93,  4)   folgenden   Horizontal- 
schube  $  =  12,6  nachstehende  Formen  an: 

£m  =  3,15*^-12,6*-^, 


K  '       Am 


"•  I        A    C\  /C    TL  \  ™ 


3m  =  -  1,05  (»  -  1)  (5  -  m)  ^-  +  4,2  (5,5  -  tn) 


m — l  wi— l 


S)m l,05(5-2W,-ml^)Ä-^-4)2^-^+-^, 

SBm  =  4,35-l,05m(2+i^')  +  4,24'6-)>OT  +  y- 

Wir  erhalten  danach  mit  Rücksicht  auf  die  oben  zusammengestellten 
Zahlenwerthe  die  Eigengewichtsbeanspruchungen  in  Tonnen  für  die 
X-Gurtung : 

Zi-^-^W1-   3>58~    4,10=-0,52 
*>  -  3M24  -  ^^ST5  "   8>87  ~    9>58  "  ~  °>71 

*»  -  -0,73 ?  -  "'J.M  "  =  12'95  ~  13'29 °'34 

~  3,16.0  12,6.0 

**=0,6 0,5 0—0        =         0, 

dieselben  für  die  Z-Gurtung: 

&  =  - 1,05.0^  +  4,2.4,5^  =         0      +14,83=14,83 

&  =  -  1,05  .  3  |g  +  4,2  -  3,5  |||  =  —    3,87  +  18,04  =  14,17 

&  =  -  1,05  .  4  g?  +  4,2  .  2,5  ^| 9,11  +  22,77  =  13,66 

& 1,05  .  3  gj  +  4,2  .  1,5  JJ| 12,99  +  25,98  =  12,99, 

für  die  Diagonalen: 

®1=-l,05(3+i^)1L  +  4,21^ 4,77+  5,47=     0,70 

fc,  =  _l,05(l  +  ^)g*  +  4,2^g 5,87+  6,10=     0,23 

*>»=      M»(l-iygi  +  4,2!£f{g--  4,18+  3,79=-0,39 
*>*=     1,05(3- ^)^-4,2j;^=     13,12-13,46=-0,34, 
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und  für  die  Verticalen: 
»x  =  4,35  -  1,05 . 1  (2  -  ±)  -  4,2  gl  _      3,71  -  2,61  =  1,10 

S,  =  4,35  - 1,05 . 2  (2  -  JL)  -  4,2  jj£J  =      2,19  -  0,90  =  1..29 

SJ3  -  4,35 - 1,05 . 3  (2  -  jjL)  -  4,2 £g  =  -  0,96  +  2,21  =  1,25. 

Für  die  Pfeilerverticale  und  Widerlagerverticale  gelten  nach  A.  42, 
7)  10)  die  Gleichungen 

(2)  «.-^-T'-Ofr-T).         *—£. 

woraus 

SB0  =  0,14  tn,  S»=*0,6  tn. 

Grenzwerthe.  Nach  §  79  ergeben  sich  die  Grenzwerthe  einer 
Stabkraft,  wenn  wir  dieselben  zunächst  ohne  Rücksicht  auf  den 
Horizontalschub  H  (nach  den  Formeln  des  III.  Abschnitts)  berechnen, 
sodann  den  Beitrag  des  grösstmoglichen  Horizontalschubs  H  der 
grössten  gefundenen  Grenzbeanspruchung  gleichen  Sinnes  (oder  klein- 
sten entgegengesetzten  Sinns)  addiren,  den  Beitrag  des  Horizontal- 
schubs für  Eigengewicht  allein  aber  der  andern  Grenzbeanspruchung 
zufügen.  Ohne  Rücksicht  auf  den  Horizontalschub  sind  nach  §  32 
die  Grenzbeanspruchungen  der  X-Gurtung 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Z-Gurtung 

(4)  Zm  =  -—  Qm  ,  Zm  =  Qm , 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonale  2,   wegen  0  <  m  —  €  <  n, 
mit  §  19,  4), 

T)  G)     4.  (*  -m  +  n)(m  —  1)'     dTO     pl 


(5)  «  a+a 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonale  1   wegen  m  =  1  und  die- 
jenigen der  Diagonalen  3,  4  wegen  m  —  s  >  n 

(6)  Dm  — -J-5D»,  A.  —  »», 

die  Grenzbeanspruchungen   der  Verticale  1    wegen  m  —  1   und   die- 
jenigen der  Verticalen  2,  3  wegen  w  —  v  >  «,  mit  §  19,  10), 
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(7) 


m 


g  *m+  g9" 


Vm  =  SB 


m 


In  diesen  Gleichungen  bedeuten  £-,  3m,  5D™,  83m  die  für  £  =  0  ein- 
tretenden Eigengewichtsbeanspruchungen,  welche  wir  deshalb  oben 
neben  den  von  §  allein  herrührenden  gesondert  angeführt  haben. 
In  der  zweiten  Gleichung  5)  bezeichnet  (Dm)  den  ersten  Grenzwerth, 
sodass  die  beiden  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonale  2 

Dt  _  _  5,87  -  Jg^g  4,2  =  -  6,68  tn, 

Bt 6.5,87  +  6,68 28,54  tn. 

Da  nun  nach  §  79,  2)  3)  die  Beiträge  des  grössteu  Horizontalschubs  E 
zu  den  Stabkräften 

*» H  (äm  ~  ^  *)  JÜT  =  o  X" ' 

m  «J 

Ä.  —      ff  (e».-i  — !!^-  *)  rA^  —  J  3« , 


(8) 


und  die  Beiträge  £„,  3m,  $>m,  SSm  für  Eigengewicht  allein  bereits 
berechnet  wurden,  so  erhalten  wir  in  oben  erwähnter  Weise  mit 
q:g  =  b  in  Tonnen  die  Grenzbeanspruchungen  der  X-Gurtung: 


X,  =  5  .  3,58  —  4,10  =  13,80 
Xj  =  5  .  8,87  —  9,58  =  34,77 
X8  =  5  .  12,95  -  13,29  —  51,46 
X4  =  5.0      —   0      =0 


Xt-=  3,58—5.  4,10  =  — 16,92 
Xj,  =  8,87  -  5  .  9,58  —  —  39,03 
X,  =  12,95  —  5  .  13,29  —  —  54,50 
X<=    0      —5.   0      —        0, 


die  Grenzbeanspruchungen  der  Z-Gurtung: 

Z,=       5. 


Z8  =  -5 
Z%  =  —  5 
Z. 5 


0      +  14,82  —       14,82 

3,87  +  18,04 1,31 

9,11  +  22,77  —  -  22,78 
12,99  +  25,98  =  -38,97, 

Z,=  0  +5.14,82=,  74,10 
Z%  =  -  3,87  +  5  .  18,04  =  86,33 
Z3  =  -  9,11  +  5  .  22,77  =  104,74 
Z4  =  —  12,99  +  5  .  25,98  =  116,91 , 
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die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

B1 5  .   4,77  +    5,47 18,38 

A 28,54    +    6,10 22,44 

Ds 5  .    4,18  +    3,79  =  -  17,11 

Z>4  =       5  .  13,12  -  13,42  =       52,14, 

A  =  -  4,77  +  5 .  5,47  —  22,58 
A  =  —  6,68  +  5.  6,10=  23,82 
A  =  —    4,18  +  5.    3,79=       14,77 

A  —       13,12  —  5  .  13,46 54,18, 

und  diejenigen  der  Verticalen: 

F,  =  5  .  3,71  —  2,61  =  15,94 
Va  =  5 .  2,19  —  0,90  =  10,05 
Vz  =  -  5  .  0,96  +  2,21 2,59, 

F,  =       3,71  -  5  .  2,61 9,34 

F,  —  2,19  —  5  . 0,90  =  —  2,31 
Vs  =  —  0,96  +  5  .  2,21  =       10,09 . 

Ausnahmsweise  hat  man  nach  A.  42,  6)  die  Grenzbeanspruchungen 
der  Pfeilerverticale 

(9)  F.-fl.  +  V',  r.  -  *  ~  fr  -  t)  ß?)" 

wobei  der  Index  z  andeutet,  dass  sich  der  betreffende  Ausdruck  auf 
die  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  bezieht,  —  und  diejenigen  der 
Widerlegerverticale  nach  A.  42,  9) 

(10)  F,  =  SJ,  +  ^,  F.-».. 

Diese  Gleichungen  liefern: 

V0=  16,94,       T0  =  — 14,34,       F4  =  4,8,       F4  —  0,6  tn. 

Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe  bestimmt.  Dieselben 
wurden  in  Fig.  165  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen. 

Bemerkungen.  Die  oben  berechneten  Stabkräfte  für  Eigengewicht 
allein  stimmen  genau  mit  den  gleichbezeichneten  der  Mittelöffnung 
überein.  Dies  konnten  wir  von  vornherein  wissen,  da  das  Gebilde 
der  Stabaxen  der  Endöffnung  demjenigen  eines  Trägerstücks  der 
Mittelöffnung  congruent  ist  und  wegen  g  =  g0  für  Eigengewicht  allein 
auch  die  äussern  Kräfte  dieselben  sind.  Man  kann  also  in  solchen 
Fällen   die   Rechnung   abkürzen,    was   wir   hier   unterlassen    haben, 
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um  auch  das  allgemeinere  Verfahren  zu  zeigen  und  weil  Probe- 
rechnungen immer  nützlich  sind. 

Da  p}  g  in  allen  Oeffnungen  gleich  gross  angenommen  wurden, 
so  bestehen  für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Stäbe  im  Ganzen  nach 
§  19,  2)  3)  4)  8)  die  Gleichungen 

IXm  =  — - —  Xm  —  \XfnJ  y         Ztn  ^  ~r- —  Qm  —  (An)  > 
9  9 

von  welchen  wir  keinen  Gebrauch  machten  und  mittelst  deren  also 
Proben  vorgenommen  werden  können.  —  In  den  Gleichungen  8)  be- 
ziehen sich  q,  g  auf  die  Oeffnung  mit  Zwischengelenk,  worauf  zu 
achten,  wenn  diese  Grössen  nicht  in  allen  Oeffnungen  gleichwerthig 
angenommen  werden. 

Hätte  der  Träger  neben  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  nur 
eine  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde  die  Berechnung 
ganz  wie  oben  durchzuführen  gewesen  und  die  Reaction  F,'  H  der 
einen  Endstütze  wie  in  Beispiel  87  bestimmt  geblieben  sein.  Bezüg- 
lich dieser  Reaction  bei  Anschluss  eines  Spanngliedes  (Fig.  163) 
siehe  Beispiel  98. 

Wäre  der  Träger  als  Sprengbogen  nach  Art  von  Fig.  166  an- 
geordnet worden  (in  welchem  Falle  wir  den  Horizontalschub  nach 
innen  und  die  Ordinaten  nach  unten  positiv  annehmen),  so  würde  für 
die  Stabkräfte  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  die  Berechnung  in 
Beispiel  87  ohne  jede  Aenderung  gelten,  für  die  Stabkräfte  der 
Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  aber  die  obige  Berechnung  mit  dem 
einzigen  Unterschiede,  dass  in  den  verwendeten  Gleichungen  der 
§§  19,  32,  79  und  Aufgabe  42  der  dann  oben  liegenden  X-Gurtung 
entsprechend  die  oberen  statt  der  unteren  Vorzeichen  zu  verwenden 
wären,  womit  alle  Stabkräfte  die  oben  gefundenen  Zahlenwerthe  mit 
entgegengesetzten  Vorzeichen  erhielten.  Die  Stützenreactionen  wür- 
den wie  oben  bestimmt  bleiben.  Im  nächsten  Beispiele  ist  die  Be- 
rechnung für  bewegte  Radlastzüge  gegeben. 


Beispiel  100.  Continuirlioh.es  Bogenfaohwerk  einfachen  Systems 
mit  Vertioalen  und  beliebigen  Gurtungsformen.  Berechnung  für 
bewegte  Badlastzüge. 

Für  eine  eingeleisige  Eisenbahnbrücke  sollen  continuirliche  Bogen- 
träger  nach  der  Anordnung  Fig.  166  mit  kreisförmigen  Untergurten 
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zur  Verwendung  kommen.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger 
g  =  0,7  tn,  wovon  0,4  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  in 
welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  0,3  tn  auf  diejenigen  des 
Untergurts  kommen.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützen- 
reactionen  festzustellen,  wenn  die  Brücke  durch  Radlastzüge,  zu- 
sammengesetzt aus  Locomotiven  der  Badanordnung  Fig.  18,  be- 
fahren wird. 

Die  mittlere  Oeffnung  stellt  ein  Bogtenfachwerk  mit  drei  Gelenken 
dar,  dessen  vollständige  Berechnung  in  Beispiel  88  gezeigt  wurde. 
Auch  die  Grenzwerthe  des  Horizontalschubs  bleiben  wie  dort 

£  =  12,6  tn,  H  =  12,6  +  49,94  =  62,54  tn. 

Die  in  Beispiel  87  durchgeführte  Berechnung  der  Form  und  der 
Eigengewichtsbeanspruchungen  für  die  Mittelöffnung  gilt  auch  für 
die  Endöffnung,  da  das  Gebilde  der  Stabaxen  in  letzterer  demjenigen 
eines  Trägerstücks  der  ersteren  congruent  ist  und  bei  Eigengewicht 
allein  mit  gleichem  g  auch  die  äussern  Kräfte  übereinstimmen  (vergl. 
auch  die  Bemerkungen  zum  vorigen  Beispiele). 

Nach  §  79  ergeben  sich  die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  in  den 
äussern  Oeffnungen,  wenn  man  den  Beitrag  des  grössten  von  der 
Verkehrslast  herrührenden  Horizontalschubs  Hp  zu  dem  für  Hp  =  0 
entstehenden  grössten  Grenzwerthe  gleichen  Sinnes  (oder  kleinsten 
entgegengesetzten  Sinnes)  addirt,  den  andern  aber  wie  für  Hp  =  0 
annimmt.  Die  Grenzwerthe  für  Hp  =  0  sind  nach  §  33  für  die 
X-Gurtung  Xm  =  dlm  und  mit  Zug  I  von  0  bis  Z,  Rad  0  bei  Ver- 
ticale  tn, 


m  *  x, 


(1)        Xm  =  3cm-[(n-m)2Pa  +  m]£pQ-a)]T?-} 


m 
m 


für  die  Z-Gurtung  Zm  =  $m  und  mit  Zug  I  von  0  bis  Z,  Rad  0  bei 
Verticale  m  —  1, 

in — 1  n 

(2)    'Zm^Qm  +  [(n-tn+l)^Pa  +  (m-l)^P(l-a)]i^-. 

Wir  setzen  die  Gleichungen  für  die  erste  Richtung  des  Zuges  I  an 
und  fügen  die  der  zweiten  Richtung  entsprechenden  Resultate  in 
Klammern  bei.  Es  zeigt  sich  dann,  wie  in  fast  allen  andern  Fällen, 
dass  die  Berücksichtigung  der  ersten  Zugrichtung  allein  genügt  hätte. 
Aus  1)  folgt  für  die  X-Gurtung: 
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Xx  —  0,52  -  (3  .  30,2  +  1 .  89,4)  j-^  =  -  16,53  tn  (—  16,01) 
X,  =  0,71  —  (2  .  80,7  +  2  .  32,4)  j-\— 39,08  „  (-  39,08) 


X,  =  0,35  -  (1  .  144  +  3  .  10,2)  —  „ 59,44  „  (-  61,29) 


4  .  1,42 
78 


X,  -  0      -  (0  .  226  +  4  .    0  )  j^-  « 
und  aus  2)  für  die  Z-GurtuDg: 
Z1~-14,82  +  (4.   0    +  0.173)-^ 


Z%  =  —  14,17  +  (3  .  30,2  +  1  .  89,4) 
Za  —  -  13,66  +  (2  .  80,7  +  2  .  32,4) 


3,24 


0,(0) 

—  — 14,82  tn  (— 14,82) 

-  4,34  „  (       3,69) 
=      27,19  „  (     27,19) 

Z,  -  -  12,99  +  (1  .  144  +  3  .  10,2)  -{*'^  -      47,00  „  (     48,86) . 

Nach  §  33  hat  man  für  Hp  =  0  die  Beanspruchungen  der  Diagonalen 
und  Verticalen  bei  beliebiger  Belastung 

wi — 1  m 

Dm=2)m-[(w— tn+s)2Pa+(ne-s-n+m)^P(e— a) 


12  .  2,64 

3,08 
12  .  1,42 

8,01 


(3) 


m— 1 


n 


m 


mit  z  = 


m 

m  —  1 


Sit— l 


(n  —  1)  e  —  n  +  tn 

m-l 


»i, 


(4) 


m— 1  m 

Vm  =  SBm  +  [(*  -m+ v)^J  pa+(nv-v-n  +  m)^P(e  -  a) 

0  TO— l 

n 


mit  z  = 


m 

m  —  1 


vi. 


4: 
12  m, 


(n  —  1)  v  —  n  +  ro 

m 

Da  hiernach  im  Falle     m  =     1  2  3 

für  die  Diagonalen  *  =     0  2,54  6,09 

für  die  Verticalen  0  =     0  3,02  7,23  m , 

so  ergeben  sich  nach  §§  33,  25  die  Grenzbeanspruchungen  der  Dia* 
gonalen  1,  2,  4  für  Eigengewicht  allein  und  mit  Zug  I  von  0  bis  l, 
Rad  0  bei  Verticale  1  bezw.  2  und  3,  die  Grenz werthe  von  2)s  mit 
Zug  I  von  z  bis  l,  Rad  0  bei  Verticale  3  und  mit  Zug  II  von  0  bis 
Verticale  2,  Vorderrad  0  bei  der  letzteren,  die  Grenzwerthe  von   Vx 
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für  Eigengewicht  allein  und  mit  Zug  I  von  0  bis  l9  Rad  0  bei  Ver- 
ticale  1,  die  Grenzwerthe  von  V2  mit  Zug  I  von  z  bis  l,  Rad  0  bei 
Verticale  2  und  mit  Zug  II  von  0  bis  Verticale  1,  Vorderrad  0  bei 
der  letzteren,  die  Grenzwerthe  von  V3  mit  Zug  II  von  Verticale  3 
bis  l}  Vorderrad  0  bei  jener  Verticale  und  mit  Zug  II  von  0  bis 
Verticale  2,  Vorderrad  0  bei  der  letzteren.  Wir  erhalten  so  aus  3)  4) 
die  noch  fehlenden  Grenzwerthe  für  die  Diagonalen: 

D, 0,70+ [7,26.30,2+ 2,42. 89,4]  -^ ^«=22,72  tn  (22,04) 

Bt 0,23 + [0,84 . 5 .0,5 + 5,48  (4 . 0,96 + 6 . 2,16  +  6 . 3,46) 

+  3,16.32,4]  j^-M*.  Tü  -  26,20  tn  (27,83) 

Da  «0,39  +  [4,18  (6 . 2,91  +  6 . 1,61  +  4 . 0,41) + 4,06 .  10,2]  ^-^^ 
—  28,04  tn  (28,18) 

A=0,39-0,06 .  93,4  ^^  -  -0,57  tn 

A«=0,34-  [144+3 .  10,2]  J^ 61,25  tn  (-  63,12), 

und  für  die  Verticalen: 

^  =  -1,10— [9,48.30,2+3,16.89,4] 


2,16  .  12 


—  23,04  tn(— 22,39) 


V% ^1,29- [8,18(6. 2,98  +  6. 1,68 +  4. 0,48) +  4,06. 32,4] 


=  - 16,50  tn(-  17,88) 

_i  __ 

2^06.12  "™  " 
1 


2,06 .  12 


Ft  — 1,29  +  0,06.30,6 
Fs  — -1,26— 6,17.30,6 
Fs  =  - 1,26  +  2,17.93,4 


3,17 .  12 
1 


— 1,22  tn 
=  —  6,22  tn 
=     4,07  tn . 


3,17  .  12 

Die  Beiträge   des   grössten  von  der  Verkehrslast  herrührenden 
Horizontalschubs  zu  den  Stabkräften  sind  nach  §  79,  2)  3) 


(5) 


X  =  -I*p(&»-i-^fc) 


u 

d. 


m 


ro-1 


«3m, 


tn — l 
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worin  a  =  Hp  :  §  und  £„>  $m7  ®m,  33m  die  Beiträge  des  vom  Eigen- 
gewichte herrührenden  Horizontalschubs  bedeuten.  Sind  diese  wie 
in  Beispiel  99  für  sich  berechnet,  so  wird  man  natürlich  die  zweiten 
Ausdrücke  5)  verwenden.  Im  vorliegenden  Falle  ist  a  =  49,94  :  12,6 
=  3,963.     Nach   den  ersten  oder  zweiten  Ausdrücken  5)  erhält  man 

für 


m  = 

i 

2 

3 

4: 

16,25 

37,97 

52,67 

0 

Zm  «= 

-  58,75 

—  71,49 

-  90,24 

-  102,96 

i>;  = 

-  21,68 

-  24,17 

— 15,02 

53,34 

f;  = 

10,34 

3,57 

-   8,76. 

Werden  diese  Beiträge  zu  den  grossten  oben  erhaltenen  Grenzwerthen 
gleichen  Sinnes  (oder  kleinsten  entgegengesetzten  Sinnes)  addirt,  die 
andern  aber  angeändert  gelassen,  so  ergeben  sich  die  resultirenden 
Grenzbeanspruchungen  in  Tonnen  für  die  X-Gurtung: 

Xt  —  0,52  +  16,25  —  16,77 
X2  —  0,71  +  37,97  =  38,68 
X,  =  0,35  +  52,67  =  53,02 
X<  =  0       -    0      =0 

für  die  J?-Gurtung: 

Zx  =  -  14,82  —   58,75  —  —   73,57 

Z% 14,17  —    71,49  —  -    85,66 

Z3  =  —  13,66  -   90,24  =  —  103,90 
Zi  —  —  12,99  -  102,96  =  -  115,95 

für  die  Diagonalen: 

D, 0,70  -  21,68  —  —  22,38 

Ds  =  —  0,23  -  24,17 24,40 

Ds  —  —  0,57  —  15,02 15,59 

D<  =      0,34  +  53,34  —      53,68 

und  für  die  Verticalen: 

rimm—  1,10  +  10,34  =        9,24  V1<=  —  23,04 

Va 1,22  +    3,57  =        2,35  V%  =  —  17,88 

Vs  =  —  6,22  -    8,76 14,98  F,  —        4,07. 

Die  Grenzwerthe  von  V0  sind  nach  A.  42,  4)  5)  bei  Belastung 
durch  Zug  II  von  0  bis  l,  Vorderrad  0  bei  0, 


x,  =  - 

16,53 

x8  =  - 

39,08 

*3  =  - 

61,29 

x4  = 

o, 

Zxmm 

—  14,82 

zs  = 

4,34 

z*- 

27,19 

2*  = 

48,86, 

A- 

22,72 

A- 

27,83 

A  = 

28,18 

Dtmm. 

-  63,12, 
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i 

(6)  Fo-S^-i-^PCI-a) 

0 

und  mit  dem  grössten  Hp 

(?)  ro-80 +  (*--£)  IT,. 

Für  die  Grenzwerthe  von  Vn  hat  man  nach  A.  42 
(8)  Vn  =  -KXf  Fn  =  SBn, 

unter  £,.  die  grösste  darüber  liegende  Knotenpunktslast  verstanden. 
Wir  erhalten 

V0  =  -  0,14  -  ?£ 21,56 

F0  -  -  0,14  +  (1|?  -  *)  49,94  =  14,19 

V. 0,6  -  6  —  6  -'-  -  6  ^  —  —  10,8 

F4  =  —  0,6  tn. 

Die  Stützenreactionen  erhalten  bei  gleichem  Vorgehen  wie  in  Bei- 
spiel 95  die  dort  berechneten  Werthe.  Sämmtliche  Grenzwerthe  einer 
Trägerhälfte  sind  in  Fig.  167  eingetragen. 

Bemerkungen.  Wir  haben  oben  die  Belastungen  der  Bemerkung 
am  Schlüsse  des  §  25  entsprechend  mit  Rücksicht  auf  die  Lagen  der 
Grenzpunkte  z  der  Beitragsstrecken  gewählt.  Doch  würde  es  auch 
genügt  haben,   sich  einfach  an  die  Vorschriften  des  §  33  zu  halten. 

Hätte  der  Träger  neben  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  nur 
eine  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde  die  Berechnung 
ganz  wie  hier  durchzuführen  gewesen  und  die  Reaction  V,  H  der 
einen  Endstütze  wie  in  Beispiel  88  geblieben  sein.  Wäre  der  Träger 
als  Hängebogen  nach  Art  von  Fig.  164  angeordnet  gewesen,  so 
würden  sich  bei  gleichem  Vorgehen  wie  oben  wegen  geänderter  Lage 
der  X-Gurtung  für  gleiche  gX9  gt  alle  Stabkräfte  den  Zahlenwerthen 
nach  wie  oben  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen  ergeben  haben. 
Die  Stützenreactionen  würden  wie  oben  geblieben  sein,  dabei  jedoch 
der  Horizontalschub  nach  Aussen  als  positiv  gelten. 

Hätten  wir  den  betrachteten  Träger  mit  demjenigen  constanten  jp 
berechnet,  welches  für  einen  direct  befahrenen  vollwandigen  Träger 
der  Spannweite  24  m  auf  zwei  Stützen  dem  max  Mx  bei  der  Träger- 
mitte entspricht  (p  =  2,77  oder  abgerundet  2,8  nach  Beispiel  8),  so 
würden  sich  die  Stützenreactionen  wie  im  vorigen  Beispiele  und 
sämmtliche  Stabkräfte  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen  den  Zahlen- 
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werthen  nach  wie  dort  ergeben  haben.     Diese  Werthe   zeigen   den 
obigen  gegenüber  bedeutende  Abweichungen. 

Beispiel  101.  Continuirliohes  Bogenfaohwerk  einfachen  Systems 
mit  Vertioalen  (und  Gegendiagonalen).  Berechnung  für  gleich- 
massig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  sollen  continuirliche  Bogenträger  nach  der  An- 
ordnung Fig.  168  mit  Oeffnungen  von  21,  24,  21  m  zur  Verwendung 
kommen.  Trägerhöhe  der  Mittelöffnung  bei  den  Stützen  4,5  m ,  in 
der  Mitte  0,5  m,  die  Untergurtaxe  dieser  Oeffnung  ist  einem  Kreis- 
bogen eingeschrieben.  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  für 
die  Mittelöffnung  0,7  tn ,  für  die  äussern  Oeffnungen  0,6  tn ,  Ver- 
kehrslast per  laufenden  Meter  der  ergriffenen  Strecke  2,8  tn.  Vom 
Eigengewichte  kommen  0,4  tn  per  laufenden  Meter  auf  die  Knoten- 
punkte des  Obergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  der  Rest 
auf  diejenigen  des  Untergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und 
Stützenreactionen  zu  berechnen. 

Die  vollständige  Berechnung  für  die  Mittelöffnung  ist  in  Bei- 
spiel 87  gezeigt,  woselbst  sich  auch  die  Grenzwerthe  des  Horizontal- 
schubs ergaben 

£  =  12,6  tn,         H  =  12,6  +  50,4  =  63  tn. 

Wir   haben   uns   also   nur   noch   mit   den    Stabkräften  der    äussern 
Oeffnungen  und   den  Verticalreactionen  der  Stützen  zu  beschäftigen. 
Eigengewicht  allein.     Die  vom  Eigengewichte   allein  herrühren- 
den Beanspruchungen  sind  nach  §  79,  17)  19)  und  §  34,  6) 

£m  =  —  m(n—  w)^, 


(0 


3m  =  (m_l)(n-m+l)^-$, 
3)OT  =  (n-2m+l)^, 


2h 

Diese  Gleichungen   nehmen   mit  n  =  7,  X  =  3,  h  =  4,5,  d=5,41, 
g=  0,6,  gx  =  0,4,  gz  =  0,2,  §  =  12,6  folgende  Formen  an: 

£n  =  —  0,6  m  (7  —  m) , 

&.  — (*•- 1)(8  — m)-  12,6, 

5DW  — 2,164(4  — m), 

fßm  =  1,8  m  —  6,6, 
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woraus  in  Tonnen  folgen: 

3E,  =  -  3,6      3t  =  —  12,6      £,  —  6,49      8, 4,8 

3E,  _  -  6,0      &  —  -    9>°      ®*  —  4»33      ®» 3>° 

3E, 7,2      & 6,6      $,  =  2,16      SB, 1,2. 

Xt 7,2      3* 5,4      ®4  =  0 

Für  die  Pfeilerverticale  hat  man  nach  A.  42,  7) 

(2)  *.-T-¥' 

und  hiernach  5B0  —  —  6,0  tn.  Die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Verticalreactionen  einer  Zwischenstütze  und  einer  End- 
stütze sind  nach  §  78,  8)  15)  mit  &  =  0 

(3)  «_2rI  +  _di,        8-^, 

wobei  Grössen  mit  dem  Index  0  der  anliegenden  äussern  Oeffnung 
entsprechen.    Wir  erhalten  so 

St  —  0,7  .  12  +  0,6  .  10,5  =  14,7  tn, 

83  =  0,6  .  10,5  =  6,3  tn . 

Grenzwerthe.  Nach  §  79  sind  die  Grenzbeanspruchungen  aller 
Stäbe  mit  Ausnahme  derjenigen  des  geraden  Verbindungsgurts  der 
Auflager  genau  wie  für  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern  be- 
stimmt.    Wir  haben  also  nach  §  35  für  die  X  Gurtung 

für  die  Diagonalen 

2>m  =  fcm  +  (»-m)*-(^^-, 


(5) 


^  -  *^  -  0»  -  *)■  *rfnpÄ » 


und  für  die  Verticalen 

[  F.  —  »,  —  (n  —  m)»  -j-^ä, 

Aus  diesen  Gleichungen  folgen  mit 

f  =  5'667'     kt^-^     «(fL-r,  -  °>842 

die  oberen  Grenzbeansprachungen  der  X-Gurtung 

X,  —  -  20,40  Xi  =»  -  40,80 

X, 34,00  Xt  —  —  40,80, 
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und  beide  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder: 

D,  =  36,80  und  6,49         Vt  —  —  30,0  und  —  4,8 
D2«=  25,38  3,49        F,  =  —  20,5  —2,1 

D8  =»  15,58     -  1,21         F8 12,4  1,6. 

D4  —    7,58     -  7,58 

Für  die  Pfeilerverticale  hat  man  nach  A.  42,  6) 

(7)  K0 -»,-#,        F0-8, 
also  VQ  =  —  35,4  und  —  6,0  tn . 

Die   Grenzbeanspruchungen   der  Z~  Gurtung  ergeben   sich  nach 

§  79,   wenn   man   den  Beitrag   des   grössten   von  der    Verkehrslast  -Bt 

herrührenden   Horizontalschubs   Hp   zu   dem   für   Hp  —  0   eintreten-  :  } 

den  grössten  Grenzwerth  gleichen  Sinnes  (oder   kleinsten   entgegen-  ffj 

gesetzten  Sinnes)  addirt,  den  andern  aber  wie  für  Hp  =  0  annimmt.  4  ^ 

Wir  erhalten  so  nach  §  35,  2)  mit  §  79,  19)  Jtyy 

(8)  Z„  -  &.  +  (m  -  1)  (*  -  »  +  1)  ££ ,      Ä  — &.--H,,         ■**& 


*< 


-fj 


/  *m  * 


i 


"t 


und  hiernach  in  Tonnen: 

Z,  —  -  12,6  +  0  .  7  .  2,8  —  -  12,6 

Z%  =  —    9,0  +  1  .  6  .  2,8  —         7,8 

Z,  =  -    6,6  +  2  .  5  .  2,8  =       21,4  * 

Z4 5,4  +  3  .  4  .  2,8  =       28,2,  <U  f 

Zl 12,6  -  50,4  =  -  63,0 

Z%  =  -    9,0  -  50,4  —  —  59,4  '** ^ J 

Zi 6,6  —  50,4  =  -  57,0  *  **itn 

Zt  —  —    5,4  -  50,4 55,8.  ^Schu] 

Die  unteren  Grenzwerthe  der  Yerticalreactionen  sind  die  für  Eig«  /,£ 
gewicht  allein  berechneten,  die  oberen  hat  man  nach  §  78,  7)  12. 

(9)  ij  =  gt  +  ^  +  ^,        tf-8+*\  A;^ 

woraus  *j 

R  =  14,7  +  1,4  (24  +  21)  =  77,7  tn,  ^  fen 

B  =  6,3  +  1,4  .  21  =  35,7  tn .  ^  tl*che 

Die  Grenzwerthe   der  Horizontalreactionen  der  Endstützen   sinds  />  .^a 
Grenzwerthe  von  H.  £»     *si>/e 

Sollen  die  Diagonalen  der  äussern  Oeffnungen  nur  auf  Zug  Ww    0tx 
stehen,  so  sind  in  den  drei  mittleren  Feldern  Gegendiagonalen  *^ 
ordnen.     Eer  Einfluss  derselben  ist  durch  den  am  Schlüsse  des^       ie    5* 
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ervorgehobenen  Satz  bestimmt,  da  H  die  Beanspruchungen  der 
diagonalen  ungeändert  lässt.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  die  Maxi- 
lalbelastung  eines  oberen  Knotenpunktes 

Ko  —  0,4  .  3  +  2,8  .  3  =  9,6  tn . 

n  der  Mittelöffnung  können  der  geringeren  Diagonalenlängen  wegen 
jregendiagonalen  eher  entbehrt  werden.  Sämmtliche  bei  Anordnung 
ron  Gegendiagonalen  in  den  äussern  Oeffhungen  entstehenden  Grenz- 
werthe  sind  in  Fig.  169  für  eine  Trägerhälfte  eingetragen. 

Bemerkungen.  Hätte  der  Träger  neben  der  Oeffnung  mit  Zwi- 
schengelenk nur  eine  Oeffhung  ohne  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde 
lie  Berechnung  ganz  wie  oben  durchzuführen  gewesen  und  die  Reac- 
;ion  V,  H  der  einen  Endstütze  wie  in  Beispiel  87  geblieben  sein. 

Wäre  die  untere  Gurtung  der  äussern  Oeffhungen  nicht  hori- 
zontal angeordnet,  so  würden  auch  die  Stäbe  der  oberen  Gurtung 
__jmd  Füllungsglieder  durch  H  beansprucht  sein.  Für  Eigengewicht 
allein  hätte  man  nach  §  79,  7)  mit  Je  =  0,  Xm  —  X}  jTO  =  wd  —  wv  —  A0: 


iii) 


*m 


|tn(n 


m 


)  -  %  •] " 


2Ä 


3OT-[(m-l)(n-.m+l)-^$] 
©m—  [n  —  2w  +  1  —  ♦»  *~ 


hm-l    2 


+&♦]£ 


2   ' 


,S„  =  -[»»-2m  + 


9X  —  9%             n  —  m    . 
—  f» 1- 


v  al*  VJ  2 


9  v         •    vgV 

^Ix-rend  die  Beiträge  des  grössten  von  der  Verkehrslast  herrühren- 
Ifet  Horizontalschubs  Hp  zu  den  Stabkräften  nach  §  79,  2)  wären 


«&m 


d;  = 


Hp 

Otn 

Kn9 

m 
hod,n 

m— 1 

Am 


tn 


H.    V» 


"  *U' 


V  = 


—  7/*^. 
P  Vi 


vcsen 


und  den  aus  §  32  für  Hp  =»  0  entnommenen  Formeln 
^ua  sämmtliche  Stabkräfte  analog  wie  oben  Zm  zu  berechnen, 
Hun  nicht  etwa  vorzöge,  die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  für 
wie  in  Beispiel  100  zunächst  numerisch  zu  ermitteln  und 
V  .  Beitrage  von  H  zuzufügen.  Die  Stützenreactionen  bleiben 
^".  bestimmt. 

>*  auch  <*ie  äU88ern  Oeffhungen  von  24  m  Spannweite  ge- 
i ,.  jiStte  nian  auf  den  Gedanken  kommen  können ,  sie  geo- 
^  deich    <*er  Mittelöffnung  anzuordnen,   abgesehen  natürlich 

1    \  Beispiel  ™*  ArifcA«.  29 
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vom  Scheitelgelenke.  Dies  würde  aber  nicht  zweckmässig  sein,  weil 
damit  bei  geringem  Horizontalschube  (wenn  in  der  Mittelöffnung  nur 
Eigengewicht  wirkt)  um  die  Mitten  der  äussern  Oeffnungen  der 
geringen  Trägerhöhe  wegen  unyerhältnissmässig  starke  Beanspruch- 
ungen entstehen  könnten.  Beispielsweise  hätten  wir  mit  g  =  g0  =  0,7 
bei  gleichen  Eigengewichtsbeanspruchungen  wie  in  der  Mittelöffnung 
(wegen  gleicher  äusserer  Kräfte  bei  gleicher  geometrischer  Anord- 
nung) die  negativen  Grenzbeanspruchungen  der  X-Gurtung  und  die 
positiven  der  2- Gurtung  in  Tonnen: 


Xx  =  —  32,89 

^i  = 

-  12,82 

Z,  —  -  105,77 

Z,= 

23,26 

:X,  =  -  258,90 

z,=- 

95,14 

Xt  —  —  403,20 

Z<  = 

246,77 . 

Anstatt,  wie  bei  den  bis  jetzt  betrachteten  continuirlichen  Bogen- 
trägem,  die  Grenzen  der  Trägerstücke  über  die  Pfeiler  zu  legen,  was 
sich  im  Allgemeinen  empfehlen  wird,  könnte  man  sie  unter  beson- 
deren Verhältnissen  unbeschadet  der  statisch  bestimmten  Stabilität 
auch  wie  in  Fig.  170  in  der  Mittelöffhung  oder  in  beiden  äussern 
Oeffnungen  anordnen.  Die  Mittelöffnung  der  Fig.  170  unterscheidet 
sich  von  dem  in  Fig.  171  angedeuteten  Bogen  mit  5  Gelenken  der 
Brücke  über  den  Magdalenenstrom  bei  Honda  in  Columbien  nur  da- 
durch, dass  die  in  Fig.  171  mit  1  und  4  bezeichneten  Horizontal- 
reactionen  vom  Träger  selbst  geliefert  werden.  Von  dem  continuir- 
lichen Gelenkträger  Fig.  131,  137  weicht  die  Trägerart  Fig.  170 
insofern  ab,  als  an  Stelle  der  Gleitung  bei  einem  Auflager,  durch 
welche  eine  statische  Bedingungsgleichung  geliefert  wird  (Beactions- 
componente  längs  der  Bahn  gleich  Null),  ein  weiteres  Gelenke  in  der 
Trägermitte  tritt  (Moment  in  Hinsicht  des  Gelenks  gleich  Null).  Bei 
der  Brücke  über  den  Magdalenenstrom  (Spannweite  109,728  m,  Bogen- 
pfeil  15,85  m ,  Entfernung  der  „Hüftgelenke"  von  den  Kämpfer- 
gelenken 3  Feldlängen  bei  16  gleichen  Feldern  im  Ganzen,  vergl. 
die  Aufsätze  von  Bosse  und  Backhaus,  Zeitschrift  d.  Ver.  deutscher 
Ingenieure  1886)  war  es  die  Notwendigkeit  der  Vermeidung  von 
Strompfeilern  und  der  Aufstellung  ohne  Gerüste,  welche  zu  der  ge- 
wählten Anordnung  führte.  Selbstverständlich  lassen  sich  die  Träger 
Fig.  170,  171  bei  einfachem  Systeme  mit  Verticalen  für  beliebige 
Belastung  nach  den  Gleichungen  der  §§  16—20  berechnen,  welche 
mit  Hülfe  der  Verfahren  §  12,  d,  e,  f  auch  die  Grenzwerthe  liefern 
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können.  Für  den  mittleren  Theil  kommen  bequemer  die  Formeln  für 
Träger  mit  drei  Gelenken  zur  Verwendung. 

Beispiel  102.  Continuirliches  Bogenfaehwerk  einfachen  Systems 
mit  Vertioalen  (und  Gegendiagonalen).  Berechnung  für  bewegte 
Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eiugeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Die  Verhältnisse  der  Mittelöffhung  sind  in  Beispiel  88  vollstän- 
dig festgestellt,  woselbst  sich  auch  als  Grenzwerthe  des  Horizontal- 
schubs ergaben 

£  =  12,6        H  =  12,6  +  49,94  «  62,54  tn . 

Die  Stabkräfte  der  äussern  Oeffhungen  und  die  Yerticalreactionen 
der  Stützen  für  Eigengewicht  allein  wurden  im  vorigen  Beispiele  be- 
rechnet, sodass  nur  noch  die  entsprechenden  Grenzwerthe  zu  er- 
mitteln übrig  bleiben. 

Nach  §  79  sind  die  Grenzbeanspruchungen  aller  Stäbe  der  äussern 
Oeflnungen  mit  Ausnahme  derjenigen  des  geraden  Verbindungsgurts 
der  Auflager  wie  für  Balkenträger  mit  zwei  Gelenkauflagern  be- 
stimmt. Für  jenen  Verbindungsgurt  ergeben  sich  die  Grenzbean- 
spruchungen, wenn  man  den  Beitrag  des  grössten  von  der  Verkehrs- 
last herrührenden  Horizontalschubs  Hp  dem  für  Hp  —  0  entstehen- 
den grössten  Grenzwerthe  gleichen  Sinnes  (oder  kleinsten  entgegen- 
gesetzten Sinnes)  addirt,  den  andern  aber  wie  für  Hp  =  0  annimmt. 
Man  erhält  so  nach  §  36  mit  §  79,  19)  die  Grenzbeanspruchungen 
der  X-Gurtung  Xm  =  3£TO  und  mit  Zug  I  (Fig.  23,  24)  von  0  bis  w, 
Rad  0  bei  Verticale  m, 


771 


(1)  Xm  =  3i1,l-[(n-m)^Pa  +  m^P(l-a)]^, 

0  m 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Z-  Gurtung  mit  dem  grössten  Hp 

(2)  Zm  =  Qm  —  Hp , 

und  mit  Zug  I  von  0  bis  w,  Rad  0  bei  Verticale  m  —  1 , 

m — 1  n 

(3)  Zm  =  8m  +  [(«-m+l)2rPa  +  (m-l)^'p(J-a)]ii-, 

0  m— 1 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  mit  Zug  II  (Fig.  22)  von 
m  bis  n,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m, 

29* 
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n 

(4)  Dm  =  S)m  +  ^2'p(i-a), 

m 

und  mit  Zug  II  von  0  bis  m  —  1,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  —  1, 

m— 1 

(5)  Dm  =  Vm-±]?Pa, 

0 

die  Grenzbeanspruchungen  der  VerticaJen  mit  Zug  II  von  m  bis  n, 
Vorderrad  0  bei  Verticale  tn} 

n 

(6)  rm^^m-{^P(l-a), 


m 


und  mit  Zug  II  von  0  bis  m  —  1,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  —  1, 

m — 1 

(7)  vm=%m+±2!Fa- 

0 

Vorstehende  Gleichungen  liefern  mit  den  aus  der  Tabelle  in  Bei- 
spiel 6   entnommenen   oder   wie   in  Beispiel  42  berechneten   /,   *n 

Tonnen  für  die  X-Gurtung  (die  Ansätze  entsprechen  der  ersten  Rich- 
tung des  Zuges  I,  die  Resultate  für  die  zweite  Richtung  sind  in 
Klammern  beigefügt): 

Xx 3,6  -  «i^ä±JLJ!! 21,51  (-  21,10) 

X2 6,0  —  6  '  SOl\tb*  '  2?1  ~  —  36>02  (—  33>23) 

X8 7,2  —  4  '  U\*b*  ' 173 41,96  (—  40,08) 

Z4  —  -  7,2  -  LJ?«  ±*l»9j* 40;08  (-  41,96), 

für  die  Z-  Gurtung : 

Z,  -  81  12,60 

Zt •  —  -  9,0  +  6  '  30,23^61 '  8~  —        8,91 

Z,  -  -  6,6  +  6— °-3J52  •  -  -      23,42 
Zk 5,4  +  Ll^±LJ™  _      29,36 , 

2i  —  —  12,6  -  49,94  —  -  62,54 
Z%  —  —  9,0  —  49,94  —  -  58,94 
Zs  —  -  6,6  -  49,94  =  -  56,54 
Z4  =  -    5,4  -  49,94  =-  -  T>5,34, 
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für  die  Diagonalen: 

D,  =  6,49  +  ^  -  36,83 

D,  -  4,33  +  ^  -  26,20 

A  -  2,16  +  ^  =  16,87 

_i_H2£_    975 
+  17,47  —    y'i0 

und  für  die  Verticalen: 
Tx  -  -  4,8  -  |J  =  -  30,04 

F,--3,0-^--21,19 

K3  -  -  1,2  -  ^  =  -  13,44 


D,  =  4,33 

A- 


30,6 
17,47 


=        6,49 

=       2,58 


2>16  -  m  -  - 3'19 


Z)4  =  0 


'A-0      -^  =  -9,75, 


^  =  -3,0  + 


80,6 
21 


—  -  4,80 
=  — 1,54 


V  = 
's  — 


-1,2  +  ^=       3,25. 

Die   Grenzbeanspruchungen   der   Pfeilerverticale   sind    V0  =  9S0   und 
nach  A.  42,  4)  mit  Zug  II  von  0  bis  n,  Vorderrad  0  bei  0, 


(8) 


n 


also  in  unserin  Falle 

V0  =  -  6,0  -  ^  =  -  38,95,         F0 6,0  tn. 

Für  die  Diagonale  1  und  Verticale  1,  deren  untere  Grenzbean- 
spruchungen für  Eigengewicht  allein  eintreten,  sind  ganz  wie  in  Bei- 
spiel 45  mit  Zug  I  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  1,  noch  etwas 
ungünstigere  obere  Grenzbeanspruchungen  als  für  Zug  II  berechnet 
zu  erwarten.  In  der  That  liefern  die  für  beliebige  Belastung  gül- 
tigen Gleichungen 


oo 


1  n 

a  -  ®.  +  [(« -  v2 Pa + 2  pv -*)]&* 


0 
1 


1 
n 


r1  =  %1-[(n-i)2r«  +  2p«  -")]-[■' 

0  1 


mit  den  schon  für  Xj  verwendeten  ^ 

Dx  -  6,49  +  i  ^±  3-8-^  =       38,79  tn , 

Vx 4,8  -  Ll!°A+18J. 3i>67  tn , 

gegen  oben  erhaltene  36,83  und  —  30,04  tn . 
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Die  unteren  Grenzwerthe  der  Yerticalreactionen  der  Stützen  treten 
für  Eigengewicht  allein  ein,  die  oberen  ergeben  sich  wegen  1c  =  0 
für  eine  Zwischenstütze  nach  §  78,  5)  bei  Belastung  der  beiden  an- 
liegenden Oeffnungen  durch  Zug  I,  Rad  0  bei  der  Stütze, 

(10)  B-gft  + j^Pa  +  f^POo-a), 

0  °       0 

für  die  Endstütze  nach  §  78,  13)  hei  Belastung  der  anliegenden  Oeff- 
nung  l0  durch  Zug  II,  Vorderrad  0  bei  l7 

(11)  B  =  K  +  ±2Pa' 
Diese  Gleichungen  ergeben 

R  *=  14,7  +  ?£  +  5»  -  73,85  tn  (74,03), 

B  —  6,3  +  ^  —  39,25  tn  . 

Sollen  die  Diagonalen  der  äussern  Oeffnungen  nur  auf  Zug 
widerstehen,  so  sind  in  den  drei  mittleren  Feldern  Gegendiagonalen 
anzuordnen.  Der  Einfluss  derselben  ist  wie  für  H  =  0  durch  den 
am  Schlüsse  des  §  50  hervorgehobenen  Satz  bestimmt,  wobei  zu  be- 
achten, dass  die  stärkste  Knotenpunktslast  im  Obergurte  beträgt 

2T=  0,4  .  3  +  6  +  2  .  6  ^  +  4  ^  ~=  14,67  tn. 

Sämmtliche  hei  Anwendung  von  Gegendiagonalen  gültigen  Grenz- 
werthe einer  Trägerhälfte  sind  in  Fig.  172  eingetragen.  Das  am 
Schlüsse  des  vorigen  Beispiels  bezüglich  des  Trägers  mit  zwei  Oeff- 
nungen und  mit  nicht  horizontalem  Untergurte  Gesagte  lässt  sich 
hier  wiederholen,  wobei  nur  B.  88  und  §  33  anstatt  B.  87  und  §  32 
zu  citiren  sind. 

Beispiel  108.  Oontinuirliohes  Bogenfaohwerk  einfaohen  Systems 
mit  Verticalen  und  beliebigen  Gurtungsformen  (Daohbinder). 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  des  in 
Fig.  173  angedeuteten  Dachbinders  unter  folgenden  Voraussetzungen 
zu  berechnen.  Feste  Last  per  laufenden  Meter  der  Mittelöfihung 
0,6  tn,  der  äussern  Oeffnungen  0,5  tn ,  wovon  0,35  bezw.  0,3  tn  auf 
die  Knotenpunkte  des  Obergurts  und  0,25  bezw.  0,2  tn  auf  diejenigen 
des  Untergurts  kommen.  Belastung  durch  Schnee  und  Winddruck 
per  laufenden  Meter  der  Mittelöffnung  0,46  tn,  der  äussern  Oeffnungen 
0,5  tn.    Diese    bewegte   Last    soll   beliebige   Theile    der  Dachfläche 
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treffen   können.     Alle   gekrümmten   Gurtungen  sind  Kreisbogen  ein- 
geschrieben. 

Die  vollständige  Berechnung  der  Mittelöffnung  ist  in  Beispiel  85 
gezeigt  (siehe  auch  die  Bemerkung  zur  dort  gegebenen  Tabelle),  wir 
haben  uns  also  nur  noch  mit  den  Stabkräften  der  äussern  Oeff- 
nungen  und  Stützenreactionen  zu  beschäftigen,  wobei  wie  für  die 
Mittelöffnung  der  Horizontalschub  nach  innen  und  die  Ordinaten  nach 
oben  positiv  gerechnet  werden. 

Pormberechnung.  Die  Gleichung  des  Kreisbogens  der  Spann- 
weite  l  und  des  Pfeiles  f}  welcher  die  Form  des  Obergurts  der 
äussern  Oeffnungen  bestimmt,  ist  nach  §  17,  37) 

c1)       y — (f/  -  t)  +  Vlh-Vf+X(l  -^ 

oder  mit  l  =  24,  /*  =  4, 

y  =  -  16  +  ]/256  +  x  (24  —  *), 

woraus   für  x  =  4  und  8  die  Ordinaten  y  =  2,33  und  3,60  folgen. 
Hiernach  hat  man 

für  m  —  1 

hm  =  y  =  2,33 

dm  -  J/A2  +  *"— 1  —  4 


xm  =  yk*  +  (hm  -~Äm_i)8  =  4,63 


€  =  V 


Äm  —  hm— 1 


2 

3: 

3,60 

4 

4,63 

5,38 

4,20 

4,02 

2,83 

10, 

1  =  4  Meter  ist. 

während  die  Länge  der  Untergurtstäbe  zm  = 

Eigengewicht  allein.    Nach  §  79,  17)  19)  mit  §  31,  16)  hat  man 
für  die  vom  Eigengewicht  allein  herrührenden  Stabkräfte: 


(2) 


Hm  =  —  m  (w  —  m) 


x. 


m 


gV 


8.  -  o»  - 1)  (n  -  » + 1)  9-r-  -  § , 


$ 


m 


8 


m 


(n  —  2  m  +  1  — 
—  (w  -  2m  +  g' 


m 


2  h. 

n  —  m\    dm   gl 


r/n— 1 


~9~ 


m 


n  —  m\  gl 

~    v /    2 "" 


Mit  w  =  6,  A  =  4,  #  =  0,5,  <fc  =  0,3,  gz  =  0,2  und  dem  schon  für 
die  Mittelöffnung  berechneten  Horizontalschube  §  =  9,6  tn  nehmen 
diese  Gleichungen  folgende  Formen  an: 
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x 

m 


3£m  =  —  m  (6  —  m) 

"m 

&.-(»-l)fl-«0r±--9,6, 

©„,=  (7  -2m-m^=^)   dm 
©m  -  w  (2  +  •  -=J?)  _  6,2 . 


Ätn-1 


Wir  erhalten  daraus  in  Tonnen: 

£  =  -  9,94  »x  —  0,80 

X2  _  -  9,93        32  —  -  1,02        $2  =  0,34        88  =  0,64 
X8  =  -9,04        38 0,71        2)8  =  0,15. 

Für  3i;  ®i  entsteht  der  unbestimmte  Ausdruck  0 :  0.  Indessen  liefert 
die  Bedingung  „Summe  aller  Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  An- 
wendung auf  Knotenpunkt  1  des  Untergurts  die  ganze  Beanspruchung 
des  Untergurtstabes  1  für  jede  Belastung 

(3)  Z,  =  Z%, 

während  nach  A.  28,  5)  die  Eigengewichtsbeanspruchung  der  mitt- 
leren Verticale  ist 

(4)  *■-(!£  ^-*)2' 

unter  A  die  Ordinatendifferenz  des  mittleren  und  vorhergehenden 
oberen  Knotenpunkts  verstanden.    Diese  Gleichungen  ergeben 

3i  =  3*  =  -l,02tn, 

SB3  —  (M^i*  0,4  -  0,3)  4  —  0,6  tn. 

Beziehen  sich  bei  Berechnung  der  Stützenreactionen  Grossen  mit 
dem  Index  0  auf  die  der  Stütze  anliegende  Oeflhung  ohne  Zwischen- 
gelenk, so  hat  man  für  Eigengewicht  allein  mit  Je  =  0  die  Reaction 
einer  Zwischenstütze  nach  §  78,  7) 

(5)  *-£  +  *£, 

sowie  die  Horizontalreaction  und  Verticalreaction  einer  Endstütze 
nach  §  67,  17)  und  §  78,  15) 

(6)  $-*£,        »-*£• 
Hieraus  folgen  mit  l  —  32,  l0  =  24,  g  =  0,6,  g0  =»  0,5, 

«=15,6,        $  =  9,6,        83«=6tn. 
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Grenzwerthe.  Nach  §  79  sind  die  Grenzbeanspruchungen  aller 
Stäbe  mit  Ausnahme  derjenigen  der  Z-Gurtung  genau  wie  für  Balken- 
träger mit  zwei  Gelenkauflagern  bestimmt.  Wir  haben  also  nach 
§§  32,  19  die  Grenzbeanspruchungen  der  X-Gurtung 

»7 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen 

In    —  <fr>    _(*  —  m  +  n)(m—  X)*    dm   pX 

(8)  ■ 

|l)m==i±-?2)ra_(Z)m), 

und  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 

{v  —  m  -\-  n)  (m  —  \)%  pX 

(9) 


(«  ~  1)  *  -  n  +  m    Äm-1  2  > 


(n  —  l)v  —  n  +  m     2 


Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  mittleren  Verticale  hat  man  wegen 
6d  <  ä  nach  A.  28,  8)  ausnahmsweise 

(10)  Va  =  %a  +  e~±^pl,        ^-«„-(l-^pA. 

Die  Grenzwerthe  von  Zm  ergeben  sich  nach  §  79,  wenn  man  den 
Beitrag  des  grossten  von  der  Verkehrslast  herrührenden  Horizontal- 
schubs Hp  zu  dem  für  Hp  =  0  entstehenden  grossten  Grenzwerthe 
gleichen  Sinnes  (oder  kleinsten  entgegengesetzten  Sinnes)  addirt,  den 
anderen  Grenzwerth  aber  wie  für  Hp  =  0  annimmt  Wir  erhalten 
so  nach  §  32,  5)  mit  §  79,  19) 

(11)  Zm  -  &>  -  Hp,       Zm  =  8m  +  (m  -  1)  (n  -  m  +  1)  2-f— • 

In  vorstehenden  Gleichungen  sind  g  =  0,5,  p  =  0,5,  2=1,  während 
das  grösste  27p  aus  den  Verhältnissen  der  Mittelöffnttng  folgt 

fip~f$-^9,6  =  7,36tn. 

Wir  erhalten  damit  in  Tonnen  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
X-  Gurtung : 

Z,  —  —  19,88      X,  «=  —  19,86      Xa  =  -  18,08 , 

die  Grenzbeanspruchungen  der  Z- Gurtung: 

Z1  —  Zt  —  -  1,02  —  7,36  —  —  8,38 
Zt  —  -  0,71  -  7,36  —  —  8,07 , 
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4=3,  =  -  1,02  +  |^|  =    7,56 

Z,  =  - 0,71+^=19,29, 
die  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen: 

Z),  =  0,34  -  ^-^f8  =  - 1,00       D,  =  3. 0,34+  1,0  =  2,02 

D,  =  0,15  -  ~-^- 1,50      D8  =  3  .  0,15  +  1,5  =  1,95 , 

und  diejenigen  der  Verticalen: 

Ft  =  0,80  +  6  *  J  •  °  —  0,80 

F,  =  0,64  +  ^i  -  1,31 

F,  =  0,60  +  ^*~  =  1,80, 

F,  —  3  . 0,  8-0,  8  -  0,8  —      0,80 
F„  =  3  . 0,64  —  1,31  —  0,8  =      0,19 

F,  =  0,6  -  (l  -  -—'-)  2  =  -  0,80. 

Die  oberen  Grenzwerthe  der  Reaction  B  einer  Zwischenstütze 
und  der  Horizontalreaction  H  und  Verticalreaction  B  einer  End- 
stütze sind  nach  §  78,  7)  12)  und  §  67,  14)  mit  &  =  0 

(12)  R  =  K  +  Pl  +  PAr 

(13)  #=§  +  !£,        B-®  +  p-£, 

woraus  mit  p  =  0,46,  pQ  —  0,5,  f  =  8 , 

R  =  28,96        H  —  16,96        B  =  12  tn . 

Die  unteren  Grenzwerthe  dieser  Reactionen  treten  für  Eigen- 
gewicht allein  »ein.  Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwerthe 
bestimmt  Dieselben  wurden  in  Fig.  174  für  eine  Trägerhälfte  ein- 
getragen. 

Bemerkungen.  Hätte  der  Träger  neben  der  Oeffnung  mit  Zwi- 
schengelenk nur  eine  Oeffnung  ohne  Zwischengelenk  gehabt,  so  würde 
die  Berechnung  genau  wie  oben  vorzunehmen  gewesen,  die  Reaction 
V,  H  der  einen  Endstütze  aber  wie  in  Beispiel  85  geblieben  sein. 

Wie  bei  parabolischen  Segmentträgern  mit  constantem  Horizon- 
talschube  oder  mit  schief  verschiebbarem  Auflager,  so  läset  sich  auch 
bei  parabolischen  Segmentträgern  über  die  Oefihungen  ohne  Zwischen- 
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gelenk  continuirlicher  Bogen  erreichen,  dass  bei  Belastung  durch 
ein  gleichmässig  vertheiltes  Eigengewicht  aliein  (oder  eine  sonstige 
gleichmässig  vertheilte  Last)  die  eine  Gurtung  unbeansprucht  bleibt 
und  somit  die  bei  jenen  Trägern  gesuchte  Materialersparniss  ein- 
tritt Man  erhält  nämlich  nach  §  79,  13)  19)  mit  §  41,  5)  die  Be- 
anspruchung des  geraden  Gurts  als  X-Gurtung 

die  Beanspruchung  des  geraden  Gurts  als  Z-Gurtung 

unter  f  den  Pfeil  des  die  Gurtungsform  bestimmenden  Parabelbogens 
verstanden.    Hieraus  folgt  als  Bedingung  für  die  Beanspruchung  Null 

(14)  £-$. 

Zu  beachten  ist,  dass  sich  der  Ausdruck  links  auf  die  betrachtete 
Oeffhung  ohne  Zwischengelenk  bezieht,  während  $  aus  den  Verhält- 
nissen der  Oeffhung  mit  Zwischengelenk  zu  berechnen  ist. 

Angenommen  beispielsweise,  wir  hätten  im  obigen  Falle  bei  ge- 
gebenen Verhältnissen  der  Mittelöffnung  und  von  g,  l  der  äussern 
Oeffinungen  in  diesen  für  Eigengewicht  allein  keine  Beanspruchung 
des  Untergurts  haben  wollen.  Dann  würde  nach  14)  der  Obergurt 
einem  Parabelbogen  vom  Pfeile 

-      gl*       0,5 .  24»       Q7f, 

einzuschreiben  gewesen  sein.    Nach  der  Formel 

Äm  =  w(n  —  m)^{ 
wären  die  Verticalenlängen  geworden 

hx  —  2,08        ä2  —  3,33        Äg  —  3,75 
anstatt  wie  oben  2,33  3,6  4. 

Für  sämmtliche  Stabkräfte  der  äussern  Oeffhungen  aber  hätten 
nun  die  einfacheren  Formeln  der  §§  41,  42  anstatt  der  obigen  Ver- 
wendung finden  können. 

Aufgabe  42.  Pfeilervertioalen  und  Widerlagervertloalen  bei 
oontinuirliohen  Bogenträgern. 

Für  die  in  Fig.  175—178  angedeuteten  Endverticalen  der  Oeff- 
nungen  ohne  Zwischengelenk  des  continuirlichen  Bogenfachwerks 
(bezüglich  der  Oeffhungen  mit  Zwischengelenk  siehe  Aufgabe  39)  die 
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Beanspruchungen  bei  beliebiger  Belastung  und  die  Grenzbeanspruch- 
ungen für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  und  bewegte  Rad- 
lastzüge festzustellen,  wenn  die  Stützpunkte  der  Oeffnung  mit  Zwi- 
schengelenk in  gleicher  Höhe  liegen  und  die  Fahrbahnlast  im  Falle 
von  Fig.  175,  177  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  im  Falle  von 
Fig.  176,  178  auf  diejenigen  des  Untergurts  wirkt. 

Pfeilerverticale  Hg.  175,  176.  Die  Bedingungen  fürs  Gleichge- 
wicht am  Auflager  0  lauten 

sodass  allgemein 

(1)  ±V0  =  K,  +  H\-  V. 

Für  beliebige  Belastung  hat  man  von  der  Verkehrslast  herrührend 

i 
F-4J!£P(l-a)  +  Tfl.        Ä.-0, 

0 

d  l 

(2)  S^^[^Pa  +  ^P(l-a)l, 

1  0  d 

worin  wie  im  Weiteren  der  Index  z  andeutet,  dass  sich  der  Klammer- 
ausdruck auf  die  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  bezieht.  Mit  vor- 
stehenden Ausdrücken  liefert  1)  die  ganze  Beanspruchung  der  Pfeiler- 
verticale bei  jeder  Belastung 

i 

(3)  V0  =  8,  +  |^P(*  -  a)  +  (*-  -|)  H, 

0 

unter  3$0  die  Beanspruchung  durch  Eigengewicht  allein  verstanden. 

Der  Knotenpunkt  v  liegt  in  allen  praktischen  Fällen  (sofern 
überhaupt  Endverticalen  vorhanden  sind)  für  Fig.  175  oberhalb,  für 
Fig.  176  unterhalb  der  Verbindungsgeraden  der  Endgelenke  oder  doch 
auf  derselben.  Alsdann  ist  in  3)  der  H  enthaltende  letzte  Summand 
positiv  und  wir  erhalten  die  Grenzwerthe  für  bewegte  Radlastzüge 
wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  l,  Vorderrad  0  bei  0, 


i 


(4)  Fo-SBo  +  j^Pfl-a), 

0 
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Belastung  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenken  durch  Zug  I,  Bad  0 
bei  df 

(5)  V0  =  »o  ±  (iL  -  *• )  H. 

Die  Grenzbeanspruchungen  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
werden  hiernach 

(6)  f0~sb0  +  ^  ■   r0  =  »0±(-fc--A)($, 

Soll  das  Eigengewicht  als  gleichmässig  vertheilt  auf  je  eine  Oeffiuung 
gelten,  so  liefert  1)  für  die  Beanspruchung  durch  dasselbe 

m  ±  «.  -  $  -  V + (s;  -  4)  ®.- 

Ist  die  Z-Gurtung  gerade,  dann  hat  man 

der  Horizontalschub  ist  ohne  Einfluss  auf  V0,  obige  Gleichungen 
gehen  in  die  für  Balkenfachwerke  mit  zwei  Gelenkauflagern  gültigen 
über  (Aufgabe  19). 

Widerlagerverticale  Fig.  175,  176.    Ganz  wie  in  Aufgabe  39  für 
die  erste  Scheitelverticale  erhalten  wir  bei  beliebiger  Belastung 

i 

(8)  X.-0,      rn^  +  Ex  =  fßn  +  ]-^P(a-c). 

e 

Bei  bewegter  Belastung  ist  die  untere  Grenzbeanspruchung  Vn  =  3S„, 
die  obere  ergibt  sich  für  bewegte  Radlastzüge  aus  8)  mit  Zug  II  von 
c  bis  l,  Vorderrad  0  bei  l,  und  für  gleichmässig  vertheilte  be- 
wegte Last  aus 

(9)  rn  =  s,  +  ^. 

Bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigengewichte  ist 

(10)  8.  -  +  -J'-  • 

Pfeilerverticale  Fig.  177,  178.     Ganz  wie  in  Aufgabe  39  für  die 
zweite  Eämpferverticale  haben  wir  bei  beliebiger  Belastung 


(11)  ^-0,         Fo-iü-Co  +  i^PCü-o). 


7 

Bei  bewegter  Belastung  ist  die  untere  Grenzbeanspruchung  F0  =  SS0, 
die  obere  ergibt   sich    für  bewegte  Radlastzüge  aus  11)   mit  Zug  II 
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von  0  bis  v}  Vorderrad  0  bei  0,  und  für  gleichmässig  vertheilte  be- 
wegte Last  aus 

(12)  n-»o±¥- 

Bei  gleichmässig  vertheiltem  Eigengewicht  ist 

(13)  q.-±T' 

Widerlagerverticale  Fig.  177,  178.    Fürs  Gleichgewicht  am  Auf- 
lager l  muss  sein 

xn  xn 

wonach  allgemein 

Für  beliebige  Belastung  hat  man  von  der  Verkehrslast  herrührend 

< 

I 

r-}l2Pa-TH>        Z'-0' 

0 

während  H  durch  2)  ausgedrückt  ist.  Mit  diesen  Werthen  folgt 
aus  14) 

(15)  Vn  =  %,±\^Pa  +  {\-—£=2)R. 

0 

Der  Knotenpunkt  c  liegt  in  allen  praktischen  Fällen  (sofern  über- 
haupt Endverticalen  vorhanden  sind)  für  Fig.  177  oberhalb,  für 
Fig.  178  unterhalb  der  Verbindungsgeraden  der  Endgelenke  oder  doch 
auf  derselben.  Alsdann  ist  in  15)  der  mit  H  behaftete  Summand 
positiv  und  es  ergeben  sich  die  Grenzwerthe  für  bewegte  Radlast- 
züge wie  folgt: 

Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  Z,  Vorderrad  0  bei  Z, 

i 

(16)  F.-8.  +  |2Pa' 

0 

Belastung  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenken  durch  Zug  I,  Bad  O 
bei  d, 

(17)  F.  -  8.  +  (y  -  *Zx!=-1)  H 

Die  Grenzbeanspruchungen  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
werden  hiernach 

(18)  V.  -  «.  ±  V ,  V.  =  8,  +  (  *  -  *-£=!)  {$\ . 
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Soll  das  Eigengewicht  innerhalb  je  einer  Oeffnung  als  gleichmässig 
vertheilt  gelten,  so  ergibt  14)  für  die  Beanspruchung  durch  dasselbe 

Ist  die  X-Gurtung  gerade,  dann  hat  man 

r      =  fr       *           *       k "~ I'1-1  =  n 
l^  =  k  -  -,        T z 0, 

der  Horizontalschub  hat  keinen  Einfiuss  auf  Vn,  die  Formeln  14) —19) 
gehen  in  die  entsprechenden  für  Balkenfachwerke  mit  zwei  Gelenk- 
auflagern über  (Aufgabe  19). 

Bemerkungen.  Wenn  wir  auch  bei  den  Ableitungen  dieser  Auf- 
gabe die  Bezeichnungen  mit  besonderer  Rücksicht  auf  Fachwerke 
einfachen  Systems  mit  Verticalen  wählten,  so  gelten  dieselben  doch 
für  die  Endverticalen  Fig.  175—178  bei  sonst  ganz  beliebigem  Systeme. 
Hätten  wir  die  Auflager  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  nicht  gleich 
hoch  liegend  vorausgesetzt,  so  würden  nur  andere  Ausdrücke  für  H 
als  oben  zu  verwenden  gewesen  sein. 

Aufgabe  48.     Gelenkdrüoke  bei  continuirliohen  Bogentrftgern. 

Für  continuirliche  Bogenträger  der  in  §  78  betrachteten  Art  und 
gleich  hohen  Stützpunkten  der  Oeffnung  mit  Zwischengelenk  die  re- 
sultirenden  Gelenkdrücke  anzugeben. 

Für  das  Zwischengelenk  und  etwaige  Endgelenke,  welchen  Oeff- 
nungen  mit  Zwischengelenken  anliegen,  ist  die  Berechnung  bereits  in 
Aufgabe  41  erledigt.  Die  resultirenden  Gelenkdrücke  über  den  Zwi- 
schenstützen sind  die  Beactionen  der  Letzteren,  welche  in  §  78  fest- 
gestellt wurden.  Es  bleiben  also  nur  noch  die  resultirenden  Drücke 
der  Endgelenke  mit  anliegenden  Oeffnungen  ohne  Zwischengelenk 
anzugeben.  Die  Eenntniss  der  resultirenden  Endgelenkdrücke  oder 
Widerlagerreactionen  ist  bei  Hängebogen  auch  für  die  Berechnung 
der  Verankerung  nöthig.  Mit  den  in  §  78  für  die  Stützenreactionen 
gewählten  Bezeichnungen  haben  wir  bei  beliebiger  Belastung 

(1)  K  =  VB*  +  H\ 

worin,  wenn  83,  $  dem  Eigengewichte  allein  entsprechen, 

B  -  » + f  2Pa  -  ml2Pa + 2*t  -  •>]■ 


(2) 


*A> 


d  I 


'  0 
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Hiernach  kann  R'  für  jede  bestimmte  Belastung  berechnet  werden. 
Soll  das  Eigengewicht  für  je  eine  Oeffimng  als  gleichmässig  vertheilt 
gelten,  dann  sind 

(3)  »-¥-£0.        •  "£• 

Nach  1)  wird  R'  umso  grosser,  je  grösser  die  Zahlenwerthe  von  B  und 
S  sind,  wobei  es  gleichgültig  ist,  ob  B  einen  positiven  oder  nega- 
tiven Werth  hat.  Man  erhält  nun  die  Grenzwerthe  von  R'  bei  be- 
wegter Belastung  im  Allgemeinen  etwas  zu  ungünstig,  wenn  man 
nach  Berechnung  der  Grenzwerthe  und  Werthe  für  Eigengewicht 
allein  von  B,  H  (§  78)  das  eine  Mal  die  beiden  numerisch  grössten, 
das  andere  Mal  die  beiden  numerisch  kleinsten  gefundenen  Werthe 
in  1)  einsetzt« 

Beispiel  104.  Träger  mit  schief  verschiebbarem  Auflager.  Be- 
rechnung für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last, 

Der  in  Beispiel  54  behandelte  parabolische  Segmentträger  soll 
als  Träger  mit  schief  verschiebbarem  Auflager  hergestellt  und  der 
Winkel  a  der  Auflagerbahn  gegen  die  Horizontale  so  gewählt  werden, 
dass  für  Eigengewicht  allein  keine  Beanspruchung  des  Untergurts 
eintritt.  Die  Grenzbeanspruchungen  der  Stabkräfte  und  Stützenre- 
actionen  festzustellen  (Fig.  179). 

Die  Berechnung  der  Form,  der  Beanspruchungen  aller  nicht  zum 
Untergurte  gehörigen  Stäbe  und  Verticalreactionen  der  Stützen  bleibt 
ganz  wie  in  Beispiel  54.  Damit  der  Untergurt  bei  Belastung  durch 
das  Eigengewicht  allein  keine  Beanspruchung  erleide,  muss  nach 
§  83,  17)  sein 

(!)  ^«  =  47;         V^Tf 

d.  h.  im  vorliegenden  Falle  mit  J  — 32,  /*=3,2, 

tg«~^,         y  =  A,        a  =  53°51'34". 

Alsdann  sind  für  Eigengewicht  allein  nur  die  Obergurtstäbe  und 
Verticalen  beansprucht.  Der  untere  Grenzwerth  des  Horizontalschubs, 
welcher  für  Eigengewicht  allein  eintritt,  sowie  der  obere  Grenzwerth 
desselben  sind  nach  §  84,  6) 


2 

woraus  mit  g  =  0,73,  q  =  3,5 

-  =  16,42,       -       „,„.  _  g 


(2)  £-^<««,        H-f!Q, 


§  =  0,73  .  12  *-5  =  16,42,       II _  3,5  .  12  *f  =  78,75  tn. 
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Die  Grenzbeanspruchungen  jedes  Untergurtstabes  sind  gleich 
gross  und  von  verschiedenen  Vorzeichen,  und  zwar  hat  man  auf  der 
ersten  Trägerhälfte,  wo  der  Untergurt  die  Z- Gurtung  bildet,  nach 
§  84,  9) 

(3)  *-±i-_J^ü!.,, 

und  auf  der  zweiten  Trägerhälfte,  wo  der  Untergurt  die  X-  Gurtung 
bildet,  nach  §  84,  8) 

(4)  .     *„■"  +       *m.    ^t»y». 

* 

Für  die  beiden  äussersten  Felder,  in  welchen  die  Diagonalen  mit  den 
UntergQrtstäben  zusammenfallen,  liefert  die  Bedingung  „Summe  aller 
Horizontalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  die  unteren  Knoten- 
punkte 1  und  n—  1  die  ganzen  Beanspruchungen  der  Untergurtstäbe 
bei  jeder  Belastung 

(5)  Zt  —  Z%}        XH  =  X„_  i . 

Wir  erhalten  demnach  folgende  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts 
in  Tonnen  : 

Z,  —  Z%  =  ±  l-*~  38,95  —  +  29,10 
Z3  —  ±  2A^  38,95  =  +  26,72 

^  —  ±  ^är  38>95  =  ±  23'95> 

^ß  =  ±  ^ir  38,95  =  +  16,98 
X6  —  +  ^-2  38,95  -  +  12,46 

^8  =  X7  =  ±^4r  38,95-+  6,93, 

während  nach  Beispiel  54  bei  horizontaler  Auflagerbahn  die  Grenz- 
beanspruchungen aller  Untergurtstäbe  78,76  und  16,43  tn  wären. 
Man  sieht,  dass  eine  sehr  bedeutende  Herabsetzung  der  Beanspruch- 
ungen stattfindet,  wogegen  allerdings  jetzt  Wechsel  von  Zug  und 
Druck  eintritt.  Wollte  man  Letzteres  vermeiden  oder  den  Druck  ver- 
mindern, so  würde  a  kleiner  als  oben  zu  wählen  sein,  womit  die 
Eigengewichtsbeanspruchung  des  Untergurts  nicht  gleich  Null,  son- 
dern durch  §  83,  16)  bestimmt  wird.  Nebenbei  sei  bemerkt,  dass  je 
zwei    symmetrisch    zur   Trägermitte    gelegene    Untergurtstäbe    nicht 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  80 
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gleiche  Beanspruchungen  erleiden  und  also  bei  Diniensionirung  nach 
Letzteren  auch  nicht  gleiche  Querschnitte  erlangen. 

Beispiel  105.  Träger  mit  schief  verschiebbarem  Auflager.  Be- 
rechnung für  bewegte  Badlastsüge. 

Der  Träger  des  vorigen  Beispiels  soll  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Badlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Die  Formberechnung  bleibt  wie  in  Beispiel  54,  die  Berechnung 
der  nicht  zum  Untergurte  gehörigen  Stabe  und  der  Yerticalreactionen 
der  Stützen  wie  in  Beispiel  55.  Die  Werthe  a,  y  erhält  man  wie  im 
vorigen  Beispiele,  womit  dann  für  Eigengewicht  allein  nur  die  Ober- 
gurtstäbe und  Yerticalen  beansprucht  sind.  Die  Grenzwertbe  des 
Horizontalschubs  ergeben  sich  nach  §  83  gleichzeitig  mit  den  Grenz- 
werthen  der  VerticaJreaction  bei  l 

(1)  $=.JB't««,  Ü-Ftg«, 

das  heisst  im  vorliegenden  Falle 

#  —  8,76  "  —  16,42,       H  —  45,01  ~  —  84,79  tn . 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Untergurtstäbe  sind  nach  §  83 
wie  folgt  bestimmt.  Auf  der  ersten  Trägerhälfte,  wo  der  Untergurt 
die  Z-Gurtung  bildet:  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  £,  Rad  0 
bei  c  (mitunter  Zug  II  von  0  bis  c,  Vorderrad  0  bei  c), 

c 

(2)  Zm  —  [(»  -  m  +  1  -  yK-i)2  Pa 

0 


+  («-1+^*^)2^-  a>]  AT 


c  »»— 1 


Belastung  durch  Zug  II  von  z  bis  l9  Vorderrad  0  bei  l, 

(3)  Zm -tlü^Pfr-,), 

tn— l  g 

mit  den  Werthen 

(4)  0=   7-~r-i.        l>         c— (m — 1)A. 

Auf  der  zweiten  Trä'gerhälfte,  wo  der  Untergurt  die  X-Gurtung 
bildet:  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  g,  Rad  0  bei  v  (mitunter 
Zug  II  von  0  bis  v,  Vorderrad  0  bei  v) , 
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V 

(5)  Xm  =  [(n  —  m  +  yhm)^jPa 


* 

+  (m  +  yhm)  ^JP(z  —  a)]  -g-  , 


Belastung  durch  Zug  II  von  0  bis  Z,  Vorderrad  0  bei  Z, 

(6)  xm  = — a^5^—'). 

mit  den  Werthen 

(7)  z  =  — j — =— ,        t;«mi. 

Für  die  Untergurtstabe  in  den  beiden  äussersten  Feldern  bleiben  die 
Gleichungen  5)  des  vorigen  Beispiels  gültig. 

Nach  4)  5)  und  wegen  ht  =  1,4  erhält  man  in  Metern 

für  ro=    2  3  4  5  6  7: 

mit        hm  =    2,4  3  3,2  3  2,4  1,4 

*  =  12,80  13,71  14,77  17,45  19,20  21,33 

c=    3  6  9  12  15  18 

t>«    6  9  12  15  18  21. 

Weiter  folgen  als  erste  Grenzwerthe  in  Tonnen  mit  Zug  I,  erste  Zug- 
richtung (Fig.  23), 

Z,  =  Z%  =  [y  (6  .  3  +  6  . 1,7  +  4  .  0,5)  +  ^  (6  .  8,5  +  6  .  4,5 

+  6.3,2  +6. 1,9  +  4. 0,7)]  g-^  =  35,17 , 
Zs  —  [I  (6  .  6  +  6  .  4,7  +  4  .  3,5  +  5  .  0,5) 

+  y(6.6,41  +  6. 2,41  +  6. 1,11)]  ^=28,78; 
mit  Zug  I,  zweite  Zagrichtung  (Fig.  24), 
ZK  —  [y  (6  .  7,7  +  6  .  3,7  +  6  .  2,4  +  6  .  1,1) 

+  %  (6  .  5,77  +  6  .  4,47  +  4  .  3,27  +  5  .  0,27)]  ~§  -  27,05 , 

Xb  =  [-jj-  (6  .  13,7  +  6  .  9,7  +  6  .  8,4  +  6  .  7,1  +  4  .  5,9  +  5  .  2,9) 

+  £  (6  .  2,45  +  6  . 1,15)]  gig  -  18,91 . 

Für  die  beiden  ersten  Fälle  hätten  sich  mit  der  zweiten  und  für  die 
beiden  letzten  Fälle  mit  der  ersten  Zugrichtung  ergeben: 

30* 
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Z%  _  [~  6  . 1,7  +  -86  (6  .  9,8  -f-  6  .  8,5  +  4  .  7,3  +  5  .  4,3 

+  6.  0,1)]  ^  =  32,55, 

Za  -  [-i  (6  .4,7  +  6  .0,7)  +  y  (6  .  7,71  +  6  .  6,41  +  4.  5,21 

+  5.  2,21)] 3-^  =  28,85, 

ZK  —  [^  (6  .  9  +  6  .  7,7  +  4 .  6,5  +  5  .  3,5) 

+  ??  (6  . 4,47  +  6  .  0,47)]  ^  -  24,73, 

X.  =  [i.  (6  .  15  +  6  .  13,7  +  4  .  12,5  +  5  .  9,5  +  6  .  5,3  +  6  .  4 

+  6  .  2,7  +  4  . 1,5)  +  "  6  . 1,15  ]  8~g  -  18,27 . 

Da  für  Xg ,  X^  die  Strecke  von  v  bis  e  kleiner  als  der  Abstand  1,3  m 
der  nächsten  Räder  von  Rad  0  ist,  so  tritt  zweifellos  der  zu  5)  in 
'  Klammern  erwähnte  Fall  ein,  dass  die  erste  Grenzbeanspruchung  mit 
Zug  II  (Fig.  22)  ungünstiger  als  mit  Zug  I  wird.    Wir  erhalten 

Z.-[6(18+  16,7  +  15,4  +  7  +  5,7  +  4,4) 

+  4  (14,2  +  3,2)  +  5  (11,2  +  0,2)]  j^~  =  13,80, 

X8=X7  =  [6(21+  19,7  +  18,4  +  10  +  8,7  +  7,4) 

+  4(17,2  +  6,2)  +  5(14,2  +  3,2)]  ^A^  -  7,72. 

Die  zweiten  Grenzbeanspruchungen  ergeben  sich  in  oben  angeführter 
Weise  in  Tonnen: 


Z,  —  Zt [6  (11,2  +  9,9  +  8,6  +  0,2) 

t    4  41 

8  .  8  .  1,4 


+  4  .  7,4  +  5  .  4,4]  jf-^rj 38,67, 


Zs  =  —  [6  (10,29  +  8,99  +  7,69) 


+  4  .  6,49  +  5  .  3,49]  ^-^ 37,41, 


Z4  =  -  [6  (9,23  +  7,93  +  6,63) 

2.431 

8.8.8 

8.8.3 


+  4  .  5,43  +  5  .  2,43]  g-^ 35,87, 

X6  =  -  [6  (6,55  +  5,25  +  3,95)  +  4 .  2,75]  ^-^ 30,22, 


X, [6(4,8  +  3,5  +  2,2)  +  4.1]  j-^— 26,17, 

Z8  =  XT  -  -  6(2,67  +  1,37  +  0,07)  ^^  =  -  17,34. 
Damit  sind  sämmtliche  verlangte  Grenzwert  he  bestimmt. 
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Bemerkungen.    Anstatt  die  ^  wie  oben  zu  berechnen,  hätten 

wir   dieselben   natürlich  auch    aus  der  Tabelle  des  Beispiels  6   ent- 
nehmen können.     Wir  fügen  nun  noch  folgende  Zusammenstellung  bei. 


Oben  berechnete 

Nach  Beispiel  104. 

Nach  Beispiel  56 

Grenzwerthe: 

für  a 

—  0: 

Zt  —  35,17 

und 

—  38,67 

+  29,10 

83,07  und 

16,43 

Z,  —  29,78 

—  37,41 

+  26,72 

81,89 

16,43 

Zt  =  27,05 

—  35,87 

±  23,95 

80,30 

16,43 

Z5  =  18,91 

-  30,22 

+  16,98 

80,30 

16,43 

Xt  =  13,80 

—  26,17 

±12,46 

81,89 

16,43 

X7-=    7,72 

—  17,34 

+    6,93 

83,07 

16,43 . 

Die  in  Beispiel  104  erhaltenen  Werthe  wurden  mit  derjenigen 
gleichmässig  verth eilten  Last  von  p  per  laufenden  Meter  berechnet, 
welche  für  « =  0  (gewöhnliche  Balkenträger)  annähernd  dieselben 
Gurtungsbeanspruchungen  wie  die  verwendeten  Locomotiven  ergeben. 
Man  sieht,  dass  dies  jetzt  keineswegs  der  Fall  ist  und  es  bestätigt 
sich  wiederholt,  dass  die  Lastäquivalente  p  bestimmter  Fahrzeuge  je 
nach  Umständen  sehr  verschieden  ausfallen  können  (Beispiele  7,  8, 
16,  29,  88,  90,  100  u.  s.  w.).  Ein  Vergleich  der  nach  Beispiel  55 
zugesetzten  Werthe  mit  den  jetzt  erhaltenen  gibt  zu  der  schon  am 
Schlüsse  des  vorigen  Beispiels  gemachten  Bemerkung  Veranlassung. 

Aufgabe  44.  Gelenkdrüoke  bei  Trägern  mit  schief  verschieb- 
barem Auflager. 

Für  den  Träger  mit  einem  festen  und  einem  schief  verschieb- 
baren Gelenkauflager  in  gleicher  Hohe  sollen  die  resultirenden  Ge- 
lenkdrücke (Widerlagerreactionen)  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte 
Last  und  bewegte  Radlastzüge  angegeben  werden  (Fig.  180). 

Verschiebbares  Auflager.  Da  der  Ursprung  der  Coordinaten  ins 
feste  Gelenkauflager  gelegt  wurde,  so  haben  wir  die  ßeaction  des 
verschiebbaren  Auflagers  mit  H  =  V  tg  a  allgemein 

(i)  Ä'-ryr+tfS-J^, 

worin  für  beliebige  Belastung 

i 

(2)  r-w  +  -\-2Pa> 
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und  von  einem  gleichmässig  vertheilten  Eigengewichte  allein  her- 
rührend 

(3)  SB'-**- 

Bei  bewegter  Belastung  erhalten  wir  die  Grenzwerthe  von  R'  nach  1) 
zugleich  mit  den  Grenzwerthen  von  V}  also  den  unteren  für  Eigen- 
gewicht allein 

(4)  R'  —  St'  =     *' 


cos  ay 

den  oberen  für  bewegte  Rudiastzüge  bei  Belastung  durch  Zug  II  von 
0  bis  l}  Vorderrad  0  bei  l ,  aus  1)  2),  für  gleichmässig  vertheilte 
bewegte  Last  aus  1)  mit 

(5)  r-«'  +  ^, 

und  wenn  auch  das  Eigengewicht  gleichmässig  vertheilt  ist, 

(6)  W  =  9-q- i-  «'. 

v   '  2  cos  a         g 

Festes  Auflager.     Für  dieses  ist  die  Reaction  bei  beliebiger  Be- 
lastung 

(7)  R  =  VV  +  H*t 

worin  für  beliebige  Belastung 

i 

(8)  f-8  +  {^"4)<     ir-rtg«, 

0 

und  beispielsweise  von  einem  gleichmässig  vertheilten  Eigengewicht 
herrührend 

(9)  8-£,        «-£*«. 

Hiernach  kann  R  für  jede  bestimmte  Belastung  berechnet  werden. 
Da  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne  zu  R  beitragen* 
so  ist  der  untere  Grenzwerth  bei  bewegter  Belastung 

(10)  R  -  81  —  y%*  +  §*, 

der  obere  folgt  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  aus  7)  8) 
mit  5)  und 

(ii)  r-8  +  £, 

also  wenn  auch  das  Eigengewicht  gleichmässig  vertheilt  ist, 
(12)  jj_     «!_«..*  R. 

v     '  2  cos  a         g 

Für  bewegte  Radlastzüge  ergibt  sich  der  obere  Grenzwerth   von  R 
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um  etwas  zu  ungünstig,   wenn  man  in  7)  einfach  die  oberen  Grenz- 
werthe  von  V}  H  einsetzt. 

Seispiel  106.  Bogenträger  mit  reellen  Kämpfergelenken  und 
einem  imaginären  Zwischengelenke. 

Auf  den  in  Fig.  181  angedeuteten  Trager  mit  kreisförmigem 
Untergurte  wirke  eine  gleichmässig  vertheilte  Eigenlast  (oder  sonstige 
Last)  von  g  =  0,7  tn  per  laufenden  Meter,  wovon  0,4  tn  auf  die 
Knotenpunkte  des  Obergurts  und  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts 
kommen.  Die  entsprechenden  Stabkräfte  und  StQtzenreactionen  zu 
berechnen. 

Nach  §  85,  9)  8)  hat  man  die  Verticalreactionen  und  Horizontal- 
reaction  der  Stützen  mit  Je  =  0 

woraus  mit  l  =  24,  d  =  11,83,  f=  4,5,  x  =  15,  y  =  18  folgen 

jß  =  ®'=  8,4  tn,  $  —  12,72  tn. 

Für  die  Stabkräfte  der  ersten  Trägerhälfte  liefert  §  18,  10)  wegen 
9JJ  =  ä)i'=  0  bei  oben  liegender  XGurtung: 

Xm  =  —  [»*  (n  -  »«)  -  Ji$}»]p  ~, 


<*) 


z 


m 


gl*  V«— ij  »  2  > 


3*  —       [(m  -  1)  (n  -  »  +  1)  -  ^  $  jm_J 

®m=  -[m(n-  tn)-  e(n  -  2m+l)-  ±§wd]~?-9-±, 

«.-       [m(n-  m)  -  v  (»  _  2»  +  ^-p)  -  A  $«.]  £. 


Diese  Gleichungen  nehmen  mit  n  ==  8,    X  =  3,    g  =  0,7,   gx  ==  0,4, 
gt  =  0,3,  £m_i  =  w>«j  =  w,  =  ä0  =  4,5  folgende  Formen  an: 

8,16 

1,05  «, 


£» [w  (8  -  m)  -  4,04  jj  ^, 


3„,  =       [(m  -  1)  («  -  m  +  1)  -  18,17] 


*— i  ' 


©„  =  —  [m  (8  —  m)  —  s  (9  —  2m)  —  18,17]  ^ 


ehm-l 


8m  _       [m  (8  -  t»  +  2v)  —  18,17]  ^  -  8,55, 
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und  es  ergeben  sich  hieraus  mit  den  schon  in  Beispiel  87  berechneten 
j,  hj  z}  dy  Bj  v  nachstehende  Stabkräfte  in  Tonnen: 

dct  =  0,61  &  —  —  14,97  fy  —  -  0,81  »! 1,02 

X2  =  1,00  & 14,39  ©, 0,42  »8  =  -  1,20 

X8  =  1,00  88  =  -  14,05  £8  =       0,00  »a  =  -  1,20. 

3E4  =  1,00  34  —  -  13,72  SD4  =      0,00 

Für  die  Kämpfervertdcale  und  Scheitelverticale  liefert  die  Bedingung 
„Summe  aller  Yerticalkräfte  gleich  Null"  in  Anwendung  auf  die  an- 
liegenden Knotenpunkte  0  und  tf  des  Obergurts  für  jede  Belastung 

(3)  F0  +  £-A  +  *o  =  0,  F„+£,  =  0, 

unter  K0,  Ka  die  entsprechenden  Knotenpunktslasten  verstanden.  Für 
unsern  Fall  erhalten  wir  daraus 

V0  =  -\  2,05  -  0,4  .  1,5  =  1,22,     F4  =  -  0,4  .  3  =  -  1,2  tn. 

Nach  dem  am  Schlüsse  des  §  85  Gesagten  erleiden  die  Stäbe  der 
zweiten  Trägerhälfte  dieselben  Beanspruchungen  wie  die  symmetrisch 
dazu  liegenden  Stäbe  der  ersten  Trägerhälfte,  wie  sich  denn  auch  in 
Bestätigung  jener  Schlüsse  S)8  —  0,  fß%  =  —  gzk  =  —  1,2  ergaben. 
Bemerkungen.  Anstatt  auf  die  Stabkräfte  der  zweiten  Träger- 
hälfte aus  der  Symmetrie  zu  schliessen,  hätten  wir  sie  natürlich  aus 
den  Formeln  2),  welche  dann  nur  der  unten  liegenden  X-Gurtung 
wegen  mit  entgegengesetzten  Vorzeichen  zu  versehen  wären,  berech- 
nen können.  Da  mit  den  in  §  85  gegebenen  Formeln  2)  6)  fßr  H 
die  Stabkräfte  nach  §  18,  15) -19)  mit  M  =  Jf  =  0,  k  «=  0  leicht 
für  beliebige  Verkehrslast  berechnet  werden  können,  so  lassen  sich 
nach  der  Methode  §  12  f  oder  §  12  e  auch  die  Grenzwerthe  ableiten, 
ohne  dass  die  Theorie  weiter  ausgeführt  zu  werden  braucht. 

Aufgabe  45.  Bogenträger  mit  reellen  Kämpfergelenken  und 
einem  imaginären  Zwischengelenke. 

Bei  einem  Träger  der  oben  erwähnten  Art,  Hängebogen  oder 
Sprengbogen,  sei  der  Verbindungsgurt  der  gleich  hohen  Auflager 
einer  symmetrisch  zur  Mitte  liegenden  Parabel  eingeschrieben,  wäh- 
rend die  andre  Gurtung  horizontal  ist.  Das  Gelenkviereck  liegt 
zwischen  Verticalen  in  Entfernungen  x  und  y  von  einem  Auflager, 
im  Uebrigen  kann  das  Trägersystem  beliebig  sein.  Zu  beweisen, 
dass  bei  gleichmässig  über  die  Trägerlänge  vertheilter  Belastung  der 
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Horizontalschab  genau   so  gross  ist,    als  wenn  das  Zwischengelenk 
reell  und  inmitten  des  Verbindungsgurts  der  Auflager  angebracht  wäre. 

Nach  §  85,  8)  ist  der  Horizontalschub  für  eine  über  den  Träger 
gleichmässig  vertheilte  Last  von  p  per  Längeneinheit,  bei  beliebigen 
Gurtungsformen  mit  den  in  Fig.  182  angedeuteten  Bezeichnungen  und 
i  =  0, 

(1)  H-[xy  +  Q-*-y)d}f-f- 

Im  vorliegenden  Falle  hat  man  mit  Rücksicht  auf  §  17,  18) 
x  —  d:y  —  d  =  /  —  jrx(l  —  x):f—  ^  y{l  —  y), 
woraus  die  Abscisse  des  imaginären  Gelenks 


(2)  d  — 

Die  Substitution  dieses  Werthes  in  1)  ergibt 

(3)  B  =  %, 

womit  zufolge  §  66,  12)  der  verlangte  Beweis  erbracht  ist. 

Da  mit  dem  Horizontalschube  bei  bestimmtem  Trägersystem  alle 
äussern  Kräfte  dieselben  wie  beim  Bogen  mit  drei  Gelenken  bleiben, 
so  gilt  das  Gleiche  für  sämmtliche  Stabkräfte,  was  speziell  für  ein- 
faches System  mit  Verticalen  auch  die  Gleichungen  §  18,  10)  mit 
2R  =  3R'=  0,  k  =  0  zeigen.  Nach  §  75  sind  also  für  letzteres  Sy- 
stem die  Diagonalen  und  Stäbe  des  Horizontalgurts  unbeansprucht, 
die  Verticalen  erhalten  nur  die  darauf  liegende  Knotenpunktslast  als 
Druck  bezw.  die  daran  hängende  als  Zug  und  die  Horizontalcompo- 
nenten  aller  Stabkräfte  des  Parabelgurts  sind  gleich  gross.  Aus 
diesen  für  den  Bogen  mit  drei  reellen  Gelenken  erhaltenen  Regeln 
hätten  wir  auch  umgekehrt  auf  3)*  schliessen  können,  wenigstens  für 
einfaches  System  mit  Verticalen.  Denn  wenn  die  Diagonalen  un- 
beansprucht sind,  so  können  wir  beliebige  derselben  wegnehmen  oder 
zufügen,  ohne  irgendwelche  Kräfte  zu  ändern. 


VIII.  Abschnitt. 

Berechnung  statisch  unbestimmter  Fachwerke  mehrfachen  Systems 
auf  Grund  der  Zerlegung  in  einfache  Systeme. 

Beispiel  107.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  gleich- 
gestellten Diagonalen. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Parallelträger 
doppelten  Systems  mit  gleichgestellten;  nur  auf  Zug  widerstands- 
fähigen Diagonalen  zur  Verwendung  kommen.  Gewünschte  Träger- 
höhe h  =  6  m,  Entfernung  der  Verticalen  von  einander  A  =  2.5  m, 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn;  Verkehrslast 
p  =  2,63  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und 
0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts/  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte 
und  Stützenreactionen  zu  berechnen. 

Das  doppelte  System  Fig.  183  (in  welchem  man  sich  die  punk- 
tirten  Gegendiagonalen  zunächst  wegdenken  kann,  da  erst  durch  die 
Berechnung  der  einfachen  Systeme  bekannt  wird,  wieweit  Gegen- 
diagonalen nöthig  sind)  zerfällt  in  die  einfachen  Systeme  Fig.  184 
und  185,  deren  jedes  die  Hälfte  der  Belastungen  aufzunehmen  hat. 
Die  Berechnung  dieser  einfachen  Systeme  wurde  in  Beispiel  41  und  46 
vollständig  durchgeführt,  jedoch  für  die  ganze  oben  angenommene 
Belastung.  Wir  haben  also  die  dort  gefundenen  Beanspruchungen 
zu  halbiren,  womit  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
und  beide  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder  die  in  Fig.  184 
und  185  eingeschriebenen  Werthe  erlangen.  Vereinigen  wir  nun  die 
Systeme  Fig.  184  und  185  zum  Systeme  Fig.  183  und  addiren,  wie 
angedeutet,  die  Grenzbeanspruchungen  zusammenfallender  Stäbe,  so 
entstehen  die  in  Fig.  183  eingeschriebenen  Grenzbeanspruchungen 
der  Füllungsglieder  und  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen. 
Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  sind  sämmtlich 
g :  q  =  0,3  mal  so  gross  wie  die  oberen  und  deshalb  nicht  eingetragen. 
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Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  be- 
stimmt 79,42  und  20,25  tn. 

Wünscht  man  die  Trägerenden  nach  Fig.  186  abzuändern,  so 
ergeben  sich  mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  41  und  46  berech- 
neten Beanspruchungen  der  entsprechenden  einfachen  Systeme  die  in 
Fig.  186  eingeschriebenen  Aenderungen  der  Grenzbeanspruchungen 
gegenüber  Fig.  183. 

Sollte  der  Träger  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammengesetzt  aus 
Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden,  so  würden 
die  Beanspruchungen  der  einfachen  Systeme  halb  so  gross  wie  in 
Beispiel  42  und  47  berechnet  sein  und  zur  Berechnung  mit  genauen 
Lastäquivalenten  solcher  Züge  halb  so  gross  wie  in  Beispiel  43  und  48. 
Das  Verfahren  im  Uebrigen  würde  ganz  wie  oben  (Uebung  desselben 
mit  den  Zahlen  jener  Beispiele  zu  empfehlen)  und  die  Stützenreactio- 
nen wie  in  jenen  Beispielen  bestimmt  bleiben. 

Beispiel  108.  Parallelträger  vierfachen  Systems  des  gleich- 
schenkligen Dreiecks* 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Parallelträger 
nach  der  Anordnung  Fig.  187  zur  Verwendung  kommen.  Gewünschte 
Trägerhohe  Ä  =  6  m,  normale  Feldlänge  der  einfachen  Systeme  A  =  5. 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  «=  0,9  tn,  Verkehrslast 
p  =  2,1  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Obergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und 
0,3  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte 
und  Stützenreactionen  für  vorausbestimmte  Knotenpunktslasten  zu 
berechnen. 

Das  vierfache  System  Fig.  187  zerfällt  in  vier  einfache  Systeme, 
welche  in  Fig.  189,  190,  191,  192  in  den  Farben  schwarz,  grün,  roth 
und  blau  gezeichnet  sind.  Die  Belastung  der  Knotenpunkte  dieser 
Systeme  beträgt  (Fig.  188) 

O  ß    R 

für  die  obere  Gurtung  bei  Eigengewicht  allein    *  '    =  0,75  tn, 
„     „        „  „         „     Totalbelastung  -^-  =  3,375,,, 

„     „     untere  Gurtung  immer  '  '     =  0,375  „  . 

Auf  die  Knotenpunkte  der  Endverticalen,  sofern  sie  nach  der  Fig.  188 
belastet  anzunehmen  sind,  kommt  nur  die  Hafte  dieser  Lasten. 
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Die  Berechnung  der  Systeme  Schwarz  und  Roth  für  den  Fall, 
dass  alle  Knotenpunkte  viermal  so  stark  wie  hier  belastet  sind,  wurde 
in  Beispiel  31  gezeigt.  Wir  erhalten  also  die  jetzigen  Beanspruch- 
ungen dieser  Systeme,  wenn  wir  die  dort  ermittelten  einfach  durch  4 
dividiren.  Die  betreffenden  Zahlen  sind  in  Fig.  188,  189,  191  bei 
ihren  Stäben  in  den  Farben  der  Systeme  eingeschrieben.  Die  Be- 
anspruchungen der  Systeme  Grün  und  Blau  kann  man  entweder 
direct  berechnen  oder  wie  in  Fig.  193 — 197  angedeutet  durch  Inter- 
polation finden.  Das  letztere  Verfahren  ist  umsomehr  genügend  als 
bei  Berechnung  statisch  unbestimmter  Fachwerke  auf  grosse  Ge- 
nauigkeit überhaupt  nicht  zu  rechnen  ist. 

Nur  die  in  Fig.  194,  196  mit  0,  ü,  F0,  D  bezeichneten  Stab- 
kräfte der  Systeme  Grün  und  Blau  lassen  sich  nicht  durch  Inter- 
polation erlangen.  Für  diese  führt  die  Momentenmethode  (Schnitt  s 
durch  0,  D,  U,  Drehpunkte  im  Durchschnitte  von  U  und  0  mit  D) 
oder  die  Bedingung  „Summe  aller  Verticalkräffce  gleich  Null"  in  An- 
wendung auf  die  Schnittpunkte  der  Stabaxen  zum  Ziele.  Wir  erhalten 
für  das  System  Grün: 


—  7.1,25  +  0.6  =  0 

0  =  6-  V 

24 

F.  1,25—  U.  6  =  0 

u         24 

r+v0  =  o 

F0  =  -r 

F«-^  =  ° 

"               12  r> 

und  für  das  System  Blau: 

F.  1,25  +  0.6  =  0 

0  —  -V 

24 

—  V.  1,25—  £7.6  =  0 

u                24 

F+F0  =  0 

v*--v 

V  -4-  JD  —  =  0 

yo^JJ  6,6         V 

D  =  —  V 

v        12  Y  ' 

Hiernach  treten  die  Grenzwerthe  von  0,  U,  V0,  D  zugleich  mit  den 
Grenzwerthen  von  V  ein.    Diese  sind  im  Systeme  Grün: 

F=5g5  (3,75+  8,75+  13,75+  18,75  +  23,75  +  28,75  +  33,75 

+  38,75  +  43,75) 

+  ^  C1*26  +  6>25  +  U>25  +  16>25  +  21>25  +  26'25  +  31,25 

+  36,25  +  41,25)  —  16,031  +  1,594  =  17,625  tn, 

F=  ^  16,031  +  1,594  =■  5,186  tn, 
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und  im  Systeme  Blau:  • 

V  =  ±£-  —  17,625  —  16,125  tn , 

F«=^-6-    5,186=   4,939  „. 

Damit  folgen  die  gesachten  Grenzbeanspruchungen  im  Systeme  Grün: 

D  =  —  19,094  tn, 


0 

=  J7  = 

3,670 

r. 

=  — 

17,625 

0 

=  ü  = 

1,080 

r0 

— — 

5,186 

und 

im 

Systeme  Blau: 

o. 

-  tf  = 

-  3,359 

n= 

—  16,1 

0- 

=  U  = 

—  1,029 

7o- 

-    4,8 

D 5,616 


;>  7 


5        D  —  17,468  tn , 
9        D—    6,351  „  . 

Auch  die  Grenzbeanspruchungen  der  Systeme  Grün  und  Blau  sind 
in  Fig.  190  und  192  in  jenen  Farben  bei  ihren  Stäben  eingeschrieben. 
Werden  nun  die  vier  einfachen  Systeme  zu  dem  Systeme  Fig.  187 
vereinigt  und  dabei  die  Beanspruchungen  zusammenfallender  Stäbe 
addirt,  so  entstehen  die  in  Tafel  XVIII  Fig.  188  eingetragenen  Grenz- 
beanspruchungen der  Füllungsglieder  und  oberen  Grenzbeanspruchungen 
der  Gurtungen.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
und  Endverticalen  sind  genügend  genau  g  :  q  —  0,3  mal  so  gross  wie 
die  oberen  und  wurden  deshalb  nicht  eingeschrieben.  Als  Grenzwerthe 
der  Stützenreactionen  hat  man  67,5  und  20,25  tn  wie  in  Beispiel  31. 
Inmitten  der  Endverticale  bei  0  wirkt  nach  l  hin  eine  Horizontal- 
kraft, im  Systeme  Grün  vom  Werthe 


*s~ 

■-5-F 

12 

und  im  Systeme  Blau  vom  Werthe 

D?^  = 

12   r# 

Die  Endverticale  des  vierfachen  Systems  wird  also  durch  eine  in  ihrer 
Mitte  wirkende  Horizontalkraft  vom  Maximalwerthe 

jj  (17,625  -  16,125)  —  0,625  tn 

und  vom  Minimalwerthe 

6 


12 


(5,186  —  4,939)  =  0,103  tn 


nach  Aussen  gedrückt,  worauf  bei  der  Diinensionirung  Rücksicht  zu 
nehmen  ist. 
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Sollen  die  Trägerenden  nach  Fig.  198  abgeändert  werden,  so  hat 
man,  da  nach  Fig.  188  die  Systeme  Grün  und  Blau  keine  Belastungen 
der  Endverticalen  erhalten,  für  das  System  Grün  (Fig.  199) 

0  =  0,       F.  1,25— CT.  6  —  0,       F0  =  0,       F+ 2)^  =  0 

und  für  das  System  Blau  (Fig.  200) 

7.1,25  +  0,6  =  0,     17=0,     F0+F=0,     F-Z)^  =  0. 

Nach  vorstehenden  Gleichungen  bleiben  U,  D  für  Grün  und  0,  D 
für  Blau  wie  oben  und  es  treten  gegenüber  Fig.  188  nur  die  in 
Fig.  198  angedeuteten  Aenderungen  der  Beanspruchungen  ein. 

Hätte  man  den  angenommenen  Träger  für  bewegte  Radlastzüge 
oder  genaue  Lastäquivalente  solcher  zu  berechnen,  so  würden  die 
Systeme  Schwarz  und  Roth  nach  den  Formeln  des  §  30  wie  in  Bei- 
spiel 33  bezw.  nach  den  Formeln  der  Aufgabe  30  wie  in  Beispiel  32 
zu  berechnen  und  im  Uebrigen  ganz  wie  oben  vorzugehen  sein. 
Die  Stützenreactionen  würden  wie  in  jenen  Beispielen  bestimmt 
bleiben. 


Aufgabe  46.  Formeln  für  Endverticalen  von  einfachen  Fach- 
werkträgern. 

Für  einfache  Balkenfachwerke  mit  Auflagern  am  Untergurte  die 
Grenzbeanspruchungen  der  Endverticale  Fig.  201  bei  Belastung  durch 
beliebige  feste  Last  und  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  oder 
bewegte  Radlastzüge  auszudrücken  auf  Grund  der  Zerlegung  in  ein- 
fache Systeme. 

Das  System  Fig.  201  zerfallt  in  die  einfachen  Systeme  Fig.  202 
und  203,  sodass  mit  den  angedeuteten  Bezeichnungen  für  jede  Be- 
lastung 

(i)  h9-v0+  v0\ 

Die  Beanspruchungen  V0)  V0'  sind  wegen  Vertheilung  der  Belastung 
auf  zwei  Systeme  halb  so  gross  als  in  Aufgabe  19  bestimmt.  Für 
ein  gleichmässig  vertheiltes  Eigengewicht  von  g  per  Längeneinheit 
Träger  beispielsweise,  wovon  g0  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts 
und  gu  auf  diejenigen  des  Untergurts  kommen,  hat  man  nach  1)  mit 
A.  19,  5)  6) 

(2)  *.-fc7*"--  4?' 
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a)  Die  Fahrbahnlast  greift  in  den  Knotenpunkten  des  Obergurts  an. 
In  diesem  Falle  erhält  man  aus  1)  mit  A.  19,  7)  8)  für  jede  Belastung 

l  V 

(3)  fl-0  =  $0  -^^P(l-  «)  -  ±2P(°  ~  «)• 

0  0 

Hiernach  tragen  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne  zu  H0 
bei  und  zwar  umsomehr  je  näher  sie  nach  0  kommen.  Der  untere 
Grenzwerth  tritt  für  Eigengewicht  allein  ein,  der  obere  ergibt  sich 
aus  3)  für  bewegte  Badlastzüge  bei  Belastung  durch  Zug  II  von  0 
bis  l,  Vorderrad  0  bei  0,  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 
mit  P=pda 

(4)  H0  =  ^-l-±lp, 

welche  Gleichung  noch  schneller  aus  1)  mit  A.  19,  9)  10)  folgt. 

b)  Die  Fahrbahnlast  greift  in  den  Knotenpunkten  des  Untergurts  an. 
Alsdann  erhält  man  aus  1)  mit  A.  19,  11)  12)  für  jede  Belastung 

(5)  fio  =  $o-w2'Pa-21J^P(i-0)- 

0  v 

Hiernach  tragen  wieder  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne 
zu  HQ  bei  und  zwar  diesmal  umsomehr  je  näher  sie  nach  v  kommen. 
Der  untere  Grenzwerth  entsteht  für  Eigengewicht  allein,  der  obere 
ergibt  sich  aus  5)  für  bewegte  Badlastzüge  bei  Belastung  durch 
Zug  I  von  0  bis  l,  Bad  0  bei  v  (bei  kleinem  v  mitunter  bei  Belastung 
durch  Zug  II  von  v  bis  l,  Vorderrad  0  bei  v),  für  gleichmässig  ver- 
theilte bewegte  Last  mit  P  =  pda 

(6)  H0  -  &  -  l=*p, 

welcher  Ausdruck  noch  bequemer  aus  1)  mit  A.  19,  12)  15)  folgt. 

c)  Die  Fahrbahnlast  greift  zwischen  beiden  Gurten  in  der  Endver- 
ticale  an.  Es  gelten  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Unter- 
gurt die  Beziehungen  a)  unter  Berücksichtigung  des  Eigengewichts 
der  Fahrbahn  in  g0  bezw.  Ä„,  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn 
bis  Obergurt  die  Beziehungen  b)  unter  Berücksichtigung  des  Eigen- 
gewichts der  Fahrbahn  in  gu  bezw.  $u.  Dies  ergibt  sich  aus  dem 
in  Aufgabe  19  unter  c)  Gesagten. 

Wie  die  Beziehungen  der  Aufgabe  19  gelten  auch  die  hier  ge- 
gebenen nicht  nur  für  einfache  Balkenfachwerke,  sondern  auch  für 
einfache  Bogenfachwerke,  falls  nur  die  Auflager  in  gleicher  Höhe 
liegen. 
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Aufgabe  47.  Abänderung  der  Trägerenden  beim  ParaUeltr&ger 
doppelten  Systems  mit  gekreuzten  Diagonalen. 

Zu  entscheiden,  welche  Aenderung  der  Stabkräfte  beim  einfachen 
oder  continuirlichen  Träger  gegenüber  der  Anordnung  Fig.  204  mit 
horizontalen  Gurtungen  und  gleich  oder  verschieden  langen  Feldern 
durch  Abänderung  der  Trägerenden  nach  Fig.  205  für  beliebige  Be- 
lastung entstehen. 

Wir  haben  in  Fig.  204  für  jede  Belastung 
ZV=  —  D,  ZV=  -  Df 

Durch  die  Abänderung  der  Trägerenden  erleiden  nur  die  Beanspruch- 
ungen der  Stäbe  des  ersten  Feldes  mit  Einschluss  der  begränzenden 
Verticale  Aenderungen.  Es  verlangt  nun  das  Gleichgewicht  gegen 
horizontale  Verschiebung  des  Knotenpunkts  1  im  Obergurte 

für  Fig.  204  -0,  +  jj-A  +  ^  +  ^A-O, 

n     n    205     -jj-0  +0,  +  iD,  =  0, 

das  Gleichgewicht  gegen  horizontale  Verschiebung  des  Knotenpunkts  1 
im  Untergurte 

für  Fig.  204         -  üx  -  ■£-  A  +  Ut  +  £  IV-  0, 

„    „   205        -U  +D;  +  i-A'-ol 

das  Gleichgewicht  gegen  verticale  Verschiebung 
des  Knotenpunkts  1  im  Obergurte  der  Fig.  205 

H+Ko  +  ±-0  +  ±-D>  =  Q, 
des  Knotenpunkts  1  im  Untergurte  der  Fig.  20f> 

Durch  Subtraction  erhält  man  aus  den  beiden  ersten  Gleichungen 

(1)  o-f  0,-A^-f  2Di, 
aus  den  beiden  folgenden  Gleichungen 

(2)  17-^+  J-A-2Ö"., 
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und  aus  den  zwei  letzten  Gleichungen 

(3)  2f_-JL_.-_*fo-£l71  +  -^¥--f- 

In  diesen  Gleichuugen    beziehen    sich  Grossen  mit  dem  Index  1  auf 
das  System  Fig.  204. 

Beispiel  109.  Doppeltes  System  mit  gekreuzten  Diagonalen  bei 
beliebigen  Gurtungsformen  (Ellipsenträger).  Berechnung  für  gleich- 
massig  vertheflte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Fachwerk- 
träger doppelten  Systems  mit  gekreuzten  Diagonalen  zur  Verwendung 
kommen.  Gewünschte  Trägerhöhe  in  der  Mitte  l  =  6m,  Felderzahl 
n  «  10,  Untergurt  horizontal,  Obergurt  einem  Ellipsenbogen  ein- 
geschrieben. Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tu, 
Verkehrslast  p  =  2,7  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  gu  *»  0,6  tn  auf 
die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  an- 
greift, und  <7o  =  0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenz werthe 
der  Stabkräfte  und  Stutzenreactionen  anzugeben  (Fig.  206). 

Die  Formberechnung  wurde  bereits  in  Beispiel  35  gezeigt.  Wir 
haben  danach 


für                             m  —     1 

2 

3 

4 

5: 

hm=     3,6 

4,8 

5,5 

5,88 

6 

dm=     4,5 

5,76 

6,58 

7,12 

7,4 

r4  =     5,76 

6,58 

7,12 

7,4 

7,5 

om  =     5,76 

4,66 

4,55 

4,52 

4,50 

6=       1 

4 

7,86 

15,47 

50 

und  fügen  dem  nach  §  87,  19) 

bei 

,_2      V*  +  *M-i_    0;667 

0,104 

0,058 

0,044 

0,04( 

während  Um  =  k  ~  4,5  ist.    Alle  Längen  sind  in  Metern  gegeben. 

Eigengewicht  allein.    Für  die  vom  Eigengewichte  allein  herrüh- 
renden Stabkräfte  hat  man  nach  §  90,  7): 

„  fm  (n  —  m)    .    (m  -  1)  (n  -  m  +  1)1  ü^m  um  n 

Umf=L~ ä"      H IT- J  1 V  ü' 


(1) 
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hm               ' 

hm- 

11  —  2m- 

10  —  m 

m 
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Diese  Gleichungen  nehmen  mit  den  in  der  Aufgabe  vorgeschriebenen 
Werthen  folgende  Formen  an: 

U„,  =  4,556  [!L<«>  "_?)  +  (JL- »H»_  "  m)]=-f  0„ 

m  in— l  m 

I   h  ' 

m — 1 

§m  =  1,013  m  (10  —  m)  p  +  0,675, 

und  wir  erbalten  daraus  in  Tonnen: 

.  tl*  =  26,58  O,  —  —  27,52 

U3  =  32,58  D, 32,94 

U4  =  35,99  D4  =  —  36,15 

U6  =  37,58  D,  —  -  37,88 

und  §t  =  6,76.  Für  U, ,  5^  eutsteht  der  unbestimmte  Ausdruck  0 :  0, 
indessen  liefert  A.  49,  3)  für  die  ganzen  Eigengewichtsbeanspruch- 
ungen der  Gurtungsstäbe  1 

(2)  Ul=(n-1)^£- JC, 

woraus  U,  =  22,78,  Ol  =  —  29,16  tn. 

Grenzwertbe.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
sind  die  soeben  berechneten  Beanspruchungen  für  Eigengewicht  allein, 
die  oberen  hat  man  nach  §  91,  1)  3) 


D,  —  4,86 

&  —  2,36 

SD,  —  3,23 

&  =  1,91 

$4  -  1,90 

&  =  1,74 

®6  =  0,64 

&  =  1,69 

(3)                     ü"--fU», 

0   =  -*-D 

also  wegen  q  :  g  =  4  iu  Tonnen: 

?/,'=    91,12 

0,  =  —  116,64 

Ut  —  106,32 

0,  =  -  110,08 

?73  =  130,32 

08 . 131,76 

*74  —  143,96 

04  —  -  144,60 

£/6  —  150,32 

05 150,32. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 
Diagonalen  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  35,  jedoch  wegen  halb  so 
grosser  g,  p  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross  wie  dort  Die 
Grenzbeanspruchungen  der  nach  0  hin  abfallenden  Diagonalen  sind 
dann  durch 

(4)  d;  =  -  dja-  Dm 

m 


A'= 

—  2,59 

A'  = 

0,71 

d;= 

3,95 

K- 

7,12 
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ebenfalls  bestimmt.     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

J)t  =  21,53  D,  =       2,27  Z>8'=  —  24,58 

Ds  =  16,81  Ds  • 0,66  D3'=  —  18,18 

D«  =  13,30  D4 3,81  D; 13,81 

Bb  —  10,11  D5 6,93  D5' 10,24 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  sind  deren  schon 
berechnete  Eigengewichtsbeanspruchungen,  die  oberen  hat  man  nach 
§  91,  8) 

(5)  Hn  =  fr»  +  m  (»  -  m)  ^  +  *i» 

woraus  in  Tonnen: 

J^  =  6,76  +  9  .  0,667  .  3,037  +  6,075  =  31,07 
JI,  =  2,36  +  16  . 0,104  .  3,037  +  6,075  —  13,49 
Hz  =  1,91  +  21  . 0,058  .  3,037  +  6,075  =  11,68 
H4  =  1,74  +  24  .  0,044  .  3,037  +  6,075  =  11,02 
Hb  —  1,69  +  25  .  0,040  .  3,037  +  6,075  —  10,80 . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  35  be- 
stimmt. 


Beispiel  110.  Doppeltes  System  mit  gekreuzten  Diagonalen  bei 
beliebigen  Gurtungsformen  (Ellipsenträger).  Berechnung  für  be- 
wegte Badlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  im  vorigen  Bei- 
spiele  Gesagte  gültig.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gur- 
tungen und  Verticalen  sind  deren  dort  berechnete  Beanspruchungen 
durch  Eigengewicht  allein.     Da  ferner  nach  §  92,  2)  für 

U%  U3  UA  ü6: 

z — j =     -  9       -  21,90       -  51,66       -  200, 

m  -  1     hm 

so   hat    man    die    oberen  Grenzbeanspruchungen   der  Gurtungen   mit 

Zag  I  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  m,  nach  §  92,  1)  2) 

81* 
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(i) 


m  in— 1  q 

m 


+  C^5 -f;)^— ) 

m  m— 1     „,_! 

+(^,+i.r')2^-'«)];i--s»-. 


jedoch  nach  A.  49,  4)  ausnahmsweise 

1  n 

(2)  Ut  =  U,  +  [(n  -  1)  ^Pa  +^1'(J  -  «)]  g-  -  -  >  0lf 

0  1  l  * 

und  bei  derselben  Belastung  nach  §  92,  6)  die  oberen  Grenzbean- 
spruchungen der  Verticalen,  wenn  K  die  Verkehrsbelastung  des  unte- 
ren Knotenpunktes  m  bedeutet, 

m  n 

(3)  Hia  =  $m  +  [(»  -  » )  ^Pa  +  »* ^P  (l "  «)]  fl  +  * 


2 

u  »< 


Setzen  wir  die  Gleichungen  für  die  erste  Richtung  des  Zages  I 
(Fig.  23,  24)  an  nnd  fügen  die  der  zweiten  Richtung  entsprechenden 
Resultate  in  Klammern  bei,  so  folgen  mit  oder  ohne  Rucksicht  auf 
die  Tabelle  in  Beispiel  6  für  den  Untergurt: 

U,  —  22,78  +  [9  .  54  2  +  1996J  ^  —  91,77  tn  (88,43), 

U,  -  26,58  +  [(£  +  ±)  5.3,5+  (£  _£)  (6. 18  +  6. 16,7  +  4. 15,5) 

+  (Ä  +  JTe)  158GJ  so  -  l05>18  to  (103«18>> 
£/,  =  32,58  +  [(^  +  4*J  (5  .  8  +  6  .  3,8  +  6  .  2,5  +  6  .  1,2) 

+  (li  ~  ^)  (6  '  35'4  +  6  •  Hl  +  4  .  32,9) 

+  (ä  +  Ä) 1208]  ä  "  126>66  tn  (128-24) > 

?/4  -  35,99  +  [(^+^)(5.12,5+6.8,3+6.7+6.5,7+4.4,5+5.1,5) 

+  (m  ~  p)  <6  •  69'66  +  6  • 68'36  +  4  •  67>16) 

+  (ä£s  +  &)  H  20  -  135>72  tn  (140'40)> 
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U&  =  37,58  +  [(±  +  _•_)  (5  .  17  +  6  .  12,8  +  6  .  11,5  +  6  .  10,2 

+  4.9  +  5.6  +  6.  1,8 +  6.  0,5) 

+  (4  ~  «£*)  (6  *  222'5  +  6  •  221'2  +  4  '  22°) 

+  (I  +  5^)  617J  5  -  145>80  to  <147'13)' 

und  mit  den  ungünstigsten   dieser   Werthe   nach  dem   letzten  Aus- 
druck 1)  für  den  Obergurt: 

0, 117,46        Os 108,92        Os 129,67 

Ox 141,02        08  —  -  147,13 . 

Ferner  ergeben  sich  mit 

#=-6  +  2.6^  +  4-^  =  16,311  tn 

*  4,5  4,0 

(Fig.  207)  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen : 
U,  —  6,76  +  (9  .  54,2  +  1  .  1996)  ^  +  8,155  —  33,32  tn  (32,43) 

H%  =  2,36  +  (8  .  144  +  2  .  1586)  ^  +  8,155  —  15,51  „  (15,37) 

#a  =  1,91  +  (7  .  285  +  3  .  1208)  ^  +  8,155  —  13,69  „  (13,68) 

Ht  _  1,74  +  (6  .  490  +  4  .    884)  ^  +  8,155  —  13,06  „  (13,01) 

Hh  =  1,69  +  (5  .  714  +  5  .    617)  5g?  +  8,155  —  12,80  „  (12,80) . 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 
Diagonalen  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  36,  jedoch  wegen  halb  so 
grosser  g,  P  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross  wie  dort.  Die 
Grenzbeanspruchungen  der  nach  0  hin  abfallenden  Diagonalen  sind 
dann  durch 

(4)  D'm  =  -  £-  Dm 

m 

ebenfalls  bestimmt.    Wir  erhalten  in  Tonnen: 

A  —  21,18      A  —       1,64      A'=  -  24,19 

A  =  16,81      A 1,68      A'  =  -  18,19 

A  =  13,49      A  =  -  4,41       A'==  -  14,02 

A  =  10,40      A  =  —  7£2      A' 10,53 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  36  oder  42 
bestimmt. 


A'= 

-  1,87 

A'= 

1,81 

A'= 

4,58 

i>5'= 

7,62. 

486  Achter  Abschnitt.  —  A.  48. 

Aufgabe  48.  Einfache  Balkenfachwerke  doppelten  Systems 
mit  gekreuzten  Diagonalen.     Anwendung  von  Lastäquivalenten. 

Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  einfacher  Balkenfachwerke  dop- 
pelten Systems  mit  gekreuzten  Diagonalen  und  beliebigen  Gurtungs- 
formen mit  Rücksicht  auf  die  Lastäquivalente  direct  befahrener  voll- 
wandiger  Träger  zu  berechnen. 

Die  Gurtungen  können  wie  bei  einfachem  Systeme  genügend 
genau  mit  demjenigen  constanten  p  berechnet  werden,  welches  für 
einen  durch  den  angenommenen  Lastzug  I  direct  befahrenen  voll- 
wandigen  Träger  der  Spannweite  l  dem  max  Mx  bei  der  Trägermitte 
entspricht.  Für  die  Diagonalen  gilt  das  in  Aufgabe  32  für  einfache 
Systeme  Gesagte,  nur  dass  an  Stelle  von  pC)  pv  die  Hälften  dieser 
Werthe  zu  setzen  sind.  Die  Stützenreactionen  bleiben  wie  in  Auf- 
gabe 29  für  beliebige  Systeme  bestimmt. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  bei  gleichmässig 
vertheilter  bewegter  Last  kommen  nach  §  91  neben  $m  folgende  Aus- 
drücke vor: 

Hm  =  §m  +  m  (n  -  m)  ^  +  ^, 
Hm  =  $*  +  m(n  -  m)^9 

H)n  =  Sq,u  +      • 

Bei  bewegten  Radlastzügen  entspricht  nach  §  92  dem  mit  o  behafte- 
ten Summanden  für  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  l,  Rad  0  bei  m, 


//*  n 

Q 
21 


in  /< 

[(n-m)^Pa+^P(l-a)] 


0  m 


und  dem  von  der  Verkehrslast  herrührenden  Summanden  ohne  o  bei 
der  gleichen  Laststellung 

m  w-f-1 

y  - 12 p(a  -»•*  +  *)  +2  p(mX  + k  - »)]  rv 

m — 1  m 

unter  K  die  in  Verticale  m  auf  den  Träger  kommende  Verkehrslast 
verstanden.  Für  den  mit  o  behafteten  Summanden  wäre  hiernach 
dasselbe  Lastäquivalent  massgebend  wie  für  die  X-Gurtung  eines 
Trägers  einfachen  Systems  mit  Verticalen  der  Spannweite  l  (vergl. 
die  Formeln  §  32,  4)  und  §  33,  1))  und  für  den  Summanden  ohne  p 
dasselbe  Lastäquivalent  wie  für  max  Mx  inmitten  eines  vollwandigen 
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Trägers  der  Spannweite  2X  (Aufgabe  11).  Bei  Berechnimg  der  Ver- 
ticdlen  mit  Lastäquivalenten  hat  man  also  in  den  für  gleichmässig  ver- 
theilte  bewegte  Last  gültigen  Ausdrücken  der  Grmzbeanspruchungen  in 

den  Summanden  ^    dasjenige  p  m  verwenden ,   welches  den  max  Mx 

eines  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  21  ent- 
spricht, in  sonstigen  mit  p  behafteten  (von  dein  Gliede  mit  q  her- 
rührenden) Summanden  aber  das  für  die  Gurtungen  massgebende  p. 
Dies  gilt  auch  für  Verticalen   bei  den  Auflagern  (Aufgabe  46),   für 

welche  jedoch   Summanden   y  nicht  vorkommen. 

Beispiel  11L  Doppeltes  System  mit  gekreuzten  Diagonalen 
bei  beliebigen  Gurtungsformen  (Ellipsenträger).  Berechnung  mit 
Lastäquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  Beispiels  109  auf  Grund  gleichmässig 
vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben  Grenz- 
werthe  wie  mit  den  Radlastzügen  des  vorigen  Beispiels  entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  bleibt  alles  ib.  Beispiel  109 
Gesagte  gültig.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
sind  nach  Aufgabe  48  mit  constantem  p  zu  berechnen  und  zwar 
wäre  wie  für  die  max  Mz  eines  durch  den  angenommenen  Lastzug  I 
direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  nach 
der  Tabelle  in  Beispiel  8  zu  setzen  p  =  2,63  tn.  Wählt  man  nach 
oben  abgerundet  2,7,  so  bleiben  die  in  Beispiel  109  erhaltenen  Grenz- 
beanspruchungen der  Gurtungen  gültig. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 
Diagonalen  erhält  man  wie  in  Beispiel  37,  jedoch  wegen  halb  so 
grosser  gy  p„  pc  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross  wie  dort. 
Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  0  hin  abfallenden  Diagonalen 
sind  dann  wegen 

(i) 


A  —  21,16  D,  — 

Ds  —  16,78  D3  — 

D4  —  13,49  D4  = 

D6  -  10,38  D6  = 


erhalte: 

m B 

d        m 

m 

n  in  Tonnen: 

1,65 

ZV 24,16 

D/= 

-1,88 

1,69 

D8' 18,16 

A'= 

1,82 

4,40 

D/ 14,02 

D4'= 

4,57 

7,52 

D5' 10,51 

A'= 

7,62 

488  Achter  Abschnitt.  —  B.  111.  A.  49. 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  treten  nach 
§  91,  8)  für  Eigengewicht  allein  ein,  während  die  oberen  bei  gleich- 
massig  vertheilter  bewegter  Last  sind 

(2)  Hm  -  $,n  +  m(n  -  m)^  +  p~ 

Da  nun  nach  der  Tabelle  in  Beispiel  8  für  die  max  Mx  eines  direct 
befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  2A  «=  9  m  das  Last- 
äquivalent p  =  3,62  wäre,  so  haben  wir  entsprechend  dem  Satze  am 
Schlüsse  der  Aufgabe  48  in  2)  zu  setzen 

P±  _  3,62  ^  -  8;145  &  -  2,7  ^  =  3,037  , 

und  erhalten  damit  in  Tonnen: 

Hx  =  33,14  Ht  =  15,56  Ä,  =  13,75 

Ht  =  13,09  Hh  —  12,87 . 

Diese  Werthe  sind  ihrer  Entstehung  gemäss  sämmtlich  um 

8,145  —  6,075  =  2,07  tn 

grösser  als  die  in  Beispiel  109  berechneten. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43 
bestimmt. 

Bemerkung.  Hätten  wir  für  die  Gurtungskräfte  ohne  Abrundung 
nach  oben  p  =  2,63  gesetzt,  so  würden  sich  deren  obere  Grenzwerthe 
in  Tonnen  ergeben  haben : 

üx  —    89,39  Ot 114,42 

U2  =  104,30  02  =  —  107,99 

t/g  =  127,85  Os  =  -  129,26 

UA  —  141,22  04  =  —  141,85 

Uh  —  147,46  05  —  —  147,46 . 

Aufgabe  40.  Endstäbe  von  Gurtrangen  einfaoher  Balken- 
faohwerke. 

Für  die  am  Auflager  0  zusammentreffenden  beliebig  geneigten 
Gurtungsstäbe  einfacher  Balkenfachwerke  die  Beanspruchungen  für 
beliebige  Belastung  sowie  die  Grenzbeanspruchungen  für  gleichmässig 
vertheilte  bewegte  Last  und  bewegte  Radlastzüge  anzugeben. 

Wir  führen  die  in  Fig.  208  ersichtlichen  Bezeichnungen  ein. 
Weiter  seien  oi9  uA  die  nach  oben  positiv  gerechneten  Ordinaten  der 
Knotenpunkte,  welche   die  Stäbe  der  Beanspruchungen  Ol9  U1  nach 
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rechts  begrenzen  und  n  =>  l :  L  Eine  jene  Knotenpunkte  verbindende 
Verticale  ist  gewöhnlich  vorhanden,  aber  für  die  Gültigkeit  der  fol- 
genden Formeln  nicht  noth  wendig.  Fürs  Gleichgewicht  am  Auflager 
0  hat  man  mit 

(1)  A  =  V  -  K, 

bei  jeder  Belastung 

A  +  O^+U,*  —0, 

Oi  -  +  ux  --  =  0. 

1   Ol  !  *l 

Die  erste  dieser  Gleichungen  liefert  mit  Rücksicht  auf  die  zweite  und 
0£  —  U,  =  Aj 

(2)  !LA__oLm 

K  J  *i         K  ox 

Für  ein  gleichmässig  vertheiltes  Eigengewicht  von  g  per  Längenein- 
heit Träger  beispielsweise  hat  man  nach  1)  den  Werth  von  A 

9T  =  £i  __  0  * 

2  2 

und  damit  nach  2)  den  Werth  von  Ux 

(3)  «.— («— »)V?  —  2-°«- 

Bei  beliebiger  Belastung  hat  man  von  der  Verkehrslast  herrührend 

n  1 

0  0 

und  nach  1),  wenn  l\  den  Beitrag  beliebiger  fester  Last  zu  Ux  be- 
zeichnet, 

i  » 

(4)  Ux  -  U,  +  [(«  -  1)  ^Pa  +  ^P(l-a)]  J-  =  -  J'  0, . 

Ol  11 

Hiernach  tragen  alle  Lasten  auf  dem  Träger  in  gleichem  Sinne  zu 
U17  Ox  bei,  und  zwar  umsomehr;  je  näher  sie  nach  1  kommen.  Die 
unteren  Greuzwerthe  von  Ulf  Ot  treten  für  Eigengewicht  allein  ein, 
die  oberen  ergeben  sich  für  bewegte  Radlastzüge  mit  Zug  I  von  0 
bis  l}  Rad  0  bei  1,  aus  4),  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last 

(5)  üi  -  U,  +  (n  -  l)p/f  -  -  J  0„ 

welcher  Werth  mit  P  =  pda  aus  4)  oder  einfacher  mit  dem  von 
der  Verkehrslast  herrührenden 

*  —  T~~  "2 
aus  2)  folgt.     Wird   das   Eigengewicht  wie   die  Verkehrslast   gleich- 
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massig   vertheilt   angenommen,    so   sind    mit  3)  die   oberen  Grenz- 
werthe 

(6)  üi-fU„  0,-fD,. 

Weiteres  über  A  und  damit  nach  2)  über  Ul9  Oi  ist  aus  Aufgabe  15 
zu  entnehmen. 

Vorstehende  Gleichungen  kommen  zur  Anwendung,  wenn  /»0  — 0 
ist  und  damit  die  in  §§  90 — 92  gegebenen  allgemeinen  Formeln  für 
Um,  Om  mit  m  =  1  auf  unbestimmte  Ausdrücke  führen. 

Aufgabe  50.  Einfaches  Balkenfachwerk  doppelten  Systems 
mit  gekreuzten  Diagonalen.  Maximalbedingungen  für  die  Stab- 
kräfte. 

Die  Bedingungen  für  Maxima  der  Stabkräfte  beim  Befahren 
eines  einfachen  Balkenfachwerks  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen  anzugeben. 

Die  Stabkräfte  für  beliebige  Stellung  eines  Lastsystems  auf  dein 
Träger  sind  durch  §  92,  1) — 6)  ausgedrückt.  Differentiirt  man  die- 
selben nach  a  und  setzt  die  Differentialquotienten  Null,  so  folgen  die 
verlangten  Maximalbedingungen 

m — 1  _  m 

(i)  ftra.,0.       2p  +  k-n    2P 


K  +  hmr^l 


o  m    '      w*— *  «i— 1 


mhm  +  (m  -   *)  Äm- 


m    '       m — l  (| 


-'2*. 


in — 1  w 


(2)     für  2>M,  Z),;,      -2?  +  («-l)2],-1T?21'» 

0  m— 1  0 

und  für  Hm  a)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  des  Ober- 
gurts angreift, 

(3)  2p  +  9-^2p+j2p^2p' 

0  v       m— 1  *       m  0 

b)  wenn  die  Fahrbahnlast  im  Knotenpunkte  m  des  Unter- 
gurts angreift, 

0  T        m— 1  x       m  0 

Greift  die  Fahrbahnlast  zwischen  beiden  Gurten   in  Verticale  tn  an, 
so  gilt  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Untergurt  die  Be- 
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dingung  3),  für  das  Verticalenstück  von  Fahrbahn  bis  Obergurt  die 
Bedingung  4). 

Vorstehende  Gleichungen   lassen  sich  für   besondere  Trägerfor- 
uien   noch   spezialisiren.     So   entsprechen  dem  Parallel  träger,   wegen 

Am  =  /**_!,    €  =  OO,   Q  =  0, 

m — 1  w  l 

(5)  fttrff.,  0.         2P+t2P-9J!£12P* 

0  m— 1  0 

m  l 

(6)  für  Dm,D^  2P-i2P> 

m— 1  0 

m  #«4-1 


(7)     för  Hm  2P~i2lP- 

m — 1  m — 1 

Die  abgeleiteten  Gleichungen  könnten  wie  in  den  Beispielen  25 
und  28  zur  Correctur  von  Laststellungen  verwendet  werden,  was  je- 
doch für  mehrfache  Systeme  der  ohnehin  nicht  genauen  Berechnungen 
wegen  am  wenigsten  nothig  sein  wird. 

Beispiel  112.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  eine  Brücke  von  Z  =  45  m  Spannweite  sollen  Parallelträger 
doppelten  Systems  mit  gekreuzten  Diagonalen  zur  Verwendung  kom- 
men. Gewünschte  Trägerhöhe  h  =  6  m,  Felderzahl  n  =  9.  Eigen- 
gewicht per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn,  Verkehrslast  2,63  tn. 
Vom  Eigengewichte  kommen  gu  =  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des 
Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  g0  =  0,3  tn 
auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und 
Stützenreactionen  zu  berechnen  (Fig.  209). 

Da  nach  §  93,  4)  allgemein 

(1)  Om=-Um,        Bm Dm, 

so  genügt  es,  die  Grenzwerthe  und  Werthe  für  Eigengewicht  allein 
von  Um>  2)m,  Hm  anzugeben. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  93,  5) 

Un  =[m(n  —  m)  +  (m  —  1)  (n  —  m  +  1)]  |£, 

(2)  {%n  =  (n-2m+l)9-^y 


Ah 

— °  J. 

2 
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Mit  den  gegebenen  Werthen  und  d  =  7,810  folgen  hieraus 

tu  =  *~  tw  (°  -  w)  +  (m  -  *)  (10  -  «Ol» 

2)m  =  2,929  (5  —  i») ,  §m  =  0,75  tn . 

Die  zwei  ersten  Gleichungen  liefern  in  Tonnen: 

U,  —    7,50  SD,  —  11,72 

U»  =  20,63  ©,—    8,79 

12,-30,00  $3=    5,86 

U4  —  35,63  2>4  —    2,93 

Us  =  37,50  2)6  =    0. 

Für  die  Verticale  0  ist  nach  A.  46,  2)  ausnahmsweise 

(3)  ft-!iZJ!fi_t'_«io^ta. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  treten 
für  Eigengewicht  allein,  die  oberen  sind  nach  §  93,  1 1)  q :  g  mal  so 
gross  als  die  unteren,  also  wegen  q  :  g  =  3,53  :  0,9  =  3,922 

Ux  —  29,42         U2  =  80,91         Us  =  117,66 

UA  =  139,74         J75  =  147,07  tn . 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  41,  jedoch 
wegen  halb  so  grosser  g,  p  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross 
wie  dort,  das  heisst  in  Tonnen: 

£,—45,96  Dx=       11,72 

D2  —  35,00  D2  =         8,25 

D3  =  25,12  Z)3  =         3,72 

D4  =  16;30  D4  =  -    1,88 

Z)5=    8,56  D6  — —    8>56- 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  sind  nach  §  93,  10) 

(**)  Hm  =  $«  +  y  ,  ÜU  =  §/« , 

also  die  oberen  Grenzbeanspruchungen 

Hm  =  0,75  +  2,63  .  2,5  =  7,32  tn , 
jedoch  nach  A.  46,  6)  für  Verticale  0  ausnahmsweise 

(5)         H0  —  $0  —  5^i  pA  =  —  10,5  —  2  .  2,63  .  5  =  -  36,8  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  be- 
stimmt. 

Sollen   die  Trägerenden  nach  Fig.  210  abgeändert  werden,   so 
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entstehen    nach   A.  47,  1) — 3)    folgende   Grenzbeanspruchungen   der 
Endstabe  in  Tonnen: 


0  =  —  2|1  2  .  29,42 91,91 

O  —  —  ?-81  2  .    7,5    —  —  23,43 


U=2.  29.42  —  58,84 
U  =  2  .    7,5    =  15 


//  —  J-  29,42  +  4  (3,23  -  0,3)  =  42,63 


5 
5" 


*-4     7>5     +T(°t6     -°>3) 


2 
7 


9,75. 


Beispiel  US.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  für  bewegte  Radlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Badanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  im  vorigen  Bei- 
spiele Gesagte.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
und  Verticalen  sind  deren  dort  berechnete  Beanspruchungen  durch 
Eigengewicht  allein,  für  die  oberen  hat  man  nach  §  93  mit  Zug  I 
von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  w, 

Um—VL  +  [(2n  -  2m  +  l)^Po 


(0 


m 


+  (n  -  2m  +  l)^  P(a  —  *) 


m  — 1 


+  (2»-l)2,*('-«)]iiS' 


m 


worin   £  =  — 


m  —  l 


T<> 


ä: 


und   mit   der   grössten    Verkehrsbelastung    K  des   unteren   Knoten- 
punkts m 

(2)  Hm  =  §m  +  2  , 

jedoch  für  die  Verticale  0  nach  A.  46,  5)  ausnahmsweise  mit  Zug  I 
von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  1, 

1  n 

(3)  H,  =  &,  -  [(*  -  1)  ^P«  +  ^P(l  -  a)]  ij- 


Die  #  ergeben  sich  für  m 


o  1 

1  bis  m  =  5 


180 


*  =  0     -  7,5     —  22,5     —  67,5     -    ^ 
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and  nun  folgen  mit  oder  ohne  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Bei- 
spiel 6  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  des  Untergurts,  wenn  die 
angesetzten  Gleichungen  der  ersten  Richtung  des  Zuges  I  (Fig.  23,  24), 
die  in  Klammern  beigefügten  Werthe  der  zweiten  Richtung  ent- 
sprechen : 

Ut  =    7,5    +  [8  .  62,2  +  1  .  19,47J  ^  —  30,14  tn  (28,96) , 

Ut  —  20,63  +  [15(5  .  4,5  +  6  .  0,3)  +  6(6  .  17,5  +  6  .  16,2  +  4 .  15) 

+  3  .  1499]  jjg  =  80,21  tn  (80,86), 

Us  =  30      -f  [13(5  .  9,5  +  6  .  5,3  +  6  .  4  +  6  .  2,7  +  4  .  1,5) 

+  4(6 .  37,5  +  6  .  36,2  +  4 .  35) 

+  5  .  1089]  jL  =  117,09  tn  (118,19), 

UA  —  35,63  +  [11  (5.14,5  +  6.10,3  +  6.9  +  6.7,7  +  4.6,5  +  5.3,5) 

+  2  (6.87,5  +  6.86,2  +  4.85)  +  7.764]  ^ 

—  139,06  tn  (139,42), 

Ut  —  37,5    +  [9  (5  .  19,5  +  6  .  15,3  +  6  .  14  +  6  .  12,7  +  4  .  11,5 

+  5.8,5  +  6.4,3  +  6.3  +  6.1,7  +  4.0,5) 

+  180(6 +  6  +  4) +  9.480]^ 

—  145,58  tn  (147,63) . 

Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  1  bis  5  erhält  man 
(Fig.  211) 

Hm  =  0,75  +  1  (6  +  6  8'7  +  a'4  +  4^  +  5^)  =  9,33  tn, 

und  diejenige  der  Verticale  0 

H0  —  —  9,75  -  (8  .  62,2  +  1947)  ^ 36,91  tn  (—  35,50) . 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  42,  jedoch 
wegen  halb  so  grosser  g,  P  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross 
wie  dort,  nämlich  in  Tonnen: 


Z),  =  44,20 

A- 

11,72 

Dj  —  23,95 

Z),= 

7,76 

D8  =  24,95 

A  = 

3,01 

D4  =  16,49 

A-- 

2,59 

2),—  9,22 

A  =  - 

9,22. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind   wie  in  Beispiel  42  be- 
stimmt. 
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Sollen  die  Trägerenden  nach  Fig.  210  abgeändert  werden  und 
berücksichtigt  man  (bei  H),  dass  der  obere  Grenzwerih  von  Ul  mit 
Zug  I  von  0  bis  w,  Rad  0  bei  Verticale  1  entsteht,  so  ergeben  sich 
nach  A.  47,  1) — 3)  die  oberen  Grenzbeanspruchungen   der  Endstäbe 

0  =  -  ^  2  .  30,14  =  —  94,16  U  =  2  .  30,14  =  60,28 

Ä=|30,14+}(0,6~0,3)  +  {(6  +  2.6^7+4^)  =  45,36tn, 

während  die  unteren  wie  am  Ende  des  vorigen  Beispiels   bestimmt 
bleiben. 

Beispiel  114.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  mit  Last&quivalenten. 

Die  Brückenträger  des  vorletzten  Beispiels  auf  Grund  gleich- 
massig  vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben 
Grenzwerthe  wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels  ent- 
stehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  in  Beispiel  112 
Gesagte.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  und 
Verticalen  sind  deren  dort  berechnete  Beanspruchungen  durch  Eigen- 
gewicht allein.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
hat  man  nach  Aufgabe  48  mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen, 
welches  für  die  max  Mx  eines  durch  den  angenommenen  Lastzug  I 
direct  befahrenen  voll  wandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  zu  ver- 
wenden wäre,  d.  h.  nach  der  Tabelle  in  Beispiel  8  mit  p  =  2,63  tn. 
Da  dieser  Werth  auch  in  Beispiel  112  gewählt  wurde,  so  bleiben  die 
dort  berechneten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  gültig. 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  43,  je- 
doch wegen  halb  so  grosser  g,pCfPv  der  einfachen  Systeme  nur  halb 
so  gross  als  dort,  also  in  Tonnen: 

2^  =  44,26  A=  H,72 

D%  =  33,97  Z)2  =  7,75 

Ds  —  24,95  D8  —  3,00 

D4  =  16,50  D4 2,59 

D6  =    9,24  A  —  -    9>24  • 

Mit  Rücksicht  auf  den  Schlusssatz  der  Aufgabe  48  erhält  man  die 
oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  1  bis  5 

Hm  =  £„,  +  V  —  °>™  +  3>38  ■  2,5  —  9,20 tn, 
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und  für  Verticale  0 

H0  =  #0  -  *^  pk  —  -  9,75  -  2  .  2,63  .  5  —  -  36,05  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  schliesslich  sind  wie  in  Bei- 
spiel 43  bestimmt 

Sollen  die  Trägerenden  nach  Fig.  210  abgeändert  werden,  so 
treten  die  am  Schlüsse  des  vorletzten  Beispiels  berechneten  Grenz- 
beanspruchungen der  End  stäbe  ein. 

Beispiel  115.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  ungleich- 
langen  Feldern.  Berechnung  für  gleiohxnässig  vertheilte  be- 
wegte Last. 

Für  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten  Diagonalen 
seien  gegeben:  Spannweite  l  =  45  in,  Trägerhöhe  h  =  6  m,  Felder- 
zahl n  =  10,  Länge  der  zwei  äussersten  Felder  Xl  «=  Xn  =  2,5  m, 
Länge  der  übrigen  Felder  5  m;  ferner  per  laufenden  Meter  Träger 
Eigengewicht  g  =  0,9  tn ,  Verkehrslast  p  =  2,63  tn.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  gu  =  0,6  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts, 
in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift,  und  g0  =  0,3  tn  auf  diejenigen 
des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactio- 
nen zu  berechnen  (Fig.  212). 

Da  nach  §  94,  1)  für  jede  Belastung 
(1)  On ümf      D^  =  -Dm, 

so  genügt  es,  die  Grenzwerthe  und  Werthe  für  Eigengewicht  allein 
von  Um,  Dm,  Hm  anzugeben.  Im  Folgenden  bezeichnet  Xm  die  Länge 
des  w-ten  Feldes  und  €m  die  Entfernung  der  Verticale  m  vom  Auf- 
lager 0. 

Eigengewicht  allein.  Für  Eigengewicht  allein  hat  man  nach 
§  94,  2)  die  Stabkräfte 


(2) 


9 


Um  —  [{l  —  em)  em  +  (l  —  em-i)  <W-i]  ~h1 

*P#ii  =  (Am    +   Am+i)  - 


4 

Wir  erhalten  hieraus  in  Tonnen: 


U,  =  (42,5.    2,5  +  45     .    0   )  ^  —    3,99 


U2  =  (37,5.    7,5  +  42,5.    2,5)  J=  14,53 


80 

8 

80 
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U8  —  (32,5  .12,5-|-  37,5  .    7,5)  A  =  25,78 


U4  —  (27,5  .  17,5  +  32,5  .  12,5)  1  =  33,28 
Us  -  (22,5  .  22,5  +  27,5  .  17,5)  ?:  =  37,03 , 


5D,  =  42,5  .  6,54  ~  —  10,42 


S>2  =  35  .7,81^=10,25. 

S)s  =  25  -7,81^=    7,32 

S)4— 15  .7,81^=    4,39 

S>5=    5  .  7,81  i  —    1,46, 


ferner  für  die  Verticalen  2  bis  5 


$w  .  10  M^M  .  o,75, 

und  für  die  Verticale  1 

§l  =  7,5  ^=^  =  0,56. 

Für  die  Verticale  0  ist  nach  A.  46,  2)  ausnahmsweise 

(3)  &  =  -7—  *i  -  T  -  -  9'94  tn- 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  treten 
für  Eigengewicht  allein  ein,  die  oberen  sind  nach  §  94,  7)  q:gma\ 
so  gross,  also  wegen  q:g  =  3,53  :  0,9  =  3,922: 

Di  —  15,65  TJ%  —  56,59  U9  —  101,11 

UA  =  130,52  U6  =  145,23 . 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  46,  jedoch 
wegen  halb  so  grosser  g,p  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross 
wie  dort,  nämlich  in  Tonnen: 


D%  =  40,86 

A- 

10,42 

D,  =  40,34 

D,= 

10,12 

D3  =  29,92 

A  = 

6,12 

Z)4  =  20,58 

D4  = 

1,05 

Ds  =  12,30 

A  =  - 

•  5,09. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  sind  nach  §  94,  6) 

(4)  Hm  =  §,„  -f-  {km  +  km+l)  -£  >  Hm  =  $m  , 

Weyrauch,   Boispiele  und  Aufgabcu.  32 
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also  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  2  bis  5 

Hm  =  0,75  +  ™  2,63  =  7,32  tn , 

und  die  obere  Grenzbeanspruchung  der  Verticale  1 

*  Hx  =  0,56  -f  -f  2,63  =  5,49  tn , 

während  für  Verticale  0  nach  A.  46,  6)  ausnahmsweise 


Ä 


&>-*  4-  P  -  —  37,88  tn  . 


Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  bestimmt 
Sollen  die  Trägerenden  nach   Fig.  213  abgeändert  werden,   so 
entstehen    nach    A.  47,   1) — 3)   folgende    Grenzbeanspruchungen   der 
Endstäbe  in  Tonnen: 


0  =  — 


6,54 
~2^> 

6,54 


2 .  15,65  =  -  81,88 


D  =  -  ^v  2  .    3,99  =  -  20,88 

2,5  '  ' 


tf=  2. 15,65  =  31,30 
U  =  2 .    3,99  =  t7,98 , 


H  =  ±  15,65  +  *?  (3,23  -  0,3)  =  43,05 


2,6 
6 


2 
3,76 


§=-;>b    3,99+^(0,6    -0,3)  =10,14. 

Beispiel  116.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  ungleich- 
langen  Feldern.     Berechnung  für  bewegte  Badlastsüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Badlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Badanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  im  vorigen  Bei- 
spiele Gesagte.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
und  Verticalen  sind  deren  dort  berechnete  Eigengewichtsbeanspruch- 
ungen, für  die  oberen  hat  man  bei  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis 
n,  Bad  0  bei  Verticale  m  (wegen  lauter  negativer  *), 


(i) 


Um  =  U„.  +  [(2 1  -  em 


vi 


+  (*—■$»  —  <W-i)  ^] P(<*  —  z) 


r/i— 1 


n 

+  (*,  +  *_0  ^P(l  -  a)]  ±  , 


lc 


m 


worin 


z 


m—l 


*         Cm         em—l 


Fach  werke  mehrfachen  Systems.  499 

und  mit  der  grossten  Verkehrslast  K  des   unteren  Knotenpunktes  m 

(2)  #--&.+  f» 

jedoch  nach  A.  46,  5)  ausnahmsweise  für  Verticale  0  mit  Zug  I  von 
0  bis  »,  Rad  0  bei  Verticale  1, 

1  n 

(3)  H0  -  &  -  [Ll±  J£pa  +  2?(l-  a)]  ^ 

1        o  1 

Die  #  ergeben  sich  für  »» =  1  bis  f»  =  5 

0  =  0       -  3,21       -  13,5       -  37,5      —  157,5 . 

Setzen  wir  die  Aasdrücke  der  oberen  Grenzbeanspruchungen  Um  für 
die  erste  Richtung  des  Zuges  I  (Fig.  23,  24)  an  und  fügen  die  der 
zweiten  Richtung  entsprechenden  Resultate  in  Klammern  bei,  so  folgen 
mit  oder  ohne  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  6: 

üt  =    3,99  +  [42,5  (6  .  2,5  +  6  .  1,2) 

+  2,5  .  2206]  i  =  15,95  tn  (15,65), 

U2  =  14,53  +  [80  .  5 .  2  +  35  (6  .  10,71  +  6  .  9,41  +  4  .  8,21) 

+  10  .  1717]  ^  =  57,76  tn  (55,96), 

U3  —  25,78  +  [70  (5  .  7  +  6  .  2,8  +  6  .  1,5  +  6  .  0,2) 

+  25(6  .  26  +  6  .  24,7  +  4  .  23,5) 

+  20  .  1290]  ^  —  100,02  tn  (101,43) , 

TJK  —  33,28  +  [60(5  .  12  +  6  .  7,8  +  6  .  6,5  +  6  .  5,2  +  4  .  4  +  5  . 1) 

+  15(6  .  55  +  6  .  53,7  +  4  .  52,5) 

+  30  .  916]  ^  —  130,12  tn  (130,06), 

U6  —  37,03  +  [50(5  .  17  +  6  .  12,8  +  6  .  11,5  +  6  .  10,2  +  4  .  9 

+  5  .  6  +  6  . 1,8  +  6  .  0,5) 
+  5  (6  .  180  +  6  .  178,7  +  4  .  177,5) 

+  40  .  6171  gJö  =  143'66  tn  (144>29)  • 

Weiter  erhält  man  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 
2  bis  5  (Fig.  211) 

#«-0,75+  [(G  +  6^-±M  +  4^  +  5^)  =  9,33tn, 

der  Verticale  1  (Fig.  214) 

32* 


A- 

10,42 

A  = 

9,91 

A  = 

5,44 

A  = 

0,40 
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Hm  =  0,56  +  1  (6  +  6  ^-+^i  +  4  i|)  =  8,26  tn, 

und  der  Verticale  0 

i70 9,94  -  [17  (6  .  2,5  +  6  .  1,2)  +  2206]  ^ 

—  —  38,64  tn  (—  37,92) . 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  47,  jedoch 
wegen  halb  so  grosser  g,  P  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross 
als  dort,  also  in  Tonnen: 

Dt  =  40,92 

Dt  =  38,99 

D,  =  29,32 

D,  —  20,65 

Db  =  12,63  D6  —  —   5,83 . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  42  be- 
stimmt. 

Sollen  die  Trägerenden  nach  Fig.  213  abgeändert  werden  und 
berücksichtigt  man  (bei  H),  dass  der  obere  Grenzwerth  von  Uy  mit 
Zug  I  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Verticale  1  eintritt,  so  ergeben  sich 
nach  A.  47,  1) — 3)  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Endstäbe 

O  —  —  |y  2  .  15,95 83,45         U  =  2 .  15,95  —  31,90 

H  =  £  15,95  +  ^  (o,6  -  0,3)  +  \  (ß  +  6  ^7  +  6  g)  -  45,50  tn, 

während  die  unteren  wie  am  Ende  des  vorigen  Beispiels  bestimmt 
bleiben. 

Beispiel  117.  Parallelträger  doppelten  Systems  mit  ungleich- 
langen  Feldern.     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Brückenträger  des  vorliegenden  Beispiels  auf  Grund  gleich- 
massig  vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben 
Grenzwerthe  wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels  entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  in  Beispiel  116 
Gesagte.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  und 
Verticalen  sind  deren  jlort  berechnete  Eigengewichtsbeanspruchungen. 
Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtuugen  sind  mit  demjenigen 
constanten  p  zu  berechnen,  welches  für  die  max  Mx  eines  durch  den 
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angenommenen  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der 
Spannweite  45  m  zu  verwenden  wäre,  d.  i.  nach  der  Tabelle  in  Bei- 
spiel 8  mit  p  =  2,63  tn.  Da  dieser  Werth  schon  in  Beispiel  115 
gewählt  wurde,  so  bleiben  die  dort  berechneten  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungen  gültig. 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  48,  je- 
doch wegen  halb  so  grosser  g,  pe,  pv  der  einfachen  Systeme  nur 
halb  so  gross  als  dort,  nämlich  in  Tonnen: 

Dx  =  40,84  Dx  =       10,42 

D2  =  39,02  D%=         9,91 

Z)3  —  29,32  D3  =         5,44 

Dt  =  20,64  D4  =         0,40 

D5  =  12,66  D6'- 5,82. 

Ganz  entsprechend  dem  Verfahren  bei  gleichlangen  Feldern  erhält 
man  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  nach  der  für 
gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last  gültigen  Formel 

Hm  =  §i«  +  (^m  4"  ^w+i)  y 

mit  demjenigen  p,  welches  für  die  max  Mx  eines  direct  befahrenen 
vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  Im  +  ^m+i  gilt,  also  mit  Rück- 
sicht auf  die  Tabelle  in  Beispiel  8  für  die  Verticalen  2  bis  5 

» 

Hm  —  0,75  +  ™  3,38  =  9,20  tn 
und  für  die  Verticale  1 

Hm  =  0,56  +  7^  4,05  —  8,15  tn. 

Nur  für  die  Verticale  0  gilt  mit  dem  für  die  Gurtungen  verwen- 
deten p 

H0-§0-l-^p=-M,88tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43  be- 
stimmt 

Sollen  die  Trägerenden  nach  Fig.  213  abgeändert  werden,  so 
treten  die  am  Schlüsse  des  vorletzten  Beispiels  berechneten  Grenz- 
beanspruchungen  der  Endstäbe  ein. 

Beispiel  118.  Parallelträger  vierfachen  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen. 

Für  eine  Brücke  von  l  =  45  m  Spannweite  sollen  Parallelträger 
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nach  der  Anordnung  Fig.  215  zur  Verwendung  kommen.  Gewünschte 
Trägerhohe  h  =  6  m,  Entfernung  der  Verticalen  von  einander  2,5  m. 
Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn ,  Verkehrslast 
p  =  2,63  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  0,6  tn  auf  die  Knoten- 
punkte des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast  angreift  und 
0,3  tn  auf  diejenigen  des  Obergurts.  Die  Grenzwerthe  der  Stab- 
kräfte und  Stützenreactionen  zu  berechnen. 

Das  vierfache  System  Fig.  215  zerfällt  in  die  zwei  doppelten 
Systeme  Fig.  216,  217.  Die  Stabkräfte  der  Letzteren  ergeben  sich 
wie  in  Beispiel  112  und  115,  jedoch  wegen  halb  so  grosser  g>  p 
der  doppelten  Systeme  nur  halb  so  gross  wie  dort.  Die  betreffenden 
Grenzbeanspruchungen  wurden  in  Fig.  216,  217  bei  ihren  Stäben 
eingeschrieben ,  abgesehen   von   den   unteren   Grenzbeanspruchungen 

der  Gurtungen,  welche  —  =  --' -  mal  so  gross  als  die  oberen   sind, 

und  abgesehen  von  den  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0 
hin  abfallenden  Diagonalen,  welche  gleiche  Zahlenwerthe  mit  ent- 
gegengesetzten Vorzeichen  wie  die  sie  durchkreuzenden  haben.  Ver- 
einigen wir  nun  die  Systeme  Fig.  216,  217  zum  Systeme  Fig.  215 
und  addiren,  wie  angedeutet,  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  zu- 
sammenfallender Untergurtstäbe  (womit  auch  die  oberen  Grenzbean- 
spruchungen des  Obergurts  bekannt  werden),  so  entstehen  die  in 
Fig.  215  eingeschriebenen  Grenzbeanspruchungen  der  Füllungsglieder 
und  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen.  Die  unteren 
Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen,  welche  für  Eigengewicht  allein 
eintreten,  sind  wieder  g:qm*\  so  gross  als  die  oberen  und  deshalb 
nicht  eingetragen.  Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie 
in  Beispiel  112  und  115  79,42  und  20,25  tn. 

Wünscht  man  die  Trägerenden  nach  Fig.  218  abzuändern ,  so 
ergeben  sich  mit  Rücksicht  auf  die  in  Beispiel  112  und  115  berech- 
neten Beanspruchungen  der  entsprechenden  doppelten  Systeme  die  in 
Fig.  218  eingeschriebenen  Aenderungen  der  Grenzbeanspruchungen 
gegenüber  Fig.  215. 

Sollte  der  Träger  für  bewegte  Badlastzüge,  zusammengesetzt  aus 
Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden,  so  würden 
die  Beanspruchungen  der  doppelten  Systeme  halb  so  gross  wie  in 
Beispiel  113,  116  berechnet  sein  und  zur  Berechnung  mit  Lastäqui- 
valenten solcher  Züge  halb  so  gross  wie  in  Beispiel  114,  117.  Das 
Verfahren  im  Uebrigen  würde  ganz  wie  oben  (Uebung  desselben  mit 
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den  Zahlen  jener  Beispiele  zu  empfehlen)  und  die  Stützenreactionen 
wie  in  jenen  Beispielen  bleiben. 

i 

Beispiel  119.  Dreiecksträger  doppelten  Systems  mit  gekreuz- 
ten Diagonalen.  Berechnung  für  gleiehmässig  vertheilte  be- 
wegte Last. 

Für  Dreiecksträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten  Diagonalen 
nach  der  Anordnung  Fig.  219  (die  auf  der  zweiten  Trägerhälfte  ein- 
geschriebenen Zahlen  bedeuten  Stablängen)  seien  gegeben:  Spann- 
weite  l  =  24  m,  Trägerhöhe  in  der  Mitte  h  =  4  m,  Felderzahl  n  =  8; 
ferner  per  laufenden  Meter  Träger  Eigengewicht  g  ==  0,73  tn,  Ver- 
kehrslast p  =  2,77  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  g0  =  0,53  tn 
auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast 
angreift,  und  gu  =  0,2  tn  auf  diejenigen  des  Untergurts.  Die  Grenz- 
werthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  festzustellen. 

Nach  §  95  hat  man  von  0  bis  zur  mittleren  Verticale 
/<N  tn         m  —  1         1  ..  2h        + 

(1)  Ä-=aX~_==T    mt    «— v""1' 

nm  nm—l  c  n 

Die  mittlere  Verticale  ist  nach  den  Formeln  für  beliebige  Gurtungs- 
formen zu  berechnen  und  dabei  wegen  horizontalen  Obergurtes  nach 
§90,4) 

/o\  „  hm-l+  hm+l  o  1 

m 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  95 ,  5)  und  §  38 ,  5)  sowie 
nach  §  90,  7)  mit  q  =  0 

U.  =  (2»  -  2m  +  1)  i£  -  -  -J  Qm , 
3V  =gX  d'  ©    =  —  9X  <L 

c-       *u  v  } 


(3) 


Die   Gleichungen   für  Gurtungen   und  Diagonalen   nehmen    mit  den 
gegebenen  Werthen  folgende  Formen  an: 

XL  =  1,729  (17  -  2m)  =  -  ?'*-?  DM, 

3);  =  0,547  ci;n ,  ©m 0,547  dm , 

woraus  in  Tonnen: 
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U,  —  25,94     Dx  —  -  24,63 

U,  —  22,48      0,  =  -  21,35      SV  =  1,73      $2 1,97 

Us  =  19,02     0, 18,06      3)8'  —  1,97      2),  —  —  2,32 

U4  —  15,56     D4  =  -  14,78      »/  —  2,32      2)4  —  —  2,74. 

Für  die  Verticalen  1  bis  3  liefert  3) 

§m 0,50  tat, 

während  für  die  mittlere  Vorticale  ff  nach  §  90,  7) 

fr  -  t  «?  +  —7— A — 4'88  ta- 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  sämmtlicher 
Stabe  treten  für  Eigengewicht  allein  ein,  die  oberen  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungen  und  Diagonalen  sind  nach  §  95,  9)  und  §  39,  8) 
q :  g  mal  so  als  die  unteren,  also  wegen  q  :  g  =  3,5 :  0,73  =  4,794 : 

Ux  —  124,36  0,  —  -  118,08 

TJ%  —  107,77  02  —  -  102,35  D2'  —    8,29  Dt  —  —    9,44 

Z73=    91,18  03 86,58  D8'=    9,44  D8  —  -  11,12 

0,  =    74,59  04  =  -    70,86  2)4'  —  11,12  2)4  =  -  13,14. 

Als  obere  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  hat  man  nach 
§  91,  12)  für  die  Verticalen  1  bis  3  mit  q  =  0 

#w -£„,-**  =  - 4,56  tn, 
und  für  die  mittlere  Verticale 

Ha-ün+^tQ-^—-  25,66  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind   wie  in  Beispiel  54  be- 
stimmt. 

Beispiel  120.  Dreieoksträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  für  bewegte  Radlastzüge. 

Die  Träger  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eingeleisigen 
Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusam- 
mengesetzt aus  Locoraotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet 
werden. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  im  vorigen  Bei- 
spiele Gesagte.  Die  unteren  Grenzwerthe  sämmtlicher  Stabkräfte 
sind  die  dort  berechneten  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für  die 
oberen  hat  man  nach  §  93,  1)  2)  und  B.  119,  1)  mit  Zug  I  von  0 
bis  «,  Rad  0  bei  Verticale  m  (wegen  lauter  negativer  z), 


(1) 
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m— 1 


«.-«.  +  [(^  +  ^-±1)^« 


m  tn — 1  o 

m 


m— 1 


m 

mit  z  = bl     Z, 

X 

jedoch  ausnahmsweise  nach  A.  49,  4)  mit  Zug  I  von  0  bis  n,  Bad  0 
bei  Verticale  1 , 

1  n 

(2)     üi  =  UX  +  [(»-!)  ^Pa  +  2^'-  °)]rj— i-0»? 


0  1 


ferner  nach  §  92,  5)  für  die  Verticalen  1  bis  3  wegen   q  =  0   mit 
der  grössten  Verkehrsbelastung  K  des  Knotenpunktes  fit 

(3)  Hm  —  §»»  —  y  , 

und  für  die  mittlere  Verticale  6  mit  Zug  I  von  0  bis  n,  Rad  0  bei 
der  Tragermitte, 

a  n 

(4)  i/,  -  fr,  +  [^Pa  +  2'p(i  -  a)]£  -  f  • 

0  o 

Die  0  fQr  »» =-  2  bis  f»  -=  4  ergeben  sich 

#—        —12        —36        —  ^- 

Setzen  wir  die  Gleichungen  der  U  ftlr  die  erste  Richtung  des 
Zuges  I  an  (Fig.  23,  24)  und  fügen  die  der  zweiten  Richtung  ent- 
sprechenden Resultate  in  Klammern  bei,  so  erhalten  wir  mit  oder 
ohne  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  6  für  den  Untergurt: 

Ut  =  25,94  +  [7  .  30,2  +  535]  ^  —  126,61  tn  (118,31), 

Ut  =  22,48  +  [(-|  +  -J)  5  .  0,5  +  2  (6  .  18  +  6  .  16,7  +  4  .  15,5) 

+  2  .  383]  ^  =  110,09  tn  (102,91), 
U,  -  19,02  +  [(|  +  l)  5  .  3,5  +  4  (6  .  45  +  6  .  43,7  +  4  .  42,5) 

+  2  .  27 1]  ?j£  —  90,88  tn  (89,60) , 
UA  =  15,56  +  [(-J  +  *)  (5.6,5  +  6.2,3  +  6.1)  +  24(6  +  6  +  4) 

+  2  .  173]  3^-  —  72,77  tn  (73,87) , 
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und  mit  den    ungünstigsten  dieser  Werthe  nach   dem  zweiten  Aus- 
drucke 1)  für  den  Obergurt : 

0X  =  —  120,19  03  —  —  86,27 

0%  =  -  104,51  ü4 70,12 . 

Weiter   folgen   die   oberen  Grenzbeanspruchungen   der  Verticalen   1 
bis  3 

Hm  =  -  0,50  -  |(6  +  2  .  6  Y  +  4  -£) 7,23  tn, 

und  diejenige  der  Verticale  4  (Richtung  des  Zuges  I  gleichgültig) 
RA=-  4,88  -(226  +173)/ 


-  --  (6  +  2  .  6  Y  +  4  ^5) 28,23  tn. 


Die  oberen  Grenzwerthe  Dm  ergeben  sich  wie  die  Dm  in  Beispiel  52, 
jedoch  wegen  halb  so  grosser  g,  P  der  einfachen  Systeme  nur  halb 
so  gross  als  dort.     Die  oberen  Grenzwerthe  Dm  sind  damit  wegen 

(5)  Dm  -  -  i  d;, 

m 

ebenfalls  bestimmt.     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

Da'  =       12,37         Z)3'=       12,12        7)/—       12,92 
D%  ■• 14,13        Ds  =  —  14,24         D,  =  —  15,23 . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  55  be- 
stimmt. 

Beispiel  121.  Dreiecksträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Dreiecksträger  des  vorletzten  Beispiels  auf  Grund  gleich- 
massig  vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben 
Grenzwerthe  wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels  entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  im  vorletzten 
Beispiele  Gesagte.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  aller  Stäbe 
sind  deren  dort  berechnete  Eigengewichtsbeanspruchungen.  Die  oberen 
Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  hat  man  nach  Aufgabe  48  mit 
demjenigen  constanten  p  zu  berechnen,  welches  für  die  max  Mx  eines 
direct  befahrenen  vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  24  m  zu  ver- 
wenden wäre.  Aus  der  Tabelle  in  Beispiel  8  entnimmt  man  p  =»  2,77  tn, 
und  da  dieser  Werth  bereits  in  Beispiel  119  gewählt  wurde,  so  bleiben 
die  dort  berechneten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  gültig. 
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Die  oberen  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  die  der  Dm  in 
Beispiel  53,  jedoch  wegen  halb  so  grosser  g}  p  der  einfachen  Systeme 
nur  halb  so  gross  als  dort.  Die  oberen  Grenzwerthe  von  Dm  sind 
damit  wegen 


n m  7V 


4 

dL 


'm 

ebenfalls  bestimmt.     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

ZV=       12,37        D8'=       11,78        D4'  =       12,31 

Da  =  —  14,13        D9  =  —  13,84        D4  —  —  14,50 . 

Mit  Rücksicht  auf  den  Schlusssatz  der  Aufgabe  48  und  die  Tabelle 
in  Beispiel  8  folgen  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen 
1  bis  3 

Hm  =  §m  —  ?-  =  —  0,50  -  4,49  .  1,5  —  -  7,23  tn, 
und  diejenige  der  mittleren  Verticale 

Ha  =&,  +  %69  -V--  4,88-  2,77  £i 

—  4,49.  1,5 28,23  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  56  be- 
stimmt. 

Beispiel  122.  Parabeltrager  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  für  gleichmässig  vertheilte  bewegte  Last. 

Für  einfache  Balkenträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen,  horizontalem  Untergurte  und  parabolischem  Obergurte 
sind  gegeben:  Spannweite  l  =  24  m,  Trägerhohe  h  —  3,2  m,  Felder- 
zahl n  *=  8 ;  ferner  per  laufenden  Meter  Träger  Eigengewicht 
g  =  0,73  tn,  Verkehrslast  p  =  2,77  tn.  Vom  Eigengewichte  kom- 
men gu  =  0,53  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen 
die  Fahrbahnlast  angreift,  und  g0  —  0,2  tn  auf  diejenigen  des  Ober- 
gurts. Die  Grenzwerthe  der  Stabkräfte  und  Stützenreactionen  zu  be- 
rechnen. (Fig.  220). 

Die  .Formberechnung  wurde  schon  in  Beispiel  54  gezeigt.     Wir 

haben  demnach  in  Metern 

für                        ro  =         1  2  3  4: 

hm=        1,4  2,4  3  3,2 

0m=        3,31  3,16  3,06  3,01 

dm<=        3  3,31  3,84  4,24 

rf,;=        3,31  3,84  4,24  4,39, 
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während  wm  =  A  =  3  und    der  Pfeil   des   die  Obergurtform  bestim- 
menden Parabelbogens  f=h  =  3,2  ist. 

Eigengewicht  allein.  Für  die  vom  Eigengewichte  allein  her- 
rührenden Stabkräfte  hat  man  nach  §  96,  6)  8) 

|U  _*!_• i0 

[  Dm  =  0  =  2),n,  §m  Ä  *0«  , 

woraus  mit  den  gegebenen  Zahlen werthen  in  Tonnen: 

Um  =  16,42  $,„  =  1,59 

£),  =  -  18,12    D8— -  17,30    Da  —  -  16,75    D4  =  -  16,48. 

Grenzwerthe.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
und  Verticalen  treten  für  Eigengewicht  allein  ein,  die  oberen  Grenz- 
beanspruchungen sind  nach  §  97, 12)  10) 

Irr   =  „?.  rr  o    —  ?  d 

Hm  =  $™  +  P*  , 

also  mit  q  :  g  =  3,5  :  0,73  =  4,794  in  Tonnen: 

Um  -  78,72                   #m  =  9,9 
0,  =  —  86,87     02 82,94     08 80,30     04  =  -  79,01. 

Als   Grenzbeanspruchungen   der   nach    Auflager  0  hin    ansteigenden 
Diagonalen  hat  man  nach  §  97,  2) 

^j  x/Ä  —  w  _j_  x  lßy  a„4 ,       um  —       n  +  x  -^  a„4 , 

und   als   Grenzbeanspruchungen   der   nach  0  hin  abfallenden  Diago- 
nalen 

/ a\  j\* n pl^   ,,  j.,  n       <pl   j, 

{*)  Um  —  ^-  —f  «m ,  Um  —   ~+  ±  ^  *m  - 

Diese  Gleichungen  liefern  in  Tonnen: 

A  =  ±  3,82  A  =  +  "M3 

A  —  ±  *M3  A  —  +  4>8t) 

A  —  ±  4,89  A  =  +  5>07  • 

Die   Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind   wie  in  Beispiel  54  be- 
stimmt. 

Beispiel  123.  Parabelträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen.     Berechnung  für  bewegte  Radlastsüge. 

Die  Träger,  des  vorigen  Beispiels  sollen  nun  einer  eiugeleisigen 
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Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlastzüge,  zusammen- 
gesetzt aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18,  berechnet  werden« 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  im  vorigen  Bei- 
spiele Gesagte.  Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
und  Verticalen  sind  die  dort  berechneten  Eigengewichtsbeanspruch- 
ungen, die  oberen  ergeben  sich  nach  den  schon  in  Beispiel  110  ver- 
wendeten Formeln  für  beliebige  Gurtungsformen.  Dabei  kommt  be- 
züglich der  Um  in  Betracht,  dass  beim  Parabelträger 

= (m  —  1)  hm ^ m 

—        («  -  m)  hm_l  —  (w  —  1)  *w  n  -  2m  +  1 

auf  der  ersten  Trägerhälfte  stets  negativ  ist,  im  vorliegenden  Falle 
für  TJt  L\  Us 

z=  —  9,6  —  24  -96, 

und  bezüglich  der  Hm  ist  zu  beachten,  dass  nach  §  96,  4) 
für  Vx  V2  V3  VA: 

p  =  — r-1 — ,-—     0,286         0,167         0,133        0,125. 

v        m  (n  —  m)  ^  '  9  ' 

Wir  setzen  nun  die  Ausdrücke  der  oberen  Grenzbeanspruchungen  für 
die  erste  Richtung  des  Zuges  I  an  (Fig.  23,  24)  und  fügen  die  Re- 
sultate für  die  zweite  Zugrichtung  in  Klammern  bei.  Es  folgen  mit 
oder  ohne  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  6  für  den  Untergurt: 

Ux  =  16,42  +  \1  .  30,2  +  535]  5-^7  =  83,06  tn  (79,04) , 

Ut  =  16,42  +  [(£  +  £)  5.0,5+  (±  -  £)  (6. 15,6+6. 14,3+4 .  13,1) 

+ (£ + *y  383i  h  -  8°'52  tn  (™>u)> 

Ua  -  16,42  +  [(-J-  +  £)  5.3,5+  (4  -  £)  (6.33  +  6.31,7  +  4.30,5) 

+  (.H+Ä)271]Ä  =  78'62tn(77'40)' 
UA  =  16,42  +  [(£  +  4)  (5  .  6,5  +  6  .  2,3  +  6  .  1) 

+  (£  -  4)  (6  .  108  +  6  .  106,7  +  4  .  105,5) 

+  (ä  +  -3)173]i16  =  77'°ltn(78'04)' 

und  mit  den  ungünstigsten  dieser  Werthe  nach  dem  zweiten  Ausdrucke 
B.  110,  1)  für  den  Obergurt: 
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0,  =  —  91,€5     02 84,81     03  =  -  80,20    0A 78,29. 

Ferner  erhalten  wir  mit 

.£=6  +  2.6^  +  4^  =  13,467  tn 

die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen : 
Hx  =  1,59  +  (7  .30,2+  1  .  535)  ^  +  6,733  =  12,77  tn  (12,50) 

Ht  =  1,59  +  (6  .  80,7  +  2  .  383)  ^  +  6,733  —  12,67  „   (12,41) 

H9  —  1,59  +  (5  .  144  +  3  .  271)  ?g?  +  6,733  —  12,57  „   (12,45) 

HA  =  1,59  +  (4  .  226  +  4  .  173)  0'^5  +  6,733  =  12,48  „   (12,48). 

Die  Grenzwerthe  von  Dm  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  55,  jedoch 
wegen  halb  so  grosser  g,  P  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross 
wie  dort.    Die  Grenzwerthe  von  D'm  sind  damit  wegen 

d' 
D'  =  —  —  T) 

m 

ebenfalls  bestimmt     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

I)%  =  4,39  Dt  =  -  5,28  DJ  —  -  5,09  DJ  =  6,12 
D8  =  5,10  A  =  -  6,23  D3'=  —  5,63  DJ  =  6,88 
D4  =  5,68       D4  —  -  6,27       DJ  —  -  5,88       DJ  =  6,49 . 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  schliesslich  sind  wie  in  Bei- 
spiel 55  bestimmt. 


Beispiel  124.  Parabelträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
*  Diagonalen.     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  Träger  des  vorletzten  Beispiels  auf  Grund  gleichmässig  ver- 
teilter Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben  Grenz- 
werthe wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels  entstehen. 

Bis  zur  Berechnung  der  Grenzwerthe  gilt  das  in  Beispiel  122 
Gesagte.  Die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  sind  wie 
dort  mit  constantem  p  zu  berechnen  und  zwar  ist  wie  für  die  max  Mx 
eines  durch  den  angenommenen  Zug  I  direct  befahrenen  vollwandigen 
Trägers  der  Spannweite  24  m  nach  der  Tabelle  in  Beispiel  8  zu  setzen 
p  =  2,77  tn.  Da  dieser  Werth  schon  in  Beispiel  122  gewählt  wurde, 
so   konnten   die   dort   berechneten   Grenzwerthe   der   Gurtungskräfte 
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beibehalten  werden.    Mit  dem  etwas  nach  oben  abgerundeten  p  =  2,8 
folgen  die  oberen  Grenzwerthe  in  Tonnen : 

Um  =  79,41 
Ox  =  -  87,63    02  —  -  83,66     03  =  -  81,00    04  =  -  79,70. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 
Diagonalen  ergeben  sich  wie  in  Beispiel  56,  jedoch  wegen  halb  so 
grosser  gy  pCy  pv  der  einfachen  Systeme  nur  halb  so  gross  wie  dort 
Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  0  hin  abfallenden  Diagonalen 
sind  damit  wegen 

<*' 

7V   = ™    7) 


m 


ebenfalls  bestimmt     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

D2  =  4,33        I)2 5,28         J)2'=  -  5,02        D/—  6,12 

D9  =  5,09        Dz  —  —  6,23        7)3'  —  -  6,62        7)3'  —  6,88 
BA  =  5,68        1)A  =  -  6,27        D/ 5,88        Z)/  =  6,49. 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  treten  für  Eigen- 
gewicht allein  ein,  die  oberen  sind  für  gleichmässig  vertheilte  be- 
wegte Last 

Hm  =  §m  +pk. 

Da  hierin  jedoch  ein  Theil  ^  von  dem  Gliede  mit  q   herrührt,   so 

hat  man  im  Sinne  der  Aufgabe  48  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in 
Beispiel  8 

Hm  =  1,59  +  2,8  . 1,5  +  4,49  . 1,5  —  12,53  tn. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  56  be- 
stimmt 

Beispiel  125.  Panliseher  Linsentr&ger  doppelten  Systems  mit 
gekreuzten  Diagonalen.  Berechnung  für  gleichmässig  vertheilte 
bewegte  Last. 

Es  sollen  einfache  Balkenträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen,  zu  einer  Horizontale  symmetrischen  Gurtungen  und  con- 
stanten  Maximalbeanspruchungen  beider  Gurtungen  unter  folgenden 
Voraussetzungen  berechnet  werden:  Spannweite  Z  =  45  m,  grosste 
Tragerhohe  A  =  6  m,  Felderzahl  n  =■  10,  Eigengewicht  per  laufen- 
den Meter  Träger  g  =  0,9  tn,  Verkehrslast  p  =  2,63  tu.  Vom  Eigen- 
gewichte kommen  je  0,3  tn  auf  die  Knotenpunkte  des  Obergurts  und 
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Untergurts,   während  die  Fahrbahnlast  mit  ebenfalls  0,3  tn  Eigen- 
gewicht per  laufenden  Meter  Trager  inmitten  der  Verticalen  angreift. 

Formberechnung.    Nach  §  98  hat  man  zur  Berechnung  der  Ver- 
ticalenlängen 

/,\  h  _         (m  —  1)  (*_-- w  +  1) 

^  nm~l  =  _^ c m(n-m) 


und  hierin  bei  gerader  Felderzahl 

m  •  -  ^+ ür 

Gleichung  1)  liefert  mit  Aß  =  h  =  6  und 


m 
2 


—  K  >  +  0  rr)'  - 3'.513 


für  w  =  5  A4  =  — 


26» 


]/»,»  +  (**^-**) 


*6  -  KV      6 


für  t»  =  4  A,  = —       -. —  - 

J  e  24 


|/20,26  +  (*»  -  *) 


*»  -  M"         *• 


für  »i  =  3  A„  = _.-_ 

c  21 


j/20,26  +  (V= -*») 


V-  M"     *» 


fürm  =  2  A,  — 9 


c  16 


|/20,25  +  (V-  *') 


Ä,  -  ÄÄ«         *. 


Dem  Parabelträger  der  Hohe  h  und  gerader  Felderzahl  n  würde  nach 
§  17,  20)  24)  entsprechen 

A,*  =  m(n  —  m)    !, 
also  mit  A  =  6,  n  =  10, 

^^=0,12,    ^^=0,36,     *i^-**  ..  0,60,    ^"A.o^. 
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Mit  diesen  Werthen  unter  den  Wurzelzeichen  ergeben  obige  Gleich- 
ungen für  den  Paulischen  Truger  angenähert 

Ä4  =  5,760,        A3  —  5,069,        A,  =  3,883,        \  —  2,209. 

Demgemäss   setzen   wir  in  den  Ausdrücken  der  h  zu  genauerer  Be- 
rechnung 

-*-=-*  =  0,120,    ^-^  =  0,343,    ^=i  —  0,593,    -8-~^A  =  0,887 

und  erhalten  damit  (Fig.  221) 

für  m=     1  2  3  4  5: 

**  —     2,217     3,884    5,066     5,760     6 


d»  =  "[/AH-  Cm  +2*m~Xy  =  M36     6,346     7,039     7,404 


m 


/»„,  —  hm    , 

m  m— 1 


2,33      4,29      8,30     25. 


Beanspruchungen.    Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen 
hat  man  nach  §  98,  8) 

(3)  ff_c*/--0,  U-e£--D, 

also  mit  obigen  c,  9,  A, 

tf  =  148,96  tn  =  —  0,  U  =  37,98  tn  =  —  D. 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  sind  nach  §  98  für  die 
Verticalenstücke  von  Fahrbahn  bis  Obergurt  (Eigengewicht  der  Fahr- 
bahn in  gu  einzurechnen,  also  gu  =  0,6,  g0  ■=■  0,3  tn) 

(4)  §w  =  -"--— °-Xy  Äi  — $m  +  y, 

£m  =  0,675,  Hm  —  6,59  tn, 

und  für  die  Verticalenstücke  von  Fahrbahn  bis  Untergurt  (Eigen- 
gewicht der  Fahrbahn  in  g0  einzurechnen,  also  g0  =  0,6,  gu  =  0,3  tn) 

£ro  =  —  0,675  ,  Hm  =  —  6,59  tn. 

Für  die  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden  Diagonalen  hat  man  nach 
§  90,  7)  die  Beanspruchungen  durch  Eigengewicht  allein 

(6)        *)m  =  („_2m  +  l-»»^7™)    *±-Ü *»<&;, 

wi— 1  in 

sowie  nach  §  91,  4)  und  §  88,  4)  die  Grenzbeanspruchungen 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  33 
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7)    —  ^    —  (— —  J?L+_W)_(OT  —  *)*    ^|_  Px 
um       vm         (w^1)f+-OT_n    h^'i' 

Bm  =  *±*  ®m  -  (D„) . 

Im  Ausdrucke  für  die  zweite  Grenzbeanspruchung  ist  die  erste  durch 
eine  Klammer  ausgezeichnet.     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

*k-(»-b3wT-<w' 

-.  /„        4.6\  7,04  4,06         A1_ 

®<  "  l3  ~  MÖ7  6^7  "IT  -  °'15 

^  /,         6.6\  7,40  4,06        n 

A  -  o,33  -  ^^'r  2>959 M5 

B*  -  °>17  -  "&■£**  2,959  -  -  6,74 
D4  -  0,15  -  ijgi9^  2,959  -  -  7,49 

^  U  220 .  6,76       *>*°* ö'^' 

2)2  =  4,922  .  0,33  +  5,45  —  7,08 
D5  —  4,922  .  0,17  +  6,74  —  7,60 
Z)4  =  4,922  .  0,15  +  7,49  =  8,24 
Db  —  4,922  .  0       +  8,29  =  8,29 . 

Da  allgemein  Dm  =  —  Dm}  so  sind  dies  auch  die  Grenzbeanspruch- 
ungen der  nach  Auflager  0  hin  abfallenden  Diagonalen.  Die  Grenz- 
werthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  bestimmt. 

Bemerkungen.    Angenommen  es  wäre  n  =  9  verlangt  gewesen 
dann  würde  nach  §  98,  3)   sein 

c  =  („a_1)_=_ 
und  dem  Parabelträger  nach  §  17,  20)  24)  entsprechen 

hm  =  m(n  —  m)  ~rzri ' 

Ganz  wie  oben  vorgehend  ergeben  sich  für  den  Paulischen  Träger 
mit  ä4  =  h  =  6  angenähert  A8  —  5,419,  \  =  4,245,  hx  =  2,452  und 
genauer  \  «=  5,418,  A,  =  4,244,  hx  ~*  2,452  m. 
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Die  oben  berechneten  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  gelten 
genau  genommen  nicht  für  die  Endfelder.  Da  die  Theorie  in"  jedem 
Felde  zwei  sich  kreuzende  Diagonalen  annahm,  so  hat  man  sich  in 
den  Endfeldern  die  Diagonalen  mit  den  Gurtungsstäben  zusammen- 
fallend zu  denken.  Die  für  beliebige  Gurtungsformen  gültigen  Aus- 
drücke ,von  üm,  Om,  Dm,  Dm  führen  mit  m  =  1  und  h0  «=  0  auf 
unbestimmte  Ausdrücke.  Es  sind  dann  die  Gurtungskräfte  Uu  01 
(einschliesslich  der  Diagonalenbeanspruchungen)  aus  den  Formeln 
der  Aufgabe  49  zu  berechnen,  während  die  oben  verwendeten  Formeln 
für  hm  auf  den  allgemeinen  Gleichungen  beruhen.  Da  der  Paulische 
Träger  dem  Parabelträger  nahe  kommt  (besonders  der  Paulische 
Linsenträger)  und  beim  Parabelträger  für  die  den  Grenzwerthen  von 
Ulf  Ox  entsprechenden  Belastungen  bei  gleichmässig  vertheilter  be- 
wegter Last  keine,  bei  bewegten  Radlastzügen  nur  kleine  Diagonalen- 
beanspruchungen entstehen,  so  lässt  sich  allerdings  annehmen,  dass 
die  obigen  Formeln  näherungs weise  auch  für  Ulf  Ox  gelten.  Im  vor- 
liegenden Falle  liefern  die  Gleichungen  der  Aufgabe  49  mit  ut  =  ot 
—  4,635 

(8)  Ut  -(»-  1)J  £_  149,44  tn=  -  Ol9 

VLl=^^-U1  =  38,11  tn  =  —  Qt , 

gegen  oben  erhaltene  148,96  und  37,98  tn.  Bei  Berechnung  mit  Rad- 
lastzügen, und  für  Segmentträger  auch  bei  Berechnung  mit  gleich- 
mässig vertheilter  Verkehrslast  entstehen  jedoch  grössere  Abweich- 
ungen. Für  die  früher  berechneten  Paulischen  Träger  einfachen 
Systems  treten  solche  Abweichungen  deshalb  nicht  ein,  weil  mit  der 
constant  beanspruchten  Gurtung  keine  Diagonalen  zusammenfielen. 

Beispiel  126.  Paulischer  Linsenträger  doppelten  Systems  mit 
gekreuzten  Diagonalen.     Berechnung  für  bewegte  Badlastzüge. 

Die  im  vorigen  Beispiele  verlangten  Träger  sollen  nun  einer 
eingeleisigen  Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlast- 
züge, zusammengesetzt  aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18, 
berechnet  werden  (Fig.  221). 

Formberechnung.  Wir  setzen  für  Belastung  durch  Zug  I  (Fig. 
23,  24)  von  0  bis  w,  Rad  0  bei  Verticale  m, 


m 


(1)      Rn  =  m(n-m)9£  +  (n-m)2Pa  +  m]£p(!-a), 


m 


33* 
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(2) 


Qm  =  (m-  1)  («-,»  +  1)  fk  +  („_»,+  1)2  Pa 

0 


m— 1 

Es  würde  genügend  genau  sein,  diese  Grossen  sofort  für  eine  der 
beiden  Richtungen  des  Zuges  I  zu  berechnen,  doch  sollen,  wie  bisher 
in  allen  Fällen,  beide  Richtungen  in  Betracht  gezogen  werden.  Man 
erhält  mit  oder  ohne  Rücksicht  auf  die  Tabelle  in  Beispiel  6  für  die 
erste  Zugrichtung: 

Rt  =  16  .  91,125  +  8  .  144  +  2  .  1586  —  5782 

Ä,  =  21 .  91,125  +  7  .  285  +  3  .  1208  =  7533 

BA  —  24  .  91,125  +  6 .  490  +  4 .   884  =  8663- 

i?6  =  25.  91,125 +  5.  714 +  5.    617  —  8933, 

Q,  =  9  .  91,125  +  9  .  5  .  3,5  +  1  [4  (38,5  +  26,9  +  15,9  +  4,9) 

+  6  (37,3  +  36  +  34,7  +  30,7  +  29,4  +  28,1  +  19,7 

+  18,4  +  17,1  +  8,7  +  7,4  +  6,1) 
+  5  (23,9  +  12,9  +  1,9)]  =  3157 , 
Q9  =  16 . 91,125  +  8  [5  .  8  +  6  (3,8  +  2,5  +  1,2)]  +  2  [4(34  +  22,4 

+  11,4  +  0,4)  +  6  (32,8  +  31,5  +  30,2  +  26,2 
+  24,9  +  23,6  + 15,2  + 13,9  + 12,6 + 4,2  +  2,9  + 1,6) 
+  5  (19,4 +  8,4)]  =  5589, 
Qi  =  21 .  91,125  +  7  [5  (12,5  +  1,5)  +  6  (8,3  +  7  +  5,7)  +  4  .  4,5] 

+  3  [4  (29,5  +  17,9  +  6,9)  +  6  (28,3  +  27  +  25,7 
+  21,7  +  20,4  +  19,1  +  10,7  +  9,4  +  8,1) 
+  5(14,9  +  3,9)]  =  7130, 
Qb  —  24 .  91,125  +  6  [5  (17  +  6)  +  6  (12,8  + 11,5  +  10,2  +  1,8  +  0,5) 

+  4  .  9]  +  4  [4  (25  +  13,4  +  2,4) 
+  6  (23,8  +  22,5  +  21,2  +  17,2  +  15,9  +  14,6 

+  6,2  +  4,9  +  3,6)  +  5  .  10,4]  —  8396 , 
und  für  die  zweite  Zugrichtung: 

R,  =  16  .  91,125  +  8  .  89,4  +  2  .  1745  —  5663 
Uj  =  21 .  91,125  +  7  .  222  +  3  .  1352  =  7524 
jß4  =  24  .  91,125  +  6  .  383  +  4  .  1016  =  8549 
jRj  —  25  .  91,125  +  5  .  617  +  5  .    714  —  8933, 
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Qt  =  9 .  91,125  +  9  .  6  (3,7  +  2,4  +  1,1)  +  1  [6  (37,3  +  36  +  34,7 

+26,3+25+23,7+15,3+14+12,7+4,3+3+1,7) 
+  4(33,5  +  22,5  +  11,5  +  0,5) 
+  5(30,5  +  19,5  +  8,5)]  =  3177, 

Q3  —  16 .  91,125  +  8  [6  (8,2  +  6,9  +  5,6)  +  4  . 4,4  +  5  . 1,4] 

+  2  [6  (32,8  +  31,5  +  30,2  +  21,8  +  20,5  +  19,2 

+  10,8  +  9,5  +  8,2)  +  4  (29  +  18  +  7) 
+  5  (26  +  15  +  4)]  —  5744, 

QA  =  21 .91,125  +  7  [6(12,7  +  11,4  +  10,1  +  1,7  +  0,4)  +  4  .  8,9 

+  5  .  5,9]  +  3  [6  (28,3  +  27  +  25,7  +  17,3  +  16 
+  14,7  +  6,3  +  5  +  3,7)  +  4  (24,5  +  13,5  +  2,5) 
+  5  (21,5  +  10,5)]  =  7452 , 

Q&  =  24 .91,125  +  6  [6  (17,2  +  15,9  +  14,6  +  6,2  +  4,9  +  3,6) 

+  4  (13,4  +  2,4)  +  5  .  10,4]  +  4  [6  (23,8  +  22,5 
+  21,2  +  12,8  +  11,5  +  10,2  +  1,8  +  0,5) 
+  4  (20  +  9)  +  5  (17  +  6)]  =  8549. 

Für  jede  bestimmte  Trägerform  entstehen  die  grössten  Beanspruch- 
ungen Um,  0„,  bei  derjenigen  Richtung  des  Zuges  I,  für  welche 


hm  hm-l 

den  grössten  Werth  hat.  Im  vorliegenden  Falle  sind  die  hm  nicht 
genau  bekannt,  sie  kommen  jedoch  denen  des  Parabelträgers  von 
h  =  6,  n  =  10,  nämlich 

Äx  =  2,16        A2  =  3,84        Ä8  =  5,04        Ä4  —  5,76        Ä5  =  6 

so  nahe,  dass  die  für  den  Parabelträger  massgebenden  Zugrichtungen 
auch  für  den  Paulischen  Träger  gelten  können.  Beim  Parabelträger 
entsprechen 

der  ersten  Zugrichtung  der  zweiten  Zugrichtung 

o.t  *  5782    ,    3157         c\f\f>n  5663     ,    3177         anJ/ti 

fÜrm=1  8^4  +  V6=2%7  Ifii  +  V6  = 2946^ 

„  7588         6689  _  „_  7624        5744        „   q 

"   M  —  2  Tfii  +  3^4  —  Jy5°  67Ö4  +  8,84  =  ^^ 

„  8663    .    7130        onlo  _  8549    ,    7462         „„.,„ 

»W  =  3  5^6  +W  =  2919  <^76  +  M4==2963 

n  m  =,  4         89|?  +  f£  -  2946  8!f  +  f^  -  2973. 


518  Achter  Abschnitt.  —  B.  126. 

Demnach  hat  man  für  die  Formberechnung: 

2?2  =  5782        Ä,  —  7524        iJ4  —  8549        R5  =  8933 
<?2  =  3157         03  =  5744         QA  —  7452         Q,  =  8549. 

Zur  Bestimmung  der  Yerticalenlängen  gibt  §  99 

Q 
(3)  Äm_!  = — '"  -  -R 


m 


worin  bei  gerader  Felderzahl  n  =  2ö 

(4)        .  _  •  («, + ^  Q.)  yr+  (W- 

In  unserm  Falle  folgen  mit  A6  <=  A  =  6  und 


•  -  f?  +  4?)  V1  +-  (rfr/  " 13388 


-..  -  , 8649 

für  m  =  5  Ä4  *= 


8933 


für  m  =  4 


}/20,25  +  f-^)1 


7462 


c  8649 


yW  +  (v=^)'     h< 


für  m  =  3 


6744 

7624S 


Y '20.25  +  (^)! 


a.  o  7  3167 

für  m  =  2  7*.  =    — — 


y».»  +  ^Ti)' 


6782 


Dem  Parabelträger  von  A  =  6,  n  =  10  würden,  wie  schon  im  vorigen 
Beispiele  angeführt,  entsprechen 

*»JZA  _  of12,     ^^-  =  0,36,     *»J=L*i  —  0,60,     ^=^  =  0,84. 

Mit  diesen  Werthen  ergeben  obige  Gleichungen  für  den  Paulischen 
Träger  angenähert 

*4  =  5,761,        A3  —  5,033,        \  =  3,953,        hx  =  2,161. 
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Demgemäss  setzen  wir  in  den  Ausdrücken  der  h  zu   genauerer  Be- 
rechnung 

^^  =  0,120,    ^^  =  0,364,    ^-^  =  0,540,    ^-^  =  0,896 

und  erhalten  damit 

für  m=     1  2  3  4  5: 

hm=*    2,179    3,939    5,034'  5,761     6 


—  yk*+  P^-^"1""-)*  =  5,441     6,354     7,027     7,405 


um  =  Yk*+^m    9/tyw-1)2=    4,630    4,585    4,533    4,515    4,502 


2 

h 


m 


"m        *m— 1 


2,24      4,60      7,92    25,10. 


(5) 


Beanspruchungen.    Nach  §  99, 10)  hat  man  die  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Gurtungen 

=S=  21  B=  m' 

lt  [m  (n  —  m)    ,    (m  —  1)  (n  —  m  +  1)"]  pX  n 

Diese  Gleichungen  ergeben  in  Tonnen: 

tfm  -  148,70 Om, 

1^  =  37,96,       113  —  37,76,       U4  =  38,07,       U6  —  37,95, 

während  für  Ut  =  —  Dj  ein  unbestimmter  Ausdruck  entsteht.  In- 
dessen liefert  A.  49,  5) 

(6)  U,-(n- 1)^  §- 88,71  tn. 

Bezeichnet  ÜTdie  grösste  in  Verticale  m  angreifende  Verkehrsbelastuug, 
so  hat  man  nach  §  99  die  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalenstücke 
von  Fahrbahn  bis  Obergurt 

(J)  Hm  —  $m  +  y  ,  Hm  =  $m 

und  diejenigen  der  Verticalenstücke  von  Fahrbahn  bis  Untergurt 

(8)  Hm  =  §/» 2  '  ^m  =  v»* 

Die  !Qm  sind  wie  im   vorigen  Beispiele  bestimmt  und  da  (Fig.  207) 

K=  6  +  2.6?4  +  4^  =  16,31  tn, 

1  4,5     '         4f5  '  7 
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so  gelten  von  Fahrbahn  bis  Obergurt 

Hm  =  8,83  #m  =  0,675  tn 

und  von  Fahrbahn  bis  Untergurt 

Hm  =  —  8,83  £TO  =  —  0,675  tn. 

Die  Grenzbeanspruch un gen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 
Diagonalen  ergeben  sich  nach  §  92,  7)  8)  mit  Zug  II  (Fig.  22)  von 
m  bis  w,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m, 

(9)  D^^  +  ^^—rJZrv-*), 

und  mit  Zug  II  von  0  bis  m  —  1,  Vorderrad  0  bei  Verticale  m  —  1, 
(10)  ^_^_£i-5  +  -jgPB. 

m— 1  0 

Die  Eigengewichtsbeanspruchungen  ergeben  sich  bei  gleichem  Vor- 
gehen wie  im  letzten  Beispiele: 

S)j  =  —  0,36,        $„  =  0,71,        £<  =  — 0,04,        ®5  =  0, 
und  wir  erhalten  damit  in  Tonnen: 

n 0  36  -4-  M4  •  0,24  ■  1836  _  _„ 

U%—        U,öb-t-    2>18.2(24.90    —  °>Uy 

A-       0,71  +  ?g^g^  -  9,69 

21  -  -  0,04  +  'ff,'  8'7%-  ™  -  8,53 
n  (\      _i_  7'41  •  'M  •  776       « a« 

n  ft„R        6,44 .  10,24  .  60,4  ftn9 

A  =  -  0,36  -   al8  ,  2<24  ,  90  -  -  8,02 

n  n71         6,35.11,60.170  fiQ_ 

2>s  -       0,71  -  —^    460    9(f  -  -  6,97 
A  -  -  0,04  -  ^^6  =  -  8,89 

n  n  7,41  .  30,1  .  530  Qnß 

-^6  —         ö         -     6,76  .  25,1  .  90     =  "  W*' 

Wegen  D'm  =  —  Dm  sind  damit  auch  die  Grenzbeanspruchungen  der 
nach  Auflager  0  hin  abfallenden  Diagonalen  bekannt.  Die  Grenz- 
wert he  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  42  bestimmt 

Bemerkung.     Aus   den   am    Schlüsse   des    vorigen   Beispiels   er- 
wähnten Gründen  ergeben   sich  die  oberen  Grenzwerthe  von   t/j,  Ol 
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genauer  als  oben  bei  Belastung  durch  Zug  1  von  0  bis  n,  Rad  0  bei 
Verticale  1,  nach 

1  n 

(11)     ü,  =  Ut  +  ["(«  -  1)  ^Pa  +  2P(|-fl)]ä-  =  -°'- 

0  1  ! 

Wir  erhalten  für  die  erste  Richtung  des  Zuges  I 

Di  «  38,71  +  (9  .  54,2  +  1961)  ^^  =  154,28  tn Olt 

während  sich  für  die  zweite  Zugrichtüng  150,35  ergeben  hätte. 

Beispiel  127.  Faulisoher  Linsenträger  doppelten  Systems  mit 
gekreuzten  Diagonalen,     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  im  vorletzten  Beispiele  verlangten  Träger  auf  Grund  gleich- 
massig  vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben 
Grenzbeanspruchungen  wie  mit  den  ßadlastzügeu  des  letzten  Bei- 
spiels entstehen  (Fig.  221). 

Nach  Aufgabe  48  sind  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurtungen  mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen,  welches  für 
die  max  Mx  eines  durch  den  angenommenen  Zug  I  direct  befahrenen 
vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  -gilt.  Die  Tabelle  in  Bei- 
spiel 8  gibt  hierfür  p  =  2,63  tn  und  da  dieser  Werth  bereits  im 
vorletzten  Beispiele  verwendet  wurde  (wobei  sich  die  oberen  Gur- 
tungsbeanspruchungen +  148,96  tn  gegen  +  148,70  im  letzten  Bei- 
spiele ergaben),  so  bleiben  die  Trägerform,  Beanspruchungen  durch 
Eigengewicht  allein  und  Grenzbeanspruchungen  der  Gurtungen  genau 
wie  dort  bestimmt.  Nur  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Ver- 
ticalen  und  beide  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  sind  auf 
andere  Art  zu  berechnen. 

Als  obere  Grenzbeanspruchungen  der  Yerticalen  hat  man  mit 
Rücksicht  auf  den  Schlusssatz  der  Aufgabe  48  und  die  Tabelle  in 
Beispiel  8  von  Fahrbahn  bis  Obergurt 

(1)  Hm  =  £ni  +^  -  0,675  +  3,62  .  2,25  =  8,82  tn , 
und  von  Fahrbahn  bis  Untergurt 

(2)  Hm  =  $m  —  ^  =  —  0,675  —  3,62  .  2,25 8,82  tn . 

Die    Grenzbeanspruchungen    der   nach   Auflager  0   hin    ansteigenden 
Diagonalen  sind  nach  A.  32,  1)  2)  mit  c  =  (m  —  1)A,  v  =  mk} 
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(3) 


2)»  =  5)-  +  ^r-^(»-w),ft. 


rm— 1 


d*-*~-ki^9-=¥*(<*-Wp., 


AnK^i 


worin  pv,  pe  diejenigen  Lastäquivalente  bedeuten,  welche  für  einen 
durch  den  angenommenen  Zug  II  direct  befahrenen  vollwandigen 
Träger  der  Spannweite  45  m  dem  pos  max  Vx  bei  x  =  v  bezw.  dem 
neg  max  Vx  bei  x  =  c  entsprechen.  Wir  entnehmen  dieselben  der 
Tabelle  des  Beispiels  8  und  erhalten  damit  in  Tonnen: 

^  -  °>33  +  %:i£:i£ 64  •  ^3  -  vo 

^ = °>17  +  S.'iS.'iS 49  •  2>90  -  7>92 

A  -  0,15  +  ff'Jff-ff  36  .  2,98  -  8,84 


40  .  5,07  .  8,30 

4,5  .  7,40  .  20 
40  .  6,76  .  26 


^-0       +    In"  lf«  'S-  25  •  *fi*  -  8,85, 


A  -  0,33  -  ^^S"    1 .  5,94 6,93 

A-^-lS'.;:    4.4,21  =  -7,86 
^-0,15-^^y;    9.3,46 8,24 

D'  =  °      ~    y.'iff.'w    16-3,27^-9,08, 

womit  die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  abfallen- 
den Diagonalen  wegen  D'm  =  —  Dm  ebenfalls  bekannt  sind.  Die 
Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  43  bestimmt 
Die  Resultate  für  die  Diagonalen  weichen  nur  deshalb  von  den- 
jenigen des  vorigen  Beispiels  ab,  weil  infolge  der  dem  Zuge  I  nur 
näherungsweise  entsprechenden  Annahme  eines  constanten  p  für  die 
Gurtungskräfte  hier  eine  etwas  andre  Form  wie  im  vorigen  Beispiele 
erhalten  wurde  (vgl.  die  Bemerkungen  zu  Beispiel  64). 

Beispiel  128.  Paulisoher  Segmentträger  doppelten  Systems  mit 
gekreuzten  Diagonalen.  Bereohnung  für  gleiohmässig  vertheüte  be- 
wegte Last. 

Es  sollen  einfache  Balkenträger  doppelten  Systems  mit  gekreuzten 
Diagonalen,  horizontalem  Untergurte  und  constanter  Maximalbean- 
spruchung des  Obergurts  unter  folgenden  Voraussetzungen  berechnet 
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werden:  Spannweite  l  =  45  m,  grösste  Trägerhöhe  A  =  6  m,  Felder- 
zahl n  =  10 ,  Eigengewicht  per  laufenden  Meter  Träger  g  =  0,9  tn, 
Verkehrslast  p  =  2,63  tn.  Vom  Eigengewichte  kommen  gu  =  0,6  tn 
auf  die  Knotenpunkte  des  Untergurts,  in  welchen  die  Fahrbahnlast 
angreift,  und  g0  =  0,3  tu  auf  diejenigen  des  Obergurts  (Fig.  222). 

Formberechnniig.     Nach  §  100  hat  man  zur  Berechnung  der  Ver- 

ticalenlängen 

h         =            (m  -  1)  (n  -  m  +  1) 
(1)  m~1        c m(n-m) 

und  hierin  bei  gerader  Felderzahl 

In  unserm  Falle  folgen  mit  A6  =  A  =  6  und 


c  -  2  j/l  +  {^fY  -  37,553 


für  m  —  5  A4  = 


25 


für  m  =  4  A 


1/20,25  +  (ä8  -  ä4)*     6 

21 

8  =  _    _c 24 

V 20,26  +~  (hA  -  Äj»        Ä* 


fÜri»  =  3  A*  = - rr> 


21 


für  m  =  2  ^!  = 


V2ü,25  +  (Äs  -  *»)'        Ä* 

9 

c  16 


|/20(25  +  (Ä„  —  A,)*         Ä» 

Für    den    Parabelträger    der    Trägerhöhe    A  =  6    und   von    gerader 

Felderzahl  n  =  10  hätte  man  aus 

4A 


A»,  =  m(n  —  tn) 


n1 


A6  —  A4  =  0,24        A4  —  A3  =  0,72 

A3  —  A8  =  1,20        Aa  —  A1  =  1,68 . 

Damit    ergeben    obige   Gleichungen    für   den    Paulischen   Träger   an- 
genähert 

A4  =  5,760        A3  =  5,155        A,  =  4,010        A,  =  2,351 . 
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Setzen   wir  hiernach   in   den    Ausdrücken   der   h   zu   genauerer  Be- 
rechnung 

h6  —  7t4  =  0,240        Ä4  —  Äs  -=  0,605 

äs  —  ä2  —  1,145        Äg  —  *,  •=  1,659, 
so  folgen 

für  m  =  l  2  3  4  5: 

Ä„,  =  2,340      4,017      5,117      5,760      6 

dm  -.  yp  -fh^Zi  =  5,072      6,032      6,814      7,309 

di  — y'i«'+*^—  6,032      6,814      7,309      7,5 


s„,  =  }/!*  +  (A-  —  *— i)"  =  5,072      4,799      4,632     4,546     4,506 

s  =  jj— *£ —  —  2,40       4,65       8,96      25 


7«  r/t— 1 


p  =  2  —  — '  t-?2±»  =  0,283      0,144      0,089     0,070     0,080. 


h 


Vi 


Beanspruchungen.     Nach  §  100  hat  man  für  die  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Polygonalgurtung 

(3)  s--c£,     e-fs, 

und  für  diejenigen  der  Horizontalgurtung 

\*J  -*»»  s==  c  TT"  >  &m  ^^  "T  -*m  • 

Diese  Gleichungen  liefern  in  Tonnen: 

S=  —  149,13  © 38,02 

I\  =  132,31     T2  =139,84     Ts  =  144,88     T4  =  147,62     T5  =  148,93 
21=   33,74    22=  35;66    £3=  36,94    £4=  37,64    £5  =  37,98. 

Die  Beanspruchungen  der  Diagonalen  und  Verticalen  durch  Eigen- 
gewicht allein  sind  durch  B.  109,  1)  ausgedrückt,  wonach  mit  den 
gegebenen  n,  g,  gu,  g0  und  k  =  4,5 


%n  =  (11  -  2m  -  m—r—)  4/  — ¥  »m. 


§m  _  m  (10  _m)^  +  0,675. 

Wir  erhalten  in  Tonnen: 

$2  =  0,73    $)3=0,74    S)4  =  0,43    S)5  =  0. 
&  =  3,25    &  =  3,01     &  =  2,57     &  =  2,38    &  =  2,70. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 


i 
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Diagonalen    gelten   die   Gleichungen   B.  125,  7),   welche  in   Tonnen 
ergeben : 

A  -  <V»  -  T^lg-  1  •  2,959  =  - 4,18 
A  -  0,74  -  l^g  4  .  2,959  -  -  5,20 
D4  -  0,43  -  %%  ;  «*l  9  .  2,959  =  -  6,68 
A-0      --g^.- 16.2,959  ==-8,19, 

D2  —  4,922  . 0,73  +  4,18  =  7,82 
Da  =  4,922  . 0,74  +  5,20  —  8,89 
D4  —  4,922  .  0,43  +  6,68  =  8,83 
D6  =  4,922  .  0       +  8,19  —  8,19 . 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  0  hin  abfallenden  Diagonalen 
sind  damit  wegen 

(5)  D'M J"  Dm 

ebenfalls  bestimmt,  nämlich  in  Tonnen: 

D/—       4,97     Ds'=         5,88    D/  —       7,17     D5'=       8,40 

D/ 9,30    D,' 10,05    D4'  —  —  9,47    D6'  —  —  8,40 . 

Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  sind  deren  schon 
berechnete  Eigengewichtsbeanspruchungen,  für  die  oberen  gilt  B.  109, 5) 
oder  nach  §  88, 13) 

(6)  Ä-  —  -J  £„,  +  **9.  —  3,922  §m  +  3,945 , 

S0  J 

woraus  in  Tonnen: 

-Hi  — 16,69        ^=15,75        Ä,  =  14,02 

HA<-  13,28  H6=  14,53. 

Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind  wie  in  Beispiel  41  bestimmt. 
Bemerkungen.     Aus  den  am  Schlüsse  des  Beispiels  125  erwähnten 
Gründen   ergeben   sich   die  oberen  Grenzwerthe   von  Ul9  Ot  genauer 
als  oben  aus 

(7)  ^-(.-i)«* — £s„ 

während  die  unteren  durch  3)  4)  ausgedrückt  bleiben.  Wir  erhalten 
in  Tonnen: 

Tt  —  137,47  St  —  —  154,94 

Xt—    35,05  @l  =  —   39,51. 
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Dass  der  Paulische  Segmentträger  unter  sonst  gleichen  Verhält- 
nissen mehr  vom  Parabelträger  abweicht  wie  der  Paulische  Linsen- 
träger  ergibt  z.  B.  folgende  Zusammenstellung.  Wir  fanden  bei 
gleichmässig  vertheilter  bewegter  Last  und  h  =  6,  n  =  10  für  den 
Parabelträger 

*m—     2,16  3,84  5,04  5,76  6 

für  den  Paulischeu  Linsenträger 

hm=    2,217  3,884  5,066        5,760  6 

für  den  Paulischeu  Segmentträger 

hm=    2,340  4,017  5,117         5,760  6. 

Wie    bei  Paulischen   Trägern    einfachen  Systems  ist  die  Trägerhohe 
gegen  die  Enden  hin  grösser  als  bei  Parabelträgern. 

Beispiel  120.  Paulisoher  Segmentträger  doppelten  Systems  mit 
gekreuzten  Diagonalen.     Berechnung  für  bewegte  Badlastsüge. 

Die  im  vorigen  Beispiele  verlangten  Träger  sollen  nun  einer 
eingeleisigen  Eisenbahnbrücke  angehören  und  für  bewegte  Radlast- 
züge, zusammengesetzt  aus  Locomotiven  der  Radanordnung  Fig.  18, 
berechnet  werden  (Fig.  222). 

Formberechnung.     Nach    §  100   hat    man    zur   Berechnung   der 

Verticalenlängen 

Q 


(1)  c 


y» + <*„  -ti1  ~  T- 

und  hierin  bei  gerader  Felderzahl  n  =  2  ff 

(2)  c  =  £  (b.  +  ^  Qa)  yTTlr  • 

Ganz  wie  in  Beispiel  126  ergeben  sich   die  Werthe 

IJ»  =  5782        ^  =  7524        7^  =  8549        ^  =  8933 
&  =  3157        &  =  5744        Qt  =  7452        &  =  8549. 

Weiter  folgen  mit  h^  =  h  =  6  und 

.  -  CT + *£)  V^WF  -  »*» 

für  m  =  5  hA  = 


c  8933 


1/20,26  +  (*6  -  AJ» 


Fach  werke  mehrfachen  Systems.  527 


für  m  =  4 


für  m  =  3 


für  m  =  2 


A  -                    7462 

»•—                 c 

8549 

^20,25  +  (A,  —  *,)* 

*4 

_                           «« 

A*—                    c 

7624 

j/20,26  +  (As  -  />,)» 

Äa 

__                         3157 

A'~                    c 

6782 

}/20,26  +  (**  -  KY  ht 

Wie  schon  im  vorigen  Beispiele  angeführt,  entsprechen  dem  Parabel- 
träger von  Ä  =  6,  n  ■=  10, 

h6  -  Ä4  —  0,24        Ä4  —  Ä3  -»  0,72 
As  —  A2  =  l;20        ä2  -  ht  =  1,68 . 

Mit  diesen  Werthen  unterm  Wurzelzeichen  liefern  obige  Gleichungen 
für  den  Paulischen  Träger  angenähert 

*4  =  5,760        7*3  =  5,119        A2  =  4,083        hx  =  2,299  . 

Demgemäss   setzen    wir   in   den  Ausdrücken  der  h  zu  genauerer  Be- 
rechnung 

h5  —  hA  =  0,240 

*3  —  7^  «=  1,036 

und  erhalten  damit 

für  m  =  1 

7tm  =  2,366 


*»  =  VF  +  (Am  -Xli  jf  =  5,084 

h 


m 
6  = 


hm  —  hm-l 


7*4  —  h. 

,  —  0,641 

h  —  Äi 

l  -  1,784, 

2 

3 

4 

5: 

4,034 

5,092 

5,760 

6 

5,084 

6,043 

6,795 

7,309 

6,043 

6,795 

7,309 

7,5 

4,919 

4,623 

4,549 

4,506 

2,42 

4,81 

8,62 

25 

0,151 

0,077 

0,074 

0,080 

p  =  2  -  ^5=1+*-+»  _  o,295 

771 

Beanspruchungen.     Nach  §  100  hat  man   die  Grenzbeanspruch- 
ungen der  Polygonalgurtung 

f*\      Q  c  <&  fm(w  — m)    ,    (m  —  l)(n  —  m  +  l)"|  pX  a 

(3)    S» rj,      <bm=-[ — j£ 1 j— J^*"" 

tfhd  diejenigen  der  Horizontalgurtung 
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Diese  Gleichuugen  liefern  in  Tonnen: 

Sm 148,87 

Tt  —  131,77 

©2  =  -  38,70  %  «  35,40  Tt  =  136,19 

©3  ==  -  37,87  1S  •=  36,86  Ta  =  144,91 

64  —  -  38,19  $4  —  37,78  T4  —  147,26 

@,  =  -  38,02  %  —  37,97  Tb  —  148,67 , 

während  für  <3,  ein  unbestimmter  Ausdruck  entsteht.  Indessen  folgen 
aus  A.  49,  5)  und  4) 

(5)        @, (n  -  1)  J-  ^ 39,16 ,        X,  —  34,66  tn . 

Die  Eigengewichtsbeanspruchungen  der  Diagonalen  und  Verticalen 
ergeben  sich  aus  den  im  vorigen  Beispiele  verwendeten  Gleichungen 
mit  den  oben  berechneten  h,  d,  s,  q, 

<£)ä  =  0,85     2>s  =  0,96      2)4  =  0,29      $5  =  0 
$,=3,37      &  =  3,12      §3  =  2,31      &  =  2,47      &  =  2,70. 

Für  die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  Auflager  0  hin  ansteigenden 
Diagonalen  gelten  die  Gleichungen  B.  126,  9)  10),  welche  mit  oder 
ohne  Rücksicht  auf  die  Tabelle  des  Beispiels  6  in  Tonnen  liefern: 

n         no-,    i    M8  •  0,42  .  1836        Q    . 

Dt  =  0,8o  +   236  .  2|42  .  90   -  8,46 
^  -  0,96  +  «fc  )»l  ™  -  9,99 

A  =  °>29  +  W&^  "  8>92 

"t  —  V        T-      5,76.26.90      —  ö>'°' 

A  -  0,96  -  ^3^-^-°  —  5,99 
D4  -  0,29  -  «g^  ;  £ 7,65 

n           A                  7,31  .  30  .  530 .  Q  Q- 

V*  =  U g  -7ß  -  2öT-90  Ö,Ö7  . 

Die  Grenzbeanspruchungen  der  nach  0  hin  abfallenden  Diagonalen 
sind  damit  wegen  • 

(6)  d; ??Dm 
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ebenfalls  bestimmt.     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

ZV  =  —  10,06     ZV 11,23    Z)/ 9,57    Z)6'  =  —  8,98 

ZV=         6,37     Z)3'=         6,73    Z)4'=       8,26    Z)5'=       9,20. 
Die  unteren  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  treten  für  Eigen- 
gewicht allein  ein,  die  oberen  ergeben  sich  aus  B.  110,  3)  mit  dem 
dort  berechneten  K=  16,311  für  die  erste  Richtung  des  Zuges  I: 

Ux  =  3,37  +  (9  .  54,2  +  1  .  1996)  ^  +  8,155  =  19,67  tn  (19,27) 
Ut  =  3,12  +  (8  .  144  +  2  .  1586)  ^  +  8,155  —  18,53  „  (18,33) 
H3  —  2,31  +  (7  .  285  +  3  .  1208)  ?J~  +  8,155  =  15,27  „  (15,26) 
H4  =  2,47  +  (6  .  490  +  4  .    884)  ^  +  8,155  =  15,95  „  (15,86) 

Hb  =  2,70  +  (5  .  714  +  5  .    617)  ?g?  +  8,155  =  16,77   „  (16,77) . 

Die  in  Klammer  beigesetzten  Werthe  entsprechen  der  zweiten  Zug- 
richtung. Wie  fast  immer  hätte  die  Berücksichtigung  der  ersten 
Zugrichtung  allein  genügt.  Die  <Jrenzwerthe  der  Stützenreactionen 
sind  wie  in  Beispiel  42  bestimmt. 

Bemerkung.  Aus  den  am  Schlüsse  des  Beispiels  125  erwähnten 
Gründen  ergeben  sich  die  oberen  Grenzwerthe  von  Ul9  01  genauer 
als  oben  bei  Belastung  durch  Zug  I  von  0  bis  n,  Rad  0  bei  Ver- 
ticale  1,  nach 

(7)     Tl  =  %t  +  [(„  -  1)  jgPß  +  ^P(l-a)]  £  =  -  -i  S,. 

Ol  l  l 

Wir  erhalten  für  die  erste  Richtung  des  Zuges  I 

Tx  —  34,66  +  (9  .  54,2  +  1961)  ~  =  138,16,    St  =  —  156,09  tn , 

während  die  zweite  Zugrichtung  Tx  =  134,57  und  S{  =  152,03  tn 
ergeben  hätte.  Es  treten  also  oben  Abweichungen  von  4,62  Procent 
gegen  die  genaueren  Werthe  ein. 

Beispiel  130.  Paulischer  Segmentträger  doppelten  Systems  mit 
gekreuzten  Diagonalen.     Berechnung  mit  Lastäquivalenten. 

Die  im  vorletzten  Beispiele  verlangten  Träger  auf  Grund  gleich- 
massig  vertheilter  Lasten  so  zu  berechnen,  dass  annähernd  dieselben 
Grenzbeanspruchungen  wie  mit  den  Radlastzügen  des  letzten  Beispiels 
entstehen  (Fig.  222). 

Weyrauch,  Beispiele  und  Aufgaben.  34 
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Nach  Aufgabe  48  sind  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Gurt  üb  gen  mit  demjenigen  constanten  p  zu  berechnen,  welches  für 
die  max  Mx  eines  durch  den  angenommenen  Zug  I  direct  befahrenen 
vollwandigen  Trägers  der  Spannweite  45  m  gilt.  Die  Tabelle  in 
Beispiel  8  gibt  hierfür  p  =  2,63  tn,  und  da  dieser  Werth  bereits  in 
Beispiel  128  verwendet  wurde  (wobei  sich  die  obere  Grenzbean- 
spruchung  der  Polygonal  gurtung  —  149,13  gegen  —  148,87  im 
vorigen  Beispiele  ergab),  so  bleiben  die  Trägerform,  Beanspruchungen 
durch  Eigengewicht  allein  und  Grenzwerthe  der  Gurtungskräfte  ge- 
nau wie  dort  bestimmt.  Nur  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der 
Verticalen  und  beide  Grenzbeanspruchungen  der  Diagonalen  sind  auf 
andere  Art  zu  berechnen. 

Für  die  oberen  Grenzbeanspruchungen  der  Verticalen  bei  gleich- 
massig  vertheilter  bewegter  Last  hat  man  nach  §  91,  8) 

a.  -  s. +  «•(«- «•)*!■• +V  • 

Diese  Gleichung  liefert  bei  Berechnung  mit  Lastäquivalenten  mit 
Rücksicht  auf  den  Schiusasatz  der  Aufgabe  48  und  die  Tabelle  des 
Beispiels  8  in  Tonnen: 

B,  —  3,25  +    9  .  0,283  .  2,63  .  1,125  +  3,62  .  2,25  —  18,93 

B,  —  3,01  +  16  .  0,144  .  2,63  .  1,125  +  3,62  .  2,25  -  18,50 

H,  —  2,57  +  21  .  0,089  .  2,63  .  1,125  +  3,62  .  2,25  -  16,24 

H,  —  2,38  +  24  .  0,070  .  2,63  .  1,125  +  3,62  .  2,25  —  15,50 

H,  —  2,70  +  25  .  0,080  .  2,03  .  1,125  +  3,62  .  2,25  —  16,76 . 

Die    Grenzbeanspruchungen   der    nach   Auflager  0   hin   ansteigenden 

Diagonalen    ergeben    sich    nach    den    in    Beispiel    127    verwendeten 

Gleichungen  wie  dort  mit  Rücksicht  auf  die  Tabelle  iu  Beispiel  8: 

64  .  2,83  —  8,21 

49  .  2,90  —  9,48 

36.2,98  —  9,18 

25.3,06  —  8,74, 

1  .  5,94 5,40 

4  .  4,21 6,17 


D, 

_  085-1-  '^■»■»'■°.» 
—  IV»+    10  .  Si31  .  2,40 

D. 

_09a  +  <^-,-'°"-1-'*5 

-  ".»»  +    40  .  4|0ä  .  4|65 

D. 

„„„     .     4,6.6,81.4,96 

U'Z"  +  40  .  6,12  .  8,»8 

A 

0         4_    4'6  •  7'31  •  S0 
—             "•      40  .  5176  .  26 

D, 

rtüc          4,5-6,07.10,40 
U'X0          40  .  2,84  .  2,40 

D, 

nnr         4,6.6,03.11,66 
"'™          40  .  4,0!  .  4.65 

Fachwerke  mehrfachen  Systems. 

D.  -  0,29  -  ^ Im',-."'"    »  •  3,«  -  -  ',50 
A-0     -  T.ln'.u  16-3-87 8'96' 

Die   Grenzbeanspruchungen   der   nach  0   hin  abfallenden    [ 
sind  damit  wegen 

ebenfalls  bestimmt.     Wir  erhalten  in  Tonnen: 

Ds-  =  -  9,76     Z>3'  —  —  10,71     ZV  =■  -  9,85    D6'  = 
Ds'=       6,42    ZV  —         6,97     Z>/  =       8,05    ZV  — 
Die  Grenzwerthe  der  Stützenreactionen  sind   wie  in  Beisp 
stimmt. 

Die  obigen  Resultate  weichen  für  die  Diagonalen  led 
für  die  Verticalen  theilweise  deshalb  von  den  im  vorige* 
berechneten  ab ,  weil  infolge  der  dem  Zuge  I  nnr  nähei 
entsprechenden  Annahme  eines  conatanten  p  für  die  Gurt 
hier  eine  etwas  andre  Form  als  im  vorigen  Beispiele  erhal 
(vgl.  die  Bemerkungen  zu  Beispiel  64). 


Fehlerverzeichniss  zur  Theorie  der  statisch  best 
Träger. 

S.   31  Z.   IT  von  oben  ist  Querschnitts  ermittelnng  für  Querschnitts v 

41    „  14  von  unten  ist  allgemeinen  durch  genauen  zu  erse 

66   „  f>  von  unten  soll  abnehmenden  Terticaleulangen  a 
zunehmenden  Verticalen  stehen. 

76    „  12  von  oben  hat  ±  an  Stelle  von  :p  in  treten. 

99  In  dun  Formeln  3)  ist  g  durch  p  zu  ersetzen, 

103  „  7  von  oben  ist  v  an  Stelle  von  x  zu  setzen. 

119   „  1  von  oben  soll  Z-Gurtnng  an  Stelle  von  X-Gurtung  bi 

136  In  Formel  7)  hat  ±  an  Stelle  von  :p  zu  treten. 

130  In  Formel  6)  ist  Dm  für   Vm  zn  setzen. 

134   „  14  von  oben  ist  hinter  m  —  v  das  Wort  nicht  einznfügt 

1&3   „  14  von  unten  ist  1)— 3)  durch  7}     9)  zu  ersetzen. 

284  Im  Klammer auBdruck  der  Formel  4)  soll  +  an  Stelle  vc 

240  In  der  Ueherschrift  des  §  68  ist  mit  durch  bei  zu  er 

248  In  Formel  11)  hat  £  an  Stelle  von  £  zu  treten. 

318  Im  Brache  von  Formel  4)  ist  +  für  —  zu  setzen. 

822  Formel  4)  soll  mit  —  anstatt  mit  y  abschliessen. 

368  „  8  von  oben  soll  Nr.  29  für  Nr.  28  stehen. 


532  Fehlerverzeichniss. 

S.  366  Z.  11  von  oben  sind  die  Worte  und  Heft  V  zu  streichen. 
Taf.  IV.     In  Fig.  59  hat  die  unterste  IJorizontallinie  wegzubleiben. 

Fünf  weitere  Fehler  sind  bereits  S.  366  der  Theorie  angegeben. 

Fehlerverzeichniss  zu  dieser  Aufgabensammlung. 


l< 


S.  28  Z.    8  von  oben  ist     -   an  Stelle  von  -  -  zu  setzen. 

I  2 


»» 


»» 


ii 


77  „     3  von  unten  sollen  K1}  Ks  wie  folgt  ausgedrückt  sein  . 

A'1-6°'1-+M  +  2-7  +  6^  =  8,25, 

4  4 

^-6^  +  6^  +  47  =  8,21», 

womit  die  letzte  Zeile  lautet: 

X  =  —  6  —  (3  .  8,26  +  4  .  15,6  +  3  .  8,2)  --  «  —  33,94  tn  . 

4 

78  Der  erste  Absatz  soll  wie  folgt  schliessen:  so  würde  sich  noch 
etwas  grösser  X  =  —  35,98  ergeben  haben ,  dagegen  bei  Ver- 
schiebung um  ein  Rad  nach  0  hin  nur  X  =  —  29,61  tn. 

„     6  von  oben  ist  wesentlich  grösser  durch  etwa  eben  so  gross 

zu  ersetzen,  und  in 
„    14  von  oben  2,61  durch  3,00. 

79  Formel  6)  soll  lauten:   »0  =  -^  -  9~  • 

91  „     2  von  unten  soll  17,5  an  Stelle  von  17,8  stehen. 

110  In  der  ersten  Formel  8)  hat  l  an  Stelle  von  l  zu  treten. 

113  „  12  von  oben  ist  10,90  durch  10,20  zu  ersetzen. 

„  114  „     8  von  unten  ist  z  für  u  zu  setzen. 

„  116  „     6  von  unten  ist  v  «=  8  durch  v  =  4  zu  ei  setzen. 

„116  „  10  von  unten  soll  6  .  8  an  Stelle  von  6  .  3  treten. 

„  135  „     2  von  unten  soll  Ma  =  au  Stelle-  von  JT  —  stehen. 

„  188  In  der  ersten  Formel  9)  ist  l  für  l  zu  setzen. 

„  189  Im    ersten  Ausdrucke    für  VA  sind  6   durch  6  .  8  und  0,98  durch 

2,67  zu  ersetzen. 
„  248   „     4  von  oben  soll  4,5  für  2,66  Btehen. 

„  249  In  der  Tabelle  sind  für  V4  zu  setzen  4,50  an  Stelle  von  2,66  und 

5,18  an  Stelle  von  3,34  sowie  6,00  an  Stelle  von  2,85. 
Taf.  X.  In  Fig.  109  ist  bei  der  ersten  Verticale  19,10  durch  19,01  zu  er- 

setzen. 
Taf.  XI.  In  Fig.  122  hat  bei  der  ersten  Verticale  72,76  an  Stelle  von  71,35 

zu  treten. 

I  Taf.  XV.  In  Fig.  166  und  169  ist  bei  der  dritten  Diagonale  13,19  für  13,14 

zu  setzen. 
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